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STATE  OF  CALIFORNIA-RESOURCES  AGENCY  WILLIAM   E.  WARNE,  Director 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

P.O.   BOX  388 
SACRAMENTO 


Honorable  Edmund  G.  Brown,  Governor, 
and  Members  of  the  Legislature  of 
the  State  of  California 

Gentlemen : 

The  Bulletin  No.  I30  series  of  reports  incorporates  data  on 
surface  water,  ground  water,  and  climate  previously  published  annually 
in  Bulletins  No.  23,  39,  65,  S(i,   and  77.  With  the  inauguration  of  the 
new  series,  publication  of  the  earlier  reports  is  suspended. 

Bulletin  No.  I30  will  be  published  annually  in  five  volumes, 
each  volume  to  report  hydrologic  data  for  one  of  five  specific  report- 
ing areas  of  the  State.  The  area  orientation  map  on  page  iii  delineates 
these  areas.  Page  ii  outlines  the  organization  of  the  bulletin,  its 
volumes  and  appendixes. 

This  report  is  Volume  II,  "Northeastern  California".  It 
includes  a  text  which  sijmmarizes  hydrologic  conditions  in  this  part 
of  California  during  the  I963  water  year  (October  1,  I962  through 
September  30,  I963)  and  two  appendixes  of  detailed  hydrologic  data: 
Appendix  A,  "Climate",  and  Appendix  B,  "Surface  Water  Flow".  Appen- 
dixes C,  D,  and  E  vri.ll  be  published  separately. 

The  collection  and  publication  of  data  such  as  is  contained 
in  Bulletin  No.  I30  is  authorized  by  Sections  225,  226,  229,  230,  232, 
3^5,  12609,  and  I2616  of  the  Water  Code  of  the  State  of  California. 

The  basic  data  programs  of  the  Department  of  Water  Resources 
have  been  designed  to  supplement  the  activities  of  other  agencies,  in 
order  to  satisfy  specific  needs  of  this  State.  Bulletin  No.  I30  is 
designed  to  present  useful,  comprehensive,  accurate,  timely  hydrologic 
data  to  the  public. 

Collection  of  much  of  the  data  presented  has  been  possible 
only  because  of  the  generous  assistance  of  other  agencies,  I  wish 
especially  to  acknowledge  the  help  given  by  agencies  whose  measure- 
ments directly  contributed  to  Bulletin  No.  130-63-  They  are  the 
United  States  Bureau  of  Reclamation,  Corps  of  Engineers,  Geological 
Survey,  Forest  Service,  Weather  Bureau,  Air  Force,  and  Army.   They 
include  the  Departments  of  Pomology  and  Irrigation  of  the  University 
of  California  at  Davis.  They  are  the  California  Divisions  of  Beaches 


VI 


and  Parks,  Forestry,  and  Highways,  and  the  California  Department  of 
Fish  and  Game.  And  they  are  the  Sacramento  County  Engineer,  the  Tehama 
County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District,  the  Pacific  Gas 
and  Electric  Company,  zhe   East  Bay  I-i-onicipal  Utility  District,  and  the 
Sacramento  Municipal  Utility  District. 

Without  the  data  supplied  by  these  people.  Bulletin  No.  13O-63 
should  have  been  much  less  the  valuable  tool  it  is  today. 

Sincerely  yours. 


Director 
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CHAPTER  I.   STATEWIDE  HYDROLOGIC  CONDITIONS 
CALIFORNIA  1962-63 


California  is  an  area  that  is  unique  in  many  respects. 
Its  climate  has  always  been  exceptional  and  the  range  of  land 
forms  within  the  State  sets  it  apart  from  neighboring  areas. 
California  has  often  been  described  as  being  set  apart,  isolated 
so  to  speak,  by  features  that  prevail  over  wide  areas  adjoining 
the  State.   Fferhaps  it  would  be  more  appropriate  to  consider  the 
State  as  a  link  between  dissimilar  regions  rather  than  isolated 
by  them.   California  does,  in  fact,  span  all  the  dissimilarities 
of  climate  and  topography  from  the  arid  plateaus  of  the  Great 
Basin  to  the  marshy  tidelands  of  the  Pacific  and  from  the  rain 
forests  of  the  Pacific  northwest  to  the  parched  plains  of  the 
Sonoran  Desert. 

California  climate  is  fostered  by  a  balance  between  the 
slow  forces  of  geology  and  turbulent  storms  born  of  the  Pacific 
Ocean.   The  massive  walls  of  the  Rocky  Mountains  and  the  Sierra 
Nevada  protect  the  State  from  all  but  a  few  thrusts  of  the  dry, 
cold,  polar  continental  air  masses.   Maritime  air  masses,  orig- 
inating far  out  in  the  Pacific,  receive  some  impetus  and  direction 
from  wind  patterns  of  the  troposhere  and  move  toward  the  California 
coast.   California  lies  in  a  transition  zone  between  the  prevailing 
westerlies  that  blow  across  the  north  Pacific  and  a  calm  high 
pressure  zone,  the  horse  latitudes,  in  the  vicinity  of  30  degrees 
north  latitude.   The  horse  latitudes,  just  south  of  California, 
buffer  the  State  from  many  tropical  storms .which  originate  further 
to  the  south  so  that  the  north  coast  of  California  is  crossed  by 


more  storms  than  the  south  coast.   The  Sierra  Nevada  and  Cascade 
Mountains,  the  eastern  border  of  the  great  central  valley, 
receive  much  of  their  precipitation  by  orographic  lifting  of 
the  maritime  air  masses.   Interior  lands  of  Southern  California 
are  shielded  from  maritime  air  masses  by  the  transverse  moun- 
tain systems  and  the  southerly  extension  of  the  coastal  ranges. 
The  water  year  from  October  1,  1962  through  September  30,  1963, 
illustrates  the  extreme  variability  of  weather  conditions  that 
occur  in  the  State. 

Average  values  summing  up  annual  conditions  for  the 
whole  State  show  the  1962-63  water  year  to  have  been  about  normal. 
A  closer  look  at  this  apparent  normality  shows  a  series  of  extreme 
conditions  which  in  combination  resulted  in  nearly  normal  averaged 
values.   Figure  1,  showing  water  year  precipitation  in  percent 
of  normal,  indicates  that  normal  annual  precipitation  amounts 
were  recorded  in  the  latitude  of  San  Luis  Obispo  and  Bakersfield. 
Recorded  annual  precipitation  south  of  that  latitude  ranged  to 
less  than  50  percent  of  normal  in  the  vicinity  of  San  Diego  and 
north  of  the  latitude  ranged  to  greater  than  I50  percent  of  normal 
in  the  mountains  along  the  northern  boundary  of  the  State. 

During  1962-63,  even  these  annual  precipitation  values 
were  composed  of  extremes.   In  mid-October  a  series  of  storm 
waves  drenched  northern  California,  Oregon,  and  Washington. 
Rivers  in  northern  California  were  at  near  flood  level;  and 
Feather  River  at  Oroville  reached  the  highest  October  stage  of 
record,  inundating  construction  work  at  the  Oroville  Dam  site. 
Southern  California  stayed  dry.   A  mid-winter  drought  followed. 


setting  new  records  for  lack  of  precipitation  and  for  continuous 
days  of  fog  In  the  central  valley.   Again,  Southern  California 
was  dry. 

The  drought  was  broken  by  a  three  day  downpour  at  the 
end  of  January.   Again,  flood  conditions  prevailed  in  Northern 
California  and  some  areas,  particularly  in  the  upper  Yuba  River 
Basin,  suffered  from  serious  floods.   Much  of  Southern  California 
received  moderate  amounts  of  rain  at  this  time. 

During  April,  Northern  California  was  covered  by  a 
series  of  storms;  precipitation  was  moderate  but  continued  for 
almost  two  weeks.   The  April  rains,  along  with  record  late  season 
snowfall  during  May,  largely  in  the  northern  Sierras,  built  up 
snowpacks  and  assured  a  normal  water  supply  during  the  summer. 
Southern  California  gained  some  precipitation  but  had  a  less  than 
normal  wet  season  which  extended  the  dry  trend  that  has  prevailed 
in  the  southern  part  of  the  State  since  19^1. 

Understandably  other  hydrologic  features  showed  abnor- 
mal responses.   Streamflows  alternated  between  extreme  highs  and 
extreme  lows  but  were  about  normal  during  the  summer.   With  the 
recurring  threat  of  floods,  operation  of  reservoirs  was  diffi- 
cult, yet  the  amount  of  water  stored  in  reservoirs  at  the  end  of 
the  water  year  was  greater  than  year  end  storage  during  most  of 
the  preceding  years.   Still,  a  greater  than  usual  proportion  of 
winter  rain  flowed  directly  to  the  ocean.   In  Southern  California 
both  surface  runoff  and  reservoir  storage  were  below  normal. 

Ground  water  conditions  followed  the  pattern  of  precipi- 
tation.  In  the  northern  part  of  the  State,  ground  water  basins 


generally  Increased  the  amount  of  water  In  storage.   Due  to  the 
distribution  of  the  precipitation.  Increase  of  stored  ground 
water  was  less  than  it  should  have  been.   Throughout  the  southern 
district  precipitation  was  well  below  normal  and  ground  water 
levels  continued  to  drop. 

The  1962-63  season  in  California  was  unusual,  a 
condition  that  is  routine  for  the  exceptional  climate  of  the 
State.   The  northern  part  of  the  State  was  deluged  while  the 
southern  area  continued  dry.   In  general,  hydrologlc  conditions 
were  about  normal  for  the  year  except  that  ground  water  levels 
in  Southern  California  continued  to  decline. 


NORTHEASTERN  CALIFORNIA  HYDROLOGIC 
CONDITIONS  1962-63 


Northeastern  California  Includes  the  Sacramento  River 
Basin,  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta  above  Colllnsville,  the 
northern  portion  of  the  Lahontan  Region,  and  the  northern  portion 
of  the  San  Joaquin  River  Basin. 

Each  of  the  hydrologic  factors  covered  in  this  bulletin 
(climate,  surface  water,  ground  water,  surface  water  quality,  and 
ground  water  quality)  are  summarizec]  in  the  following  sections. 

CLIMATE 

Rainfall  totals  averaged  well  above  normal  during  the 
1962-63  season.   The  distribution  of  precipitation  during  the  season, 
however,  was  quite  erratic.   There  were  two  periods  of  unusually 
heavy  precipitation.   The  first  of  these  was  during  October  10-14, 
1962,  when  there  occurred  the  greatest  storm  ever  recorded  in  north- 
ern California  in  terms  of  depth  of  precipitation  over  a  large  area. 
This  great  storm  of  October  1962  was  centered  primarily  in  the 
Feather  River  Basin.   It  was  followed  by  a  period  of  relatively  dry 
weather  which  was  broken  by  another  high  Intensity  storm  near  the 
end  of  January  I963.   On  April  1,  1963,  the  seasonal  precipitation 
was  slightly  above  normal  but  the  snowpack  accumulation  in  the  Sierra 
watersheds  averaged  only  about  30  percent  of  normal  for  that  date. 
This  subnormal  condition  was  remedied  by  the  cool,  steady  rains  of 
April  and  the  unseasonal  heavy  amounts  of  precipitation  in  the  high 
elevations  in  May  and  June. 


In  the  valley  floor  areas  the  following  amounts  of 
precipitation  and  related  percentages  of  normal  rainfall  were 
observed  during  the  1962-63  season; 

Station  1962-63  Season       %   of  Normal 

Stockton  19.46  inches  136^ 

Sacramento  22.28  inches  124^ 

Davis  27.10  inches  165^ 

Marysville  27. 80  inches  135^ 

Chico  34.20  inches  131^ 

Redding  4-1.38  inches  1( 


Corresponding  figures  for  stations  in  the  higher  elevations  are 
as  follows: 


Station 

1962-63  Season 

%   of  Normal 

Lakeport 

34.68  inches 

122^ 

Mc Cloud 

63.53  inches 

126^ 

Alturas 

17.34  inches 

135^ 

Susanville 

24.99  Inches 

173^ 

Tahoe  City 

45.14  Inches 

146^ 

Auburn 

44.72  inches 

127^ 

At  Sacramento  the  average  temperature  for  the  1962-63 
season  was  6O.5  degrees  which  is  1.3  degrees  below  the  average 
annual  normal.   The  average  monthly  temperatures  varied  from 
6.6  degrees  above  normal  in  February  1963  to  6.7  degrees  below 
normal  in  April.   At  Redding  the  average  for  the  season  was  1.1 
degrees  above  normal  at  64.3  and  varied  from  7.4  degrees  above 
normal  in  February  to  5-9  degrees  below  in  April.   At  the  Tahoe 
City  station  variations  from  10.4  degrees  above  normal  in  February 
to  5.8  degrees  below  in  April  contributed  to  an  average  for  the 
season  of  44.1  degrees  which  was  I.5  degrees  above  the  average 
annual  normal. 

Of  particular  interest  during  the  season  was  that  the 
average  monthly  temperature  at  each  of  the  above  three  stations  was 


higher  during  February  than  the  average  during  the  months  of  Novem- 
ber, December,  January,  March  and  April.   Numerous  stations  In  the 
Sacramento  Valley  reported  this  to  be  the  warmest  February  In  the 
records . 

SURFACE  WATER 

The  total  runoff  for  the  1962-63  season  greatly  exceeded 
the  normal  for  all  river  basins  In  the  Northeastern  -California  area. 
This  above  normal  runoff  was  mostly  concentrated  In  two  short 
periods,  October  1962  and  January-February  1963,  at  which  time 
heavy  precipitation  occurred.   Excepting  for  these  two  periods,  the 
runoff  for  the  rest  of  the  year  was  somewhat  below  normal. 

The  October  storm  produced  record  runoff  for  that  month 
In  most  river  basins  with  the  greatest  concentration  In  the  Feather 
River  Basin. 

As  a  result  of  the  above-normal  runoff,  reservoir  levels 
for  all  reported  reservoirs  were  above  normal,  with  Lake  Berryessa 
being  the  highest,  at  150  percent  of  normal. 

Diversions  for  April,  May  and  June  were  somewhat  below 
normal  for  these  months,  due  to  the  above-normal  precipitation. 
GROUND  WATER 

There  are  38  ground  water  measurement  subareas  in  the 
Northeastern  California  area.   In  the  ground  water  areas  covered 
in  the  northern  Central  Valley  Region,  from  the  spring  of  1962  to 
the  spring  of  I963,  the  average  ground  water  level  rose  in  I5  areas 
and  declined  in  17  areas.   The  greatest  average  rise  was  6.0  feet 


(in  Solano  County)  while  the  greatest  average  decline  was  4.6  feet 
(in  High  Valley).   In  the  four  ground  water  basins  in  the  Northern 
Lahontan  Region,  from  the  spring  of  1962  to  the  spring  of  1963^  the 
ground  water  level  rose  in  all  basins.   The  greatest  average  rise 
was  4.0  feet,  in  Surprise  Valley.   The  average  changes  in  ground 
water  levels  from  the  spring  of  1962  to  the  spring  of  1965  and  the 
maximum  and  minimum  measured  depth  in  each  basin  are  presented  in 
Tables  1  and  3  of  Appendix  C. 

In  the  major  pumping  depressions,  the  ground  water  level 
continued  to  decline,  although  the  rate  of  decline  was  slowed  during 
the  period  of  this  report.   These  depressions  are  located  south  of 
Yuba  City  in  Sutter  County,  northwest  of  Wheatland  in  Yuba  County, 
south  of  Pleasant  Grove  in  Sutter  and  Placer  Counties,  west  of 
Elk  Grove  and  west  of  Gait  in  Sacramento  County,  and  in  the  vicinity 
of  Stockton  in  San  Joaquin  County. 

In  the  only  other  major  pumping  depression,  located  east 
of  Dixon  in  Solano  County,  the  ground  water  level  rose  between  2 
to  3  feet  and  the  western  slope  of  the  depression  moved  slightly 
eastward,  causing  the  depression  to  close. 

SURFACE  WATER  QUALITY 

Mineral  quality  of  monitored  streams  and  lakes  within 
northeastern  California  has  generally  been  excellent  during  the 
1962-63  water  year.   Almost  all  surface  waters  were  suitable  for 
most  beneficial  uses  with  the  only  exceptions  occurring  in  Lake 
and  western  Yolo  Counties  and  certain  channels  of  the  Sacramento- 
San  Joaquin  Delta. 
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The  trend  established  over  the  years  of  record  at  the 
monitoring  stations  continued^  with  most  constituents  falling 
within  the  maximum  and  minimum  values  of  record. 

In  Lake  and  western  Yolo  Counties  high  boron  concentra- 
tions frequently  caused  the  waters  to  be  Class  2  and  occasionally 
Class  5  for  irrigation  use.   Class  2  water  is  classified  as  good 
to  injurious  and  Class  3  is  injurious  to  unsatisfactory.   Geologic 
faulting  and  past  volcanic  activity  are  believed  to  be  the  cause 
of  boron  in  the  highly  mineralized  springs  in  the  Clear  Lake  area. 
Channels  In  the  western  periphery  of  the  Delta  displayed 
poor  quality  during  periods  of  low  inflow.   This  change  in  quality 
is  due  in  part  to  sea  water  incursion  and  due  in  part  to  percolation 
caused  by  the  high  water  table  and  poor  quality  ground  waters  known 
to  exist  in  the  area.   These  conditions  have  resulted  in  an  increase 
in  mineral  concentrations,  degrading  the  waters  to  Class  2  and 
occasionally  Class  3  for  Irrigation  use.   However,  during  the  irriga- 
tion season  a  definite  Improvement  in  water  quality  is  noted  in  most 
waterways  of  the  delta.   This  improvement  is  due  to  Increased 
releases  from  Shasta  D:.m  and  operation  of  the  Delta  Mendota  Pumping 
Plant . 

GROUND  WATER  QUALITY 

Variations  in  water  quality  were  observed  In  most  basins. 
However,  the  changes  were  confined  to  small  areas  and  individual 
wells  and  do  not  appear  to  reflect  an  over-all  change  in  ground 
water  quality  conditions. 

Ground  water  basins  located  in  the  Sierra-Nevada  Mountain 


Range  within  northeastern  California  are  generally  of  excellent 
mineral  quality  and  suitable  for  most  beneficial  uses.   Ground  waters 
in  Sierra  Valley  displayed  a  wide  variation  in  mineral  qualities. 
Around  the  periphery  of  the  valley  the  water  is  usually  of  excellent 
to  good  mineral  quality,  while  waters  of  the  west  central  portion 
of  the  valley  contain  high  sodium  and  chloride  concentrations. 
Nitrate  values  approaching  and  in  excess  of  45  parts  per  million 
have  been  observed  in  several  wells  in  the  area.   The  United  States 
Public  Health  Service  Drinking  Water  Standards  list  45  ppm  of 
nitrates  as  a  recommended  maximum. 

Ground  waters  of  Kelseyville  and  Upper  Lake  Valleys, 
located  in  Lake  County,  are  of  good  to  excellent  mineral  quality 
with  the  exception  of  some  moderately  to  very  hard  waters.   A  few 
scattered  wells  in  the  monitored  area  displayed  high  boron  concen- 
trations; however,  water  from  these  wells  is  not  representative  of 
the  water  found  in  the  alluvium.   These  wells  are  included  In  the 
monir.oring  program  because  the  poor  quality  '.vaters  const  Icute  a 
threat  to  the  ground  water  quality  in  this  area. 

The  other  areas  covered  by  the  ground  water  quality 
monitoring  program  comprise  the  Sacramento  and  Lower  San  Joaquii 
Valleys.   Water  quality  problems  in  these  valleys  are  primarily 
local  and  the  majority  of  waters  are  suibable  for  most  beneficial 
uses.   High  concentrations  of  boron  exist  la  potr'tions  of  San 
Joaquin  and  Yolo  Counties,  although  no  significant  increases  were 
noted  during  1963.   High  chloride  conceatratlons  were  found  in 
Stockton  and  the  western  portion  of  San  Joaquin  County  and  in  the 
area  south  of  Yuba  City  in  Sutter  County.   Two  wells  west  of  Yuba 
City  have  historically  contained  high  concentrations  of  nitrates 
(81  ppm  and  61  ppm  in  1963). 


CHAPTER  II.   SUMMARY  OP  BASIC  DATA  PROGRAMS 

Table  1  presents  a  summary  of  the  basic  data  programs 
in  Northeastern  California.   The  table  specifies  the  origin  of 
the  programs,  the  purpose  of  the  program,  the  authorization,  the 
type  of  data  collected,  the  frequency  of  measurements  or  service, 
the  collector  of  data,  and  the  number  of  different  types  of  stations. 

Climatological  and  surface  water  stations  'have  been 
established  to  supplement  the  basic  networks  of  the  U.  S.  Weather 
Bureau  and  the  U.  S.  Geological  Survey.   Data  from  these  supple- 
mental stations  are  included  in  this  bulletin.   These  data  are 
necessary  to  provide  an  accurate  inventory  of  climatological  and 
surface  water  fluctuations  throughout  the  State.   Existing  federal 
stations  are  insufficient  for  the  task.   Efforts  are  continuously 
being  made  to  improve  the  network  of  stations  from  which  data  are 
collected.   Inaccessibility  of  some  mountain  areas  has  deterred 
the  establishment  of  an  adequate  climatological  network.   However, 
efforts  are  continually  being  made  to  fill  the  gap.   Geologic  in- 
vestigation is  accelerating  the  determination  of  aquifers  from  which 
ground  water  occurs.   In  addition  the  ground  water  grid  is  continu- 
ally being  revised.   Old  wells  that  have  been  destroyed  are  removed 
from  the  grid  and  new  ones  are  added.   Investigation  to  differentiate 
between  shallow  and  deep  ground  water  zones  continues. 

Surface  water  diversions  are  being  measured  for  hydrologic 
or  water  right  purposes.   The  number  of  diversions  has  recently  been 
greatly  reduced  and  most  of  the  smaller  diversions  in  the  upper 
Sacramento  River  are  proposed  to  be  eliminated  from  the  measurement 
program  in  the  near  future. 
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CHAPTER  I.     IlfTRODUCTION 

Precipitation  is  the  only  significant  source  of  water 
supply.   All  runoff  and  ground  V7ater  sources  derive  their  waters 
ultimately  from  meteorological  sources.   Planning  for  more  intense 
development  of  our  available  water  resources  brings  to  sharp  focus 
the  disposition  of  precipitation.   These  studies  depend  on  a 
solxition  of  the  hydrologic  equation  in  which  the  total  water 
supply  as  precipitation  is  equal  to  total  water  loss  in  the  forms 
of  surface  runoff,  consumptive  use,  percolation  to  the  ground 
water  body,  etc. 

At  several  times  during  the  history  of  California  attempts 
v:ore  made  to  collect  all  available  v:eather  records.   The  collection 
of  v.'eather  data  by  the  State  of  California  dates  from  the  early 
1850's  when  tables  were  published  in  the  transactions  of  the 
California  State  Agricultural  Society.   These  tables  grew  to  be 
quite  extensive.   By  I89O  a  monthly  publication  called  "Bulletin 
of  the  California  V/eather  Service"  began  to  list  large  amounts  of 
climatologlcal  data.   This  monthly  report  published  by  a  state 
agency  in  lS97  developed  into  the  monthly  v/eather  and  crop 
bulletin  which  is  nov:  called  "Climatologlcal  Data"  by  the  U.  S. 
VJeather  Bureau.   This  report  grew  in  scope  very  slov.'ly  until 
about  19'iO  when  the  Corps  of  Engineers  financed  the  addition  of 
about  z'jO   recording  rain  gages  to  the  netvjork. 

The  first  summary  of  all  weather  records  was  prepared 
In  l884  under  the  guidance  of  William  Ham  Hall,  the  first  State 
Engineer.   Further  summaries  were  published  by  the  V/ar  Department 
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In  1890  In  a  House  Executive  Document,  by  the  Department  of 
V/ater  Resources  in  the  1920 's,  by  the  U.  S.  V/eather  Bureau 
Bulletin,  and  by  the  Department  of  Water  Resources  Bulletin 
No.  1  in  19^1.   Bulletin  N0.13O-63,  of  which  this  report  is 
a  part,  is  the  first  publication  tnat  tabulates  climatologlcal 
data  on  a  statev/ide  basis  since  publication  of  Bulletin  No.  1. 

For  many  years  it  has  been  apparent  that  the  official 
network  of  the  Weather  Bureau  was  not  adequate  to  supply  all 
of  the  department's  needs  for  climatologlcal  data  required  for 
water  resources  investigations.   One  of  the  primary  objectives 
of  this  data  program  is  to  supplement  the  observation  network 
of  the  U.  S.  Weather  Bureau. 

There  are  19  cooperating  agencies  and  271  individuals 
contributing  data  contained  in  this  report.   Many  of  the  people 
have  been  observers  for  years,  and  some  individuals  have  over 
4o  years  of  weather  records  which  they  have  made  available  to 
the  department . 

Scope  of  Report 
The  area  covered  in  this  report  together  with  the 
station  locations  are  shown  on  Plate  A-1 .   This  report  presents 
a  summary  of  basic  precipitation,  temperature  and  evaporation 
data  from  July  1,  I962,  to  June  30,  1963.   All  of  the  data 
presented  here  are  in  a  monthly  form,  except  the  seasonal 
storage  precipitation  gage  values  which  are  observed  only  at 
yearly  Intervals.   More  detailed  daily  and  hourly  data  are 
available  in  the  department's  files. 
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All  records  of  precipitation  and  evaporation  of  v/hich 
v.'e  have  knov:ledge  are  suramarized  in  this  report.   All  of  the 
monthly  precipitation  records  from  the  U,  S.  V/eather  Bureau  are 
included  in  this  report,  since  the  Bureau  has  discontinued 
publishing  a  summary  of  their  records  on  a  raonthly  and  seasonal 
basis.   Most  of  the  rain  data  need  is  for  records  summarized  in 
this  form.   The  evaporation  records  are  Included  in  this  report 
to  complete  the  tabulation  of  all  of  the  evaporation  records 
available  to  the  department. 

The  temperature  data  presented  here  supplements 
"Climatological  Data"  v.'hich  is  published  oy   the  U.  S.  V^eather 
Bureau.   Records  from  man\'  types  of  thermometers  using  different 
exposure  methods  and  observation  techniques  are  included.   The 
results  of  these  supplementary  temperature  recoi'ds  are  believed 
to  be  V7ithin  a  degree  of  standard  weather  bureau  type  stations, 
i'.'ith  a  great  diversity  of  topography  and  correspondingly  large 
differences  in  temperature  existing  in  the  report  area,  and  v/ith 
these  relatively  small  differences  due  to  record  quality,  it  v;as 
decided  to  include  a  good  areal  coverage  rather  than  exclude  some 
stations  from  this  report. 

Measurement  Techniques 
One  of  the  long  term  objectives  in  this  program  is  to 
document  the  location,  equipment,  and  methods  of  observation  in 
use  at  all  of  the  v/eather  stations.   Many  of  the  records  which 
are  included  in  this  summary  resulted  from  the  curiosity  of 
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farmers,  hobbyists  and  others  who  have  made  records  for  their 
ovm  use.   V/herever  possible  vie   are  trying  to  encourage  observers 

to  use  the  methods  which  are  prescribed  by  the  U.  S.  VJeather 
Bureau. 

Numbering  Systems 
The  numbering  system  used  by  the  department  was  developed 
to  facilitate  station  identification  by  data  processing  machines. 
Station  numbers  are  composed  from  three  components  -  the  drainage 
basin  number,  the  alpha  order  num.ber  and  the  subnumber. 

Drainage  Basin  Designation 

The  State  v;as  divided  into  major  hydrographic  areas,  and 
each  of  these  areas  v/as  assigned  an  alphabetical  letter  vjhich  is 
the  first  digit  of  the  drainage  basin  number.   The  second  digit  vras 
obtained  by  dividing  the  major  hydrographic  areas  into  stream  basins 
of  primary  importance  and  assigning  a  number  of  0-9  vjith  0  generally 
being  the  valley  floor. 

The  major  hydrographic  areas  and  the  stream  basins  which 
are  reported  in  this  volume  are  as  follows: 


Hydrographic  Area  A 


AO  -  Sacramento  Valley  Floor 

Al  -  Pit  River 

A2  -  Shasta  Lake 

A3  -  Sacramento  Valley  VJest  Side 

A4  -  Sacramento  Valley  Northeast 


Hydrographic  Ai'ea  B 


BO  -  San  Joaquin  Valley  Floor 

Bl  -  Cosumnes  River 

B2  -  Mokelumne-Calaveras  Rivers 


A5  -  Feather  River 
Ad  -  Yuba-Bear  Rivers 
A7  -  American  River 
A8  -  Cache  Creek 
A9  -  Putah  Creek 


Bo  -  San  Joaquin  Valley 

V/est  Side 
B9  -  Sacramento-San  Joaquin 

Delta 
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Hydrographic  Area  G 


Gl  -  Surprise  Valley 
G2  -  Madeline  Plains 
G3  -  Eagle  Lake 
g4  -  Susan  River 
G5  -  Smoke  River 


G6  -  Herlong 
G7  -  Truckee  River 
g8  -  Carson  River 
G9  -  Walker  River 


Alpha  Order  Number  and  Subnumber 

The  four  digit  alpha  order  numbers  are  assigned  each 
station  to  denote  its  order  in  alphabetical  sequence,  mainly 
for  machine  processing.   As  the  collection  of  data  progressed, 
it  was  found  necessary  to  add  a  subnumber  of  tv/o  digits  to  the 
four  digit  alpha  number  to  maintain  the  alphabetical  order 
of  all  station  names. 
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CHAPTER  II  -  CLIMATIC  CONDITIONS  FOR 
THE  1962-63  SEASON 


VJithin  the  area  covered  by  this  report  there  v;ere 
0O3  precipitation  gage  records  during  I962-63  including  233 
operated  for  the  U,  S.  V/eather  Bureau.   All  of  the  monthly 
precipitation  totals  are  summarized  on  Table  1,  and  the  records 
for  47  seasonal  storage  precipitation  gages  are  shovm  on  Table  2. 

Temperature  measurements  v;ere  made  at  225  locations 
during  1962-63.   There  are  records  for  l4l  of  these  stations 
summarized  on  Table  3  and  the  remaining  34  records  are  published 
by  the  Weather  Bureau. 

There  are  observed  valiies  for  45  evaporation  stations 
shovm  on  Table  4.   The  records  for  16  of  these  stations  are  also 
available  in  V.'eather  Bureau  publications. 

Tables  5  and  6  list  some  of  the  record  breaking  preci- 
pitation data  totals  at  certain  selected  stations  for  the  storms 
of  October  10-14,  1962,  and  January  29  -  February  1,  1963,  compared 
v.'ith  the  maximum  of  record. 

All  of  the  climatological  stations  for  v/hich  data  are 
included  in  this  report  are  alphabetically  tabulated  on  Table  7 
v.'ith  their  identification  number,  location,  elevation,  period  of 
record  and  cooperator  number. 
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TABLE   1 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Precipi totion   in   Inches 


Aug 


SepI 


Apr 


May 


SACRAMENTO    RlV£R    BASIN 

SACRAMENTO    VALLEY    FLOOR 

AEROJET 

ANTELOPE  VALLEY 
ARBUCHLE  i    SSW 
AROEN  AND  MISSION 
ARDEN  PARK.  bAlLEY 

SANGOR  FIRE  STATION 

BEALE  AFb 

BLAC<  BUTTE  RANCH 

BROWNS  VALLEY  2    NE 

CARMICHAEL 

CENTRAL  VALLEY  BURNS 
CENTRAL  VAL  HATCHERY 
CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHICO  AIRPORT 
CIRCLE  T  RANCH 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARIS  VALLEY  MUOO 
CLUB  RANCH 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLUSA  I    SSW 

COON  CREEK 
COON  CREEK  EXP  PLAT 
CORNING  UHL 
CORNING  JOBE 
CORNING  HOUGHTON  RCH 

COTTONMOOD  7W 
COUNTRY  CLUB  CENTRE 
OAN  BEST  RANCH 
UANTONI  ORCHARD 
OAVIS  IWSW 

DAVIS  STATE  NURSERY 
BAVIS  3  S 

OAVIS  ^   wsw 

OAvIS  2  NNW 
BEL  PASO  PARK 

BEWEY  AND  WINDING  WY 
BIXON  MORRIS 
'BIXON 
DIXON  6  E 
OUFOUR 

dunnigan 

• bunnigan  -  powers 
Elk  grove  f  d 
elkhorn  ferry 
Esparto  paterson  rch 

pair  oaks 
ferguson  ranch 
foothill  farms 
fruitridge  and  hedge 

FRUTO  2 

GATES  CANYON 

GLENN  COLUSA  HOGATE 

GRIOLEY  BUTTE  W  0 

GRIOLEY  F  F  S 

HAZEL  fr  ROEDIGER  LANE 

'  HORSESHOE  BAR 
JELLY 

JOHNS  SCHOOL 
KAHI  RADIO  STATION 
KARNAK 


- 

- 

- 

9 

.44 

0 

.31 

2 

.55 

2.  75 

3.58 

4 

.84 

6.1  / 

1 

.28 

0.00 

2».2I 

0 

.00 

0.00 

0.30 

7 

.20 

0 

.70 

3 

.20 

4.40 

2.66 

2 

.55 

3.26 

0 

.64 

0.30 

22.0/ 

0 

.00 

0.00 

0.00 

4 

.50 

0 

50 

2 

.87 

b.20 

2.10 

2 

.90 

2.88 

1 

.12 

0.00 

2*. 04 

0 

■  00 

0.00 

0.00 

7 

.34 

0 

30 

1 

.81 

3.50 

1.80 

4 

.29 

4.07 

0 

.93 

0.00 

27.79 

r 

0.31 

0.05 

8 

.48 

0 

37 

1 

98 

4.4  / 

2.  18 

4 

72 

4.40 

0 

.83 

I 

43. '>3 

0 

.00 

0.04 

0.18 

15 

.46 

1 

.99 

3 

.55 

4.73 

2.13 

6 

.77 

6.37 

2 

.05 

0.16 

33.68 

r 

0.00 

0.08 

11 

01 

1 

01 

3 

.36 

4.00 

2.26 

4 

.85 

5.94 

1 

.03 

0.  14 

19. bb 

0 

.00 

0.08 

0.12 

2 

/7 

0 

92 

2 

.98 

2.71 

3.96 

2 

.78 

2.80 

0 

.53 

0.00 

- 

- 

- 

3.31 

2.10 

4 

.78 

6.48 

1 

.11 

0.15 

26. 9S 

0 

.04 

0.28 

0.01 

8 

26 

0 

37 

2 

.  19 

3.37 

1.82 

4 

.59 

4.4b 

1 

.53 

0.04 

60.11 

0 

.00 

0.81 

1.10 

11 

20 

3 

/9 

7 

.55 

4.40 

8.46 

8 

40 

10.34 

3 

.79 

0.27 

24. 3b 

0 

.00 

0.07 

0.00 

7 

87 

0 

27 

1 

.81 

2.21 

3.62 

3 

61 

4.30 

0 

.54 

0.05 

34.20 

0 

00 

0.04 

0.05 

9 

86 

1 

57 

3 

64 

3.93 

2.90 

5 

27 

b.77 

1 

.08 

0.09 

31.38 

0 

00 

0.00 

0.  15 

a 

20 

1 

53 

4 

43 

3.72 

2.3/ 

5 

03 

b.ll 

0 

.77 

0.07 

34.79 

0 

.00 

0.00 

0.00 

1 

72 

0 

41 

3 

1/ 

/.50 

5.81 

4 

32 

b.27 

0 

51 

0.08 

29.31 

0 

01 

0.27 

0.03 

9 

06 

0 

81 

2 

37 

4,63 

1.43 

4 

69 

4.76 

1 

25 

0.00 

19.92 

0 

00 

0.02 

0.17 

3 

84 

0 

63 

1 

92 

3.32 

3.26 

3 

11 

2.6b 

0 

.78 

0.22 

32.35 

0 

00 

0.20 

0.28 

8 

35 

1 

02 

3 

43 

2.84 

2.73 

7 

09 

5.21 

1 

00 

0.20 

24.1tt 

0 

00 

0.27 

0.00 

4 

12 

1 

03 

3 

.75 

4.06 

1.81 

2 

26 

4.89 

1 

.55 

0.44 

20.92 

0 

00 

0.01 

0.02 

6 

24 

0 

43 

3 

00 

2.71 

2.41 

2 

16 

3.13 

0 

61 

0.20 

- 

- 

- 

1 

05 

b 

12 

3.58 

4.06 

5 

14 

6.56 

1 

53 

0.01 

34.24 

0 

00 

0.  14 

0.19 

12 

23 

1 

07 

3 

.62 

3.81 

2.10 

4 

82 

5.11 

1 

.15 

0.00 

19.92 

0 

00 

0.01 

0.15 

2 

61 

0 

60 

3 

39 

2.73 

3.51 

2 

62 

3.02 

1 

13 

0.15 

21.96 

0 

00 

T 

0.14 

2 

lb 

0 

9b 

4 

12 

2.53 

4.00 

2 

98 

3.51 

0 

.82 

0.17 

19.83 

0 

00 

0.13 

0.19 

2 

50 

0 

99 

3 

18 

2.b6 

3.80 

2 

97 

2.54 

0 

.90 

0.07 

4B,6/ 

0 

00 

1.50 

0.10 

6 

50 

2 

40 

6 

50 

b.20 

5.90 

9 

30 

9.00 

2 

.10 

0.17 

23. bl 

0.08 

0.03 

7 

03 

0 

39 

1 

88 

3.43 

2.01 

4 

02 

4.18 

0 

76 

T 

23.62 

0 

00 

0.00 

0.03 

6 

32 

0 

51 

2 

23 

b.41 

2.07 

3 

16 

3.06 

0 

.79 

0.04 

28.20 

0 

.00 

0.00 

0.06 

10 

24 

1 

01 

2 

49 

3.06 

1.96 

3 

68 

4.96 

0 

.73 

0.01 

27.10 

0 

00 

T 

0.03 

7. 

93 

0 

54 

2 

3  7 

4.87 

3.36 

3 

35 

3.91 

0 

72 

0.02 

2/. 15 

0 

00 

T 

0.00 

7 

/6 

0 

59 

2 

11 

4.3b 

3.48 

3 

28 

4.40 

1 

18 

0.00 

30.48 

0 

00 

0.00 

0.00 

8 

41 

0 

58 

2 

20 

5.50 

4.09 

3 

94 

4.94 

0 

62 

0.00 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

46 

4.33 

0 

61 

0.01 

30.4/ 

0 

00 

0.00 

0.0/ 

9 

11 

0 

59 

2 

50 

5.65 

3.36 

3 

94 

4.22 

0 

.73 

0.  10 

22.89 

0.26 

0.05 

/ 

18 

0 

42 

1 

95 

2.19 

2.54 

3 

91 

4.09 

0 

30 

T 

32.02 

0 

00 

0.00 

0.00 

9 

66 

0 

45 

2 

39 

4.8b 

2.07 

5 

22 

b.34 

2 

04 

0.00 

29.04 

0 

.00 

0.00 

0.06 

7 

74 

0 

47 

2 

53 

4.b8 

4.37 

3 

99 

4.72 

0 

b8 

0.00 

22.76 

0 

.00 

0.00 

0.05 

7 

09 

0 

3b 

2 

.35 

3.30 

3.11 

2 

67 

3.32 

0 

.52 

T 

29.45 

0 

.00 

T 

0.14 

7 

36 

0 

6b 

2 

23 

4.20 

4.45 

3 

77 

5.38 

1 

.27 

0.00 

24.01 

0 

00 

0.00 

T 

6 

99 

0 

38 

2 

18 

5.  15 

i.89 

3 

35 

3.  34 

0 

65 

0.08 

22.91 

0 

.00 

0.00 

0.04 

6 

22 

0 

32 

2 

94 

4.68 

1.85 

3 

26 

3.03 

0 

57 

T 

25.20 

0 

00 

0.00 

0.00 

6 

66 

0 

39 

3 

06 

4.34 

2.68 

4 

06 

3.39 

0 

62 

T 

- 

- 

- 

1 

79 

3.82 

2.11 

3 

62 

- 

- 

24.68 

0 

.00 

0.00 

0.20 

/ 

64 

0 

4  / 

2 

28 

4.11 

2.51 

3 

05 

3.74 

0 

68 

T 

25.98 

0 

.00 

0.00 

T 

6 

64 

0 

55 

3 

11 

5.46 

2.43 

3 

23 

3.72 

0 

82 

0.00 

27.30 

0 

01 

0.11 

0.02 

5 

21 

0 

40 

1 

78 

4.12 

2.35 

4 

91 

6.37 

2 

02 

0.00 

30.36 

0 

00 

2.11 

0.15 

4 

98 

1 

49 

3 

55 

3.15 

3.49 

5 

12 

4.59 

1 

34 

0.39 

26.43 

0 

.00 

0.00 

0.00 

7 

80 

0 

11 

2 

27 

4.58 

1.60 

4 

44 

4.37 

1 

26 

0.00 

24.99 

0 

.00 

0.00 

0.00 

1 

92 

0 

2b 

1 

77 

3.86 

1.86 

4 

01 

4.41 

0 

91 

0.00 

- 

0 

.00 

0.05 

0.15 

3 

38 

0 

72 

1 

73 

3.22 

2.67 

2 

80 

2.99 

- 

5/. 13 

0 

00 

0.0/ 

0.21 

14 

59 

1 

43 

4 

34 

9.38 

9.43 

6 

86 

9.15 

1 

67 

0.00 

21.65 

0 

00 

0.00 

0.2/ 

3 

78 

0 

97 

2 

68 

2.67 

3.19 

3. 

04 

3.79 

1 

00 

0.06 

28.51 

0 

00 

0.04 

0.02 

9 

58 

0 

/8 

2. 

72 

2.80 

2.92 

3 

98 

5.06 

0. 

61 

0.00 

26.73 

0 

00 

0.05 

T 

8 

86 

1 

06 

2 

68 

2.63 

1.33 

4. 

23 

4.92 

0 

7/ 

0.00 

29.82 

0 

.00 

0.00 

0.00 

9, 

21 

0 

35 

2< 

32 

4.16 

2.14 

5. 

76 

4.80 

1 

08 

0.00 

- 

- 

0.0/ 

U. 

14 

i 

12 

2 

8  / 

4.56 

2.30 

4 

48 

5.68 

1 

56 

0.37 

28.12 

0 

00 

0.  10 

0.28 

3 

9/ 

1 

50 

4 

/I 

4.04 

2.18 

2 

99 

5.03 

2 

08 

0.64 

25.28 

0 

00 

0.00 

0.00 

7 

35 

0 

4b 

2. 

92 

4.00 

3.28 

3. 

23 

3.42 

0 

63 

0.00 

43.60 

0 

00 

0.20 

O.ll 

16. 

24 

1 

24 

3 

48 

5.15 

3.26 

5. 

25 

6.90 

1. 

77 

T 

26.30 

0 

00 

0.00 

0.08 

8. 

29 

0. 

57 

2 

39 

5.31 

1.86 

3. 

50 

3.61 

0. 

61 

0.08 
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TABLE   1    (i  o.iLlnucdl 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Precipilotion    in 

Inches 

Slot. on 

! 

! 

Se3iC'^ 

J~,<1 

"  -v 

5epl 

ov 

Nov 

0 

ec 

Jcn 

1 
t 

V 

J' 

Ap, 

H 

0, 

June 

SACRAMtNTO    RlVER    BASIN 

SACRAMtNTO    VALLtY    FLOOR 

ICI  rpcvill£ 

Zt.iU 

0.00 

0.05 

0.10 

7.59 

0.44 

2 

60 

4.35 

1.92 

2 

94 

3.79 

0 

86 

0.06 

LA    flNCA    ORCHARD 

2d. 91 

0.00 

0.00 

T 

9.13 

1.2' 

2 

69 

2.90 

3.37 

4 

37 

4.85 

0 

46 

0.00 

LAKt    SOLANO 

30. ib 

0.00 

0.04 

0.01 

'.60 

0.41 

2 

67 

6.86 

4.20 

4 

09 

4.06 

0 

61 

0.01 

LAMb    VALLtY 

2B.51 

0.00 

u.ou 

0.00 

'.28 

0.66 

2 

99 

5.03 

3.  '6 

4 

11 

3.83 

0 

83 

0.00 

LINCOLN    AUSTIN 

29. 1( 

0.00 

0.24 

0.19 

9.45 

1.00 

3 

04 

3.81 

1.69 

4 

62 

4.12 

1 

01 

0.  10 

LINCOLN    b    LNt 

26. I^: 

T 

0.  17 

0.25 

9.  '9 

1.20 

3 

00 

2.28 

2.61 

4 

41 

3.81 

0 

90 

T 

LivE    OAK. 

- 

- 

- 

- 

8.93 

- 

3.5' 

2.25 

4 

74 

6.6' 

0 

46 

0.30 

LiVt    OAK    9    SSW 

- 

0.00 

0.05 

0.00 

7.25 

1.05 

3 

14 

2.  77 

i.Zi 

3 

87 

- 

- 

LOMA    RICA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

49 

6.22 

1 

32 

0.00 

LOOM  IS 

31.54 

T 

0.12 

0.02 

10.42 

1.00 

2 

50 

3.26 

3.0  ' 

4 

34 

6.48 

1 

04 

0.30 

LOOM  IS    2    NW 

32.03 

0.00 

0.  14 

0.02 

10.87 

1.05 

2 

79 

3.34 

3.05 

3 

93 

6.48 

1 

06 

0.30 

LOS    MOLlNOS     7    NNt 

23.30 

0.00 

0.0' 

0.0? 

3.95 

0.96 

3 

50 

3.85 

1.63 

2 

98 

5.02 

0 

99 

0.28 

LOS    MOLINCS     1     SE 

<:s.09 

0.00 

T 

0.13 

4.04 

0.  '1 

3 

11 

3.70 

2.96 

3 

14 

5.52 

1 

70 

0.09 

LOS    MOLINOS    3    N 

2b. b' 

0.00 

0.02 

0.13 

4.15 

1.08 

3 

43 

3.33 

3.21 

3 

27 

6.61 

1 

28 

0.  16 

M    ANO    T    RANCH 

27.56 

0.00 

0.00 

0.00 

7.05 

0.8' 

5 

41 

3.12 

2.84 

3 

43 

3.89 

0 

95 

0.00 

MARYSVlLLt 

2 '.80 

0.00 

T 

0.05 

9.31 

1.08 

2 

48 

3.50 

2.13 

3 

74 

4.  71 

0 

76 

0.04 

MATHER    A    F    B 

2tl.0tf 

0.01 

0.11 

0.01 

8.66 

0.31 

1 

97 

3.96 

2.43 

4 

57 

4.81 

1 

24 

T 

MAXWELL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.59 

1 

94 

2.84 

- 

HC    CLELLAN    AFB 

24.09 

T 

0.11 

0.10 

6.62 

0.68 

2 

0  7 

4.79 

1.66 

3 

87 

3.10 

1 

29 

T 

MILLS    ORCHARD 

23.32 

0.00 

T 

0.25 

4.54 

0.94 

3 

41 

3.29 

2.84 

3 

08 

3.89 

1 

04 

0.04 

NATOMAS    F    S    2 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

1 

96 

4.50 

1.67 

3 

06 

3.79 

0 

78 

0.00 

NELSON    WESTERN    CAMP 

24.78 

0.00 

T 

0.10 

7.17 

1.02 

3 

20 

2.30 

2.58 

2 

91 

4.60 

0 

89 

0.01 

NEWCASTLE    FOWLER 

31.04 

0.00 

0.15 

0.  15 

10.90 

1.05 

2 

71 

3.29 

2.61 

4 

61 

4.48 

1 

09 

0.00 

NEW    ENGLAND    ORCHARD 

31.4b 

0.00 

0.00 

0.00 

10.73 

0.69 

2 

88 

4.68 

1.84 

4 

76 

6.04 

0 

95 

0.00 

NICOLAUS    2 

2  ^.32 

0.00 

0.06 

0.  18 

8.73 

1.03 

2 

63 

3.80 

2.23 

3 

33 

4.30 

0 

81 

0.32 

NORTH    SACRAMENTO 

24.93 

0.00 

0.15 

0.23 

4.  73 

0.62 

2 

01 

3.07 

3.98 

4 

23 

4.96 

0 

96 

T 

ORANGEVALE    BEACH 

30.41 

0.02 

0.28 

0.02 

9.22 

0.47 

2 

39 

4.10 

2.02 

4 

98 

5.28 

1 

63 

T 

OKANGEVALE    MOIRAO 

- 

0.06 

0.21 

0.04 

9.20 

0.69 

2 

74 

2.73 

3.61 

5 

63 

7.66 

1 

27 

- 

ORLAND    FRENCH    RANCH 

16.79 

0.00 

0.02 

0.23 

3.09 

0.61 

2 

09 

2.70 

3.04 

2 

06 

2.46 

0 

60 

T 

ORLANO 

21.84 

0.00 

0.04 

0.  18 

3.72 

0.  76 

3 

72 

2.74 

3.70 

2 

49 

3.87 

0 

62 

0.01 

ORLAND    8    NE 

29.  lb 

0.00 

0.00 

0.08 

6.40 

0.82 

3 

42 

6.08 

3.16 

3 

88 

6.  10 

1 

10 

0.12 

OROVILLE 

3  7.54 

0.00 

0.0  7 

0.04 

11.85 

1.73 

3 

.28 

3.38 

3.01 

5 

24 

6.69 

1 

29 

0.76 

OROVlLLE    BRIO&E 

38.39 

0.00 

0.08 

0.06 

12.30 

1.71 

3 

.24 

3.26 

3.43 

6 

30 

6.93 

1 

31 

0.78 

OROVILLE    R    S 

- 

0.00 

0.12 

0.0' 

- 

1.64 

3 

16 

3.4  1 

2.64 

5 

19 

6.60 

1 

.11 

0.67 

PASK.ENTA    R    S 

26.60 

0.00 

1.06 

0.25 

4.12 

1.  16 

2 

.30 

2.85 

4.48 

4 

58 

6.21 

0 

69 

T 

PHELAN    PARROTT    RANCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.98 

3.13 

2 

99 

4.30 

0 

81 

0.00 

PLAINFIELD    IE 

25.39 

0.00 

0.00 

T 

7.01 

0.46 

2 

60 

4.76 

2.71 

3 

64 

3.78 

0 

64 

0.00 

PLAINFIELO    4    NW 

29.89 

0.00 

0.00 

0.28 

6.95 

0.62 

2 

.83 

6.56 

3.70 

4 

09 

4.87 

0 

90 

0.10 

PLAINFIELD    2NNW 

26.9/ 

0.00 

0.00 

T 

7.36 

0.38 

2 

.23 

5.20 

3.72 

3 

76 

2.83 

0 

48 

0.01 

PlAINFIELD    1    NNW 

25.10 

0.00 

0.00 

0.00 

6.9Q 

0.42 

2 

56 

4.62 

3.17 

3 

54 

3.40 

0 

46 

0.01 

PRYOR    RANCH 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

4 

.95 

6.90 

_ 

RANCHO    CORDOVA    F    S 

25.42 

0.00 

0.00 

0.00 

8.06 

0.27 

1 

.83 

3.26 

1.94 

4 

44 

4.40 

1 

.23 

0.00 

RED    BLUFF    CLARK    RNCH 

22.39 

0.00 

0.02 

0.15 

2.91 

0.69 

3 

.87 

3.31 

2.25 

2 

36 

5.06 

1 

.54 

0.24 

RED    BLUFF    OWENS    RNCH 

- 

0.00 

0.74 

0.22 

2.59 

1.11 

3 

.33 

3.16 

3.06 

3 

61 

- 

- 

RED    BLUFF    as 

22.33 

0.00 

0.19 

0.1b 

3.02 

1.01 

4 

.10 

3.53 

2.29 

2 

87 

4.20 

0 

.84 

0.12 

RED    BLUFF    WB    AP 

23.32 

0.00 

0.15 

0.25 

3.56 

0.90 

3 

.63 

3.49 

2.28 

2 

70 

4.91 

1 

.30 

0.15 

REDDING    1    SE 

- 

0.00 

0.94 

0.76 

8.38 

2.75 

5 

.09 

6.64 

3.13 

5 

76 

- 

1 

.61 

0.10 

REDDING    FIRE    STN    N02 

41.38 

0.00 

0.  70 

0.73 

8.85 

3.14 

6 

.04 

4.15 

3.27 

5 

64 

6.  11 

1 

.58 

0.17 

REDDING    CLEAR    CREEK 

3'. 26 

0.00 

0.80 

0.28 

5.86 

0.84 

4 

08 

4.08 

4.14 

5 

41 

8.60 

2 

.23 

0.94 

RIO    VISTA    I    NW 

20.86 

0.00 

0.00 

0.00 

6.30 

0.34 

1 

.28 

4.  10 

1.38 

3 

08 

3.78 

0 

.62 

0.00 

RIO    VISTA    4    NW 

19.69 

0.00 

0.00 

0.00 

6.09 

0.28 

1 

.38 

3.01 

2.09 

2 

53 

3.73 

0 

58 

0.00 

ROBBINS 

26.19 

0.00 

0.00 

0.00 

8.  16 

0.98 

2 

.38 

5.25 

1.  '6 

3 

16 

3.45 

1 

.03 

0.02 

ROCKLIN 

27.32 

T 

0.15 

0.05 

9.50 

0.90 

2 

50 

2.90 

2.90 

4 

11 

3.26 

1 

.05 

0.00 

ROCKLIN    i    SE 

29.38 

0.02 

0.  10 

0.0' 

10.  16 

0.93 

2 

.67 

3.10 

2.56 

3 

99 

4.72 

1 

.16 

0.00 

ROSEWOOD    CAPEHART 

25.30 

0.00 

1.42 

0.10 

2.91 

1.54 

3 

.21 

3.90 

3.27 

4 

03 

3.60 

1 

.24 

0.  16 

SACRAMENTO    WB    AP 

25.21 

0.00 

0.13 

0.06 

7.51 

0.39 

1 

.64 

4.7  1 

2.09 

4 

25 

3.64 

0 

.69 

T 

SACRAMtNTO    WB    CITY 

ii.iB 

0.00 

0.13 

0.  11 

6.85 

0.40 

1 

.  '4 

3.65 

1.'5 

3 

.66 

3.43 

0 

.64 

0.02 

SACRAMtNTO    HUFFMAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.6  ' 

3.06 

4 

.81 

4.05 

0 

66 

T 

SACRAMtNTO    3    SSW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

.66 

4.10 

3.91 

4 

46 

4.15 

0 

.67 

0.00 

SACRAMENTO    REFUGE 

19.35 

0.00 

0.00 

0.15 

3.53 

0.33 

2 

.98 

2.69 

3.1  ' 

2 

44 

3.60 

0 

40 

0.06 
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TABLE   1    (Continued) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Stotion 


Precipilothon   in  Inches 


July 


Aug 


Sept 


Apr 


May 


SACRAMENTO  RlVER  BASIN 

SACRAMENTO  VALLEY  FLOOR 

SAINT  JOHN 
i.1ARTSVlLLC 
STONE  VALLEY 
SUTTER  CITY 
SUTTER  RANCH 

TlSOALE  WEIR 

tisljale  bypass 

TWN  AND  CNTRY-ljANStR 
TOWN  ANU  COUNTRY 
VACAVlLLE 

VACAVlLLE  3  NNE 
VERONA 
VINA  h    NE 
VINA  1  NE 
VINA  MONASTERY 

WERNER  RANCH 
WEST  ACRES 
WEST  CARMICHAEL 
WHEATLAND  2  NE 
WHEATLAND  CALPACK 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WILLOWS  3W 
WILLOWS  3WNM 
WINTERS 

WINTERS  UDELL  RCH 
WINTERS  3  NE 
WINTERS  4  N 
WINTERS  WOLFSKlLL  RCH 
WOODLAND  1  WNW 

WOODLAND  1  SSW 
WOODLAND  HOLLAND  RCH 
WOODLAND  3  W 
YOLO  i    NE 
YOLO  3  NNE 

YOLO  3  N 
YUBA  CITY 

PIT  RIVER 

AOIN  RS 

ADIN  ELZEA  RCH 
AD  IN-  CANNARR 
AlTURAS  6  SSW 
AlTURAS  COPCO 

ALTURAS  INSP  STN 

ALTURAS  7  EsE 

ALTURAS  RS 

BIEBER 

BlEbER  faABCOCK 

BIEbER  <tNW 
OlEoER  CARY 
BUCK.  CREEK  R  S 
BURNEY 
CANBY  11  SW 

CANbY  RS 
COVE  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  CREEK 
DAY 


0.00       0*00       0.14       '1.92       0.99       i,2i       3. OS 


36.93  0.00 

19.21  0.00 

20.00  0.00 

27.11  0.00 


23.03 

21  ,26 
2b. 22 

35.38 

39.73 
21. ^'t 
23.46 
26.30 
26.83 

40.91 
28.90 
23.83 
21.2'^ 
2S.20 

17.31 
19.79 
17.73 
16. 14 
27.33 

32.64 
29.83 
33.63 
30.66 
24.39 

28.08 
24.21 
24.33 
24.33 
26.68 

24.44 
27.30 


0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.13 

T 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.  11 

0.02 

0.03 

T 

0.00 
0.03 
0.16 
0.03 
0.01 

T 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.37 
0.10 
0.17 
0.09 
0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 

0.04 
0.04 
0.02 
0.00 
T 

0.00 
0.03 

T 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 


0.08 
0.14 
0.00 
0.03 

0.00 
0.00 
0.03 
0.11 
0.01 


14.84 
3.20 
5.33 
9.71 

6.98 
7.02 
8.21 
7.38 
8.18 


0.00  8.35 

0.06  8.48 

0.33  4.37 

0.12  5.31 

0.13  4.51 

0.10  13.12 

0.05  8.79 


0.02 
0.17 


7.32 
9.38 


0.00  10.73 

0.00  3.07 

0.22  3.80 

0.13  3.30 

0.20  2.34 

0.01  6.90 


T 
0.03 
0.01 
0.01 

T 

T 
0.  15 

T 
0.05 
0.30 


7.74 
7.20 
8.25 
7.51 
6.91 

8.32 
3.88 
6.61 
6.83 
8.02 


24.46 

0.00 

0.04 

0.37 

9.63 

23.61 

0.00 

0.00 

0.52 

8.31 

14.70 

0.00 

0.22 

0.00 

3.78 

17.92 

0.01 

0.26 

0.  10 

3.48 

17.73 

T 

0.21 

0.19 

6.11 

19.77 

0.04 

0.08 

0.21 

6.29 

17.34 

0.03 

0.34 

0.11 

6.  17 

24.16 

0.00 

0.00 

0.23 

8.78 

22.74 

0.00 

0.00 

0.40 

8.29 

31.74 

0.03 

0.00 

0.43 

11.09 

26.93 

r 

0.03 

0.37 

8.77 

29.22 

0.00 

0.68 

0.52 

7.78 

3  '  .  5  7 

T 

0.08 

0.10 

10.83 

30.00 

0.09 

0.10 

0.15 

10.40 

1.14 
0.73 
0.47 
1.00 

0.57 
0.61 
0.41 
0.44 
0.71 

0.75 
0.52 
0.88 
0.89 
0.84 

1.30 
0.50 
0.43 
0.83 
0.90 

0.25 
0.51 
0.46 
0.42 
0.37 

0.30 
0.42 
0.42 
0.31 
0.44 

0.48 
0.42 
0.43 
0.35 
0.42 


0.00        7.60       0.40 
0.00       9.10       1.12 


1.68 
1.88 

1.42 
1.30 

1.03 
1.48 
1.21 
1.79 
1.99 


2.47 
2.19 
1.95 
1.90 
1.68 


3.24 
1.84 
2.54 
2.29 

2.66 
2.57 
2.10 

1.94 
3.39 

3.67 
2.27 
3.47 
3.13 
3.33 

3.44 
1.96 
1.99 
2.61 
1.75 

2.47 
2.73 
2.13 

2.20 
1.31 

3.02 
2.72 
4.05 
2.24 
2.16 

2.38 
2.45 
2.35 
2.16 
1.68 

2.50 
2.08 


1.29 
1.48 

0.64 
0.88 

0.88 
0.63 
0.88 
1.55 
1.63 

2.94 
1.85 
1.43 
4.40 
2.23 


2.92 
2.84 
2.53 
3.67 

3.81 
2.86 
2.90 
3.20 
9.42 

7.50 
3.03 
3.39 
3.37 
3.28 


1.50 
3.37 
2.34 
2.08 

1.75 
2.41 
3.38 
3.28 

2.51 

6.07 
2.03 
2.49 
2.56 
3.19 


5.60  2.37 

4.57  3.30 

3.81  2.15 

3.40  1.38 

3.45  2.44 

2.86  2.71 

2.57  3.32 

3.00  3.10 

2.55  4.30 

6.54  3.69 


7.09 
6.23 
7.15 
6.77 
4.61 

3.26 
3.90 
4.39 
5.46 

6.45 

4.31 
3.39 


1.43 
0.68 

0.67 

1.03 

1.23 
0.37 
0.60 
2.09 
0.00 

1.20 
1.93 
1.20 
2.76 
1.41 


4.68 
4.33 
4.23 
4.35 
2.69 

3.27 
2.37 
2.86 
2.11 
2.31 

2.66 
2.29 


2.24 
2.34 

1.63 
1.34 

1.22 
2.03 
1.69 
1.62 
2.03 

3.82 
2.71 
2.14 
3.83 
3.12 


4.65 
3.19 
3.06 
3.31 

3.21 
2.91 
4.37 
4.32 
5.26 

6.82 
2.86 
3.35 

3.69 
3.66 

6.02 
4.09 
4.59 
3.31 
3.65 

1.27 
2.22 
2.20 
0.55 
3.72 

4.06 
3.85 
4.93 
4.04 
3.47 

3.63 
2.89 
3.41 
3.24 
3.39 

2.67 
3.65 


1.92 
2.05 

0.69 
1.39 

1.48 
1.03 
1.20 
2.18 
1.81 

2.33 
1.74 
1.47 
3.33 
3.88 


3.78  1.77  0.90 

2.56  1.31  0.01 

3.24  0.46  0.00 

4.24  0.68  0.10 


3.42 
3.36 
4.58 
4.52 
5.46 

3.84 
1.31 
4.34 
4.59 
5.25 

6.43 
4.47 
4.36 
3.86 
4.04 

2.48 
4.04 
3.09 
3.13 
4.06 

4.72 
4.04 
4.03 
4.49 
3.56 


0.63 
0.64 
0.93 
0.78 
0.43 

0.53 
0.64 
2.22 
2.47 
2.32 

1.94 
1.06 
0.93 
1.46 
1.03 

0.40 
0.30 
0.28 
0.23 
0.76 

0.53 
0.67 
0.30 
0.67 
0.33 


3.93  0.39 

3.15  0.65 

3.49  0.78 

3.24  0.86 

3.12  0.99 


3.31 
3.11 


3.14 
2.94 
3.34 
1.96 
2.60 

2.04 
3.31 
2.72 
3.29 
4.13 

4.23 
4.42 
3.46 
3.83 
3.63 


21.73      0.03       0.14  0.10  8.98  1.2/  1.10  0.95  2.01  2.21  2.12 

0.00  0.11  10.31  2.59  3.31  2.31  3.50  6.09  6.12 

0.40  0.33  7.32  1.34  1.34  1.49  1.67  3.47  4.30 

0.07  0.24  8.81  2.02  3.21  2.54  2.13  5.0«  5.17 


0.00 
0.09 

T 

T 
0.00 

0.20 
0.12 
0.00 
0.17 
0.17 

0.22 

O.Ol 
0.05 
0.33 
0.21 

T 
0.06 
0.00 


38.  14 

0.03 

30.11 

0.  13 

32.11 

0.00 

0.93 
0.69 


1.83 
2.15 
1.31 
1.19 
2.22 

2>&4 

3.11 
1.42 
1.50 
1.72 

2.19 
1.73 
3.71 
1.77 
2.26 

1.74 
1.99 
3.12 
3.90 
1.88 


0.00 

0.12 

0.26 

0.30 

0.00 

0.07 

0.02 

T 

0.32 

0.01 

0.05 

0.00 

0.06 

0.07 

0.89 

1.06 

0.84 

0.50 

1.29 

0.80 

1.19 

0.97 

l.U 

0.72 

0.99 

1.17 

2.88 

0.72 

1.03 

1.06 

1.33 

0.65 

1.98 

1.04 
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TABLE   1    (Continued) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Slolion 

Precipil 

otion   in 

Inches 

Seoson 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Apr 

Moy 

June 

SACRAMENTO    RIVER    BASIN 

PIT    RIVER 

GLENBuRN 

- 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.60 

1.69 

1.17 

1.09 

GOOSE    LAK.E    WEST 

- 

0.10 

1.09 

0.53 

6.62 

1.30 

1.03 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HAT    CREEK,    RS 

- 

0.00 

0.28 

0.07 

9.93 

2.01 

2.32 

3.30 

- 

0.61 

- 

1.20 

0.66 

HAT    CREEK.    PM    NO     I 

26.61 

0.00 

0.03 

0.06 

7.98 

1.11 

2.25 

1.69 

2.23 

0.35 

3.26 

3.10 

0.61 

JESS    VALLEY 

22.30 

T 

0.29 

0.23 

6.  17 

1.86 

0.93 

0.63 

1.71 

1.09 

0.02 

3.20 

2.17 

LUELY    VANCE 

16.66 

0.00 

0.31 

0.10 

6.21 

1.20 

0.03 

0.33 

2.10 

0.98 

2.23 

1.66 

1.07 

LITTLE    VALLEY 

23.60 

0.00 

0.23 

0.07 

8.62 

1.60 

1.02 

0.89 

2.20 

1.69 

3.22 

2.20 

1.00 

LOOICOUT 

27.18 

0.05 

T 

0.17 

9.51 

1.70 

1.73 

2.30 

2.66 

3.19 

3.37 

1.26 

1.18 

LOOKOUT    6NNE 

21.16 

0.00 

0.13 

0.06 

6.61 

1.31 

1.29 

0.90 

3.09 

2.22 

2.79 

1.31 

0.81 

LO0K.0UT    SHAW 

28.62 

0.82 

0.15 

0.03 

8.31 

1.77 

1.91 

1.06 

3.09 

3.90 

3.90 

1.83 

1.25 

MCARTMUR    MAINT    STN 

26.50 

0.16 

0.00 

0.19 

8.28 

1.60 

1.91 

1.99 

1.81 

3.70 

3.66 

1.90 

0.90 

NEW    PINE    CK.    OREGON 

2'.. 87 

0.00 

0.01 

0.65 

6.32 

2.22 

1.16 

1.16 

1.63 

1.60 

3.70 

3.00 

2.20 

OLD    STATION 

31.01 

0.11 

0.00 

0.17 

8.97 

2.15 

2.19 

2.09 

2.07 

3.39 

0.86 

1.67 

2.50 

PIT    RIVER    PH    NO    i 

95.21 

0.00 

0.62 

2.13 

20.63 

6.60 

10.61 

9.60 

8.96 

16.28 

17.57 

3.63 

0.70 

PITTVILLE    3SE 

2*. 12 

0.33 

0.38 

0.16 

6.05 

1.86 

1.03 

1.62 

1.89 

1.73 

3.61 

2.35 

0.81 

PITTVILLE    EDWARDS 

2'i.l9 

0.30 

0.00 

0.16 

7.53 

1.67 

1.35 

1.02 

1.57 

2.29 

3.38 

3.60 

0.72 

POTTER    SAWMILL 

- 

0.05 

0.00 

0.22 

12.30 

2.19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WILLOW    CRtEK.    RANCH 

16.26 

0.  10 

0.05 

0.58 

6.62 

1.79 

1.10 

0.80 

1.68 

1.16 

2.06 

1.21 

0.6O 

WILLOW    RANCH 

10. 0<. 

0.00 

0.18 

0.07 

2.22 

0.36 

0.33 

0.19 

0.36 

0.35 

2.08 

2.01 

1.03 

SHASTA    LAKE 

CASTLE    CRAGS    S    P 

96.16 

0.03 

1.76 

1.87 

18.80 

8.18 

10.16 

6.32 

10.16 

12.30 

17.12 

6.09 

0.31 

UUNSMUIR    R    S 

71.76 

T 

1.61 

1.17 

10.18 

6.62 

8.17 

0.92 

10.00 

8.67 

12.26 

3.07 

0.29 

GIbSON    HMS 

76.28 

T 

1.60 

1.06 

13.07 

b.22 

7.10 

6.00 

10.12 

9.02 

17.30 

3.67 

1.22 

IRON    MOUNTAIN    NO    Z 

59. 6S 

0.00 

1.30 

1.16 

9.21 

3.60 

5.37 

6.68 

6.72 

9.68 

12.83 

3.61 

0.59 

LAkESHORE 

75.8/ 

0.00 

1.17 

1.76 

16.86 

0.82 

7.60 

7.01 

6.77 

10.67 

16.36 

2.03 

0.90 

MC    CLOUD 

63.53 

T 

1.01 

1.20 

12.57 

5.68 

6.56 

3.56 

7.32 

9.30 

11.06 

0.00 

0.01 

MT    SHASTA    SKI     BOWL 

- 

T 

l.OO 

0.06 

10.33 

0.06 

8.95 

6.00 

- 

10.23 

_ 

_ 

- 

MOUNT     SHASTA    CITY 

03.2/ 

T 

0.81 

0.57 

9.71 

2.98 

3.60 

0.38 

3.70 

6.82 

7.62 

1.90 

1.66 

SHASTA    DAM 

60.03 

0.00 

1.19 

1.62 

10.92 

3.62 

6.82 

0.00 

6.97 

9.20 

13.99 

1.97 

0.23 

TURNTABLE    CREEK 

65.73 

0.00 

0.60 

1.70 

9.01 

3.66 

6.91 

3.76 

7.95 

12.16 

10.72 

2.38 

0.30 

VOLLMERS 

78.0/ 

0.00 

1.05 

1.8/ 

16.21 

6.55 

7.37 

0.60 

9.00 

10.58 

17.80 

2.89 

0.35 

SACRAMENTO    VALLEY    WESTSIOE 

BLACK    BUTTE    0AM 

16.83 

0.00 

0.12 

0.  15 

2.68 

0.80 

2.57 

2.69 

3.57 

2.66 

2.75 

0.00 

0.17 

EAGLE    CR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.06 

0.08 

7.00 

2.00 

0.30 

EAST    PARK    RESERVOIR 

21.98 

0.00 

0.02 

0.21 

5.08 

0.59 

1.96 

3.61 

3.99 

2.06 

2.76 

0.52 

0.37 

floou   RCh 

22.21 

0.00 

0.26 

0.29 

3.03 

0.93 

2.37 

3.07 

3.32 

0.23 

3.07 

0.7O 

0.10 

FLOURNOY    8    NW 

29.99 

0.00 

2.02 

0.19 

3.57 

1.60 

2.76 

3.26 

6.00 

0.03 

5.96 

1.23 

T 

FRENCH    GULCH 

03.18 

0.00 

1.06 

1.16 

6.13 

2.59 

0.03 

2.69 

6.30 

6.64 

6.08 

1.61 

0.67 

HARRISON    GULCH    R    E 

00.77 

0.03 

1.18 

0.60 

8.00 

3.70 

0.13 

2.02 

8.29 

5.37 

6.06 

0.87 

0.00 

HUNTER    DIST    GRAvES 

20.65 

0.00 

0.96 

0.19 

3.20 

1.35 

3.01 

2.99 

3.00 

0.90 

3.60 

0.93 

0.00 

IGO    2W 

57.30 

0.00 

1.60 

0.80 

7.20 

0.60 

8.50 

8.30 

5.70 

3.70 

12.00 

0.20 

0.00 

MONTGOMERY    PLACE 

28.80 

0.00 

1.26 

0.16 

0.66 

0.77 

2.61 

3.60 

0.86 

6.60 

0.01 

1.28 

0.00 

ONO 

_ 

0.00 

0.78 

0.01 

6.63 

3.01 

3.60 

2.70 

6.86 

5.09 

7.17 

_ 

_ 

PLAT INA 

36.  10 

T 

1.56 

0.36 

6.65 

3.22 

3.06 

3.33 

6.70 

0.30 

6.00 

1.  10 

T 

PLAT INA-ouRCH 

36.67 

0.00 

1.55 

0.35 

6.61 

3.20 

3.59 

3.38 

6.70 

0.02 

6.56 

1.03 

T 

STONYFORO    COOLEY    RCH 

69.10 

T 

0.03 

1.00 

10.69 

2.68 

6.26 

6.91 

13.08 

11.00 

11.26 

1.29 

0.06 

STONYFORD    R    S 

20.39 

0.00 

T 

0.20 

5.87 

0.87 

2.06 

2.06 

0.70 

3.66 

2.75 

1.12 

0.71 

STONYFORD    2SW 

26.50 

0.20 

T 

0.17 

5.90 

0.71 

2.51 

0.37 

0.31 

0.10 

2.97 

0.91 

0.27 

STONY    GORGE    RES 

21.83 

0.00 

0.30 

0.37 

3.08 

l.lo 

2.11 

0.27 

3.37 

2.79 

3.09 

0.99 

0.32 

WHIskEyTOWN    RESERVOIR 

63.56 

0.00 

1.23 

1.06 

11.81 

0.06 

6.30 

0.36 

8.66 

• 

23.09 

2.37 

0.60 

SACRAMENTO    VALLEY    NORTHEAST 

CENTERVILLE    POWER    H 

60.1/ 

0.00 

0.03 

0.17 

16.66 

2.58 

5.02 

6.36 

3.10 

6.07 

9.38 

1.25 

0.31 

COHASStT    2    NNE 

/O.OO 

0.00 

0.20 

0.31 

19.37 

0.7O 

8.06 

7.23 

5.61 

7.00 

12.96 

3.33 

0.33 

OALtS 

20.09 

0.00 

0.03 

0.29 

3.92 

1.57 

3.06 

3.52 

1.60 

2.75 

5.26 

1.16 

0.60 

DARRAH    FISH    HATCHERY 

26.81 

0.00 

o.ou 

0.28 

0.88 

1.65 

0.60 

3.50 

2.32 

2.01 

6.65 

1.67 

0.07 

DEER    CREEK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

D£    SABLA 

61.59 

0.00 

0.02 

0.39 

20.15 

0.88 

9.03 

9.38 

O.06 

11.76 

10.10 

2.51 

0.63 

KlLARC    PH 

53.06 

0.00 

0.36 

0.32 

10.35 

3.05 

6.89 

3.53 

3.90 

6.00 

10.37 

0.16 

0.65 

MANTON    1    E 

30.00 

0.00 

0.36 

0.05 

6.  76 

2.73 

6.05 

O.ol 

2.03 

3.53 

6.58 

2.00 

0.60 

MANTON    6    £ 

0  1.90 

0.00 

0.57 

0.56 

9.  10 

2.06 

0.60 

3.06 

3.02 

0.90 

10.20 

2.39 

0.60 

MAN2AMTA    LAKE 

55.05 

0.16 

0.2/ 

0.  75 

10.  76 

0.20 

0.09 

2.05 

5.16 

6.02 

10.76 

5.09 

2.28 

A-15 


TABLE  1    (Continuea) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Slot. on 

Precipito'ion   in 

Inches 

Seoson 

Jt.iy 

Ajg 

3  en 

Ocl 

Ncv 

Dec 

Jon 

feb 

Mor 

A  p. 

Moy 

June 

SACRAMENTO    RIVER    BASIN 

SACRAMENTO    VALLtY    NORTHEAST 

MINERAL 

7  3.  VO 

0.00 

0.3' 

Q.68 

23.44 

4.36 

9.27 

5.72 

5.62 

6.67 

13.77 

2.28 

1.53 

PALO    CLt>RO    2N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.82 

7.68 

0.86 

0.20 

PARALIISE 

6b. bO 

0.00 

O.'.O 

0.2  7 

19.00 

3.80 

8.61 

6.80 

6.04 

9.13 

11.42 

2.00 

0.23 

PAYNES    CREEK 

- 

0.00  ' 

0.3'. 

0.31 

10.27 

1.8? 

5.21 

3.49 

2.23 

3.38 

- 

1.86 

a.4b 

VOLTA    PH 

3<..03 

0.00 

0.38 

0.48 

6.14 

2.61 

6.18 

4.34 

2.31 

3.18 

6.86 

2.06 

0.50 

FEATHER    RIVER 

BECK.WOURTH 

28.68 

0.13 

0.36 

0.12 

7.92 

0.81 

1.  70 

3.67 

3.16 

3.07 

6.00 

1.29 

1.65 

bRUSH    CREEK    R    S 

83.9/ 

0.00 

0.29 

0.'.2 

26.06 

4.60 

10.91 

7.87 

8.06 

9.70 

14.92 

2.22 

1.03 

BUCKS    CREEK    PH 

93. SO 

0.00 

0.3'. 

O.'.S 

30.  14 

4.67 

9.11 

7.50 

8.60 

12.40 

17.90 

1.74 

0.77 

BUCKS    LAKE 

- 

0.00 

l.Ol 

0.69 

- 

4.92 

10.25 

- 

- 

- 

- 

2.54 

1.08 

BUCKS    STORAGE    RES 

79. bb 

0.00 

0.'.7 

0.66 

17.86 

4.22 

6.31 

13.95 

10.89 

11.28 

11.46 

1.85 

0.72 

CANYON    DAM 

b0.30 

0.00 

0.39 

0.08 

14.47 

3.21 

3.87 

5.04 

3.56 

7.04 

9.46 

2.21 

0.92 

CARIBOU    PH 

ii.Ui 

0.18 

0.30 

0.17 

15.04 

3.26 

5.20 

5.06 

3.99 

7.31 

8.81 

1.68 

1.93 

CHESTER 

'.S.'.S 

o.c 

0.16 

0.38 

13.77 

2.70 

3.89 

4.29 

2.46 

6.25 

7.71 

2.11 

O.bS 

CHILCOOT 

16.89 

0.69 

0.08 

0.'.3 

4.  13 

0.47 

1.00 

3.42 

1.29 

0.63 

1.82 

0.84 

1.20 

FEATHER    FALLS 

- 

0.00 

0.30 

- 

- 

- 

- 

* 

9.92 

« 

18.04 

2.46 

0.3b 

FORBESTOWN 

86.62 

0.00 

0.2  7 

0.28 

24.28 

4.63 

10.27 

13.24 

3.31 

10.82 

14.65 

3.45 

1.32 

GREENVILLE    RS 

61.  '0 

O.'.l 

0.31 

0.16 

16.56 

3.83 

3.94 

4.39 

4.20 

6.64 

8.67 

l.bl 

1.10 

HAMILTON    BRANCH    PH 

- 

0.11 

0.21 

0.09 

- 

2.10 

2.67 

4.64 

1.46 

4.59 

6.28 

1.60 

0.56 

HURLETON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.92 

8.48 

2.10 

0.65 

KEDDIE 

- 

- 

- 

- 

- 

2.89 

3.13 

8.65 

2.68 

6.12 

6.73 

1.17 

0.98 

LAKE    WILENOR 

48. 40 

0.00 

0.  19 

0.22 

10.04 

3.10 

6.70 

4.61 

3.44 

7.65 

10.64 

1.84 

0.27 

LAS    PLUMAS 

67.39 

0.00 

0.10 

0.20 

22.48 

2.35 

6.26 

9.37 

3.67 

9.72 

11.06 

1.84 

0.35 

LOYALTON 

2*.  II 

0.'.6 

0.  16 

0.26 

7.44 

0.93 

1.20 

3.04 

2.84 

1.79 

3.91 

1.27 

1.47 

LOYALTON    6    NW 

2b.be 

0.28 

0.10 

0.90 

8.  79 

0.96 

1.48 

3.26 

2.66 

1.45 

3.16 

1.26 

1.41 

LOYALTON    7    N 

2'».93 

0.00 

0.00 

0.48 

7.67 

0.67 

1.17 

3.34 

3.71 

1.16 

3.71 

0.99 

2.13 

MOHAWK    R    S 

66.  16 

0.62 

0.39 

0.06 

18.17 

2.04 

4.36 

4.68 

7.02 

b.lS 

7.35 

1.57 

2.94 

OROVlLLE    DAM 

-.2.83 

0.00 

0.06 

0.13 

13.65 

2.38 

3.84 

4.07 

3.34 

5.08 

7.17 

1.7b 

1.36 

PLUMAS    EUREKA    PARK 

86.5'. 

1  .06 

0.99 

0.60 

24.58 

4.14 

8.22 

8.84 

11.88 

8.08 

13.43 

2.01 

1.81 

PORTOLA 

28.62 

O.C 

0.19 

0.12 

9.70 

1.03 

1.86 

4.04 

2.11 

2.65 

4.67 

1.32 

1.10 

QUINCY    R    S 

63.71 

0.00 

0.38 

0.10 

17.06 

2.47 

3.  76 

4.60 

5.29 

7.26 

9.28 

2.2b 

1.37 

RACKERBY 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

7.92 

7.69 

2.36 

0.30 

RUSSELL    RANCH 

62.2iJ 

0.00 

0.00 

0.20 

21.41 

2.98 

5.93 

8.35 

2.92 

7.76 

9.74 

2.73 

0.27 

SATTLEY     1    NW 

62.22 

0.01 

0.31 

0.16 

16.  17 

2.64 

4.39 

8.30 

5.43 

4.60 

6.80 

1.75 

1.67 

SIERRAVILLE    RS 

itk.li 

0.38 

0.  16 

0.11 

16.  39 

2.10 

2.26 

4.14 

6.69 

3.85 

5.61 

2.23 

1.61 

SLOAT 

- 

0.28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STIRLING    CITY    R    S 

- 

0.00 

0.60 

0.90 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

TAYLORSVILLE 

63.  73 

T 

0.6'. 

0.26 

16.68 

3.25 

4.20 

8.40 

2.37 

6.7b 

9.49 

2.65 

1.24 

VINTON 

21. '.3 

0.61 

0.  1  1 

0.61 

b.  77 

0.55 

1.06 

3.61 

1.6b 

1.09 

2.83 

1.46 

0.91 

WESTWOOD 

38.92 

0.08 

0.'l6 

0.36 

16.93 

2.26 

2.9b 

2.47 

2.98 

2.69 

6.41 

1.81 

0.31 

WOODLEAF 

92.33 

0.00 

0.26 

0.61 

26.82 

4.18 

9.89 

9.67 

9.24 

12.31 

16.13 

2.48 

0.94 

YUUA-BEAR    RIVERS 

BEAR    RIVER    HEAD    0AM 

62.72 

0.02 

0.29 

0.16 

18.93 

2.88 

7.13 

6.82 

4.99 

6. 3b 

10.74 

2.37 

0.03 

BEAR    RIVER    RANCH 

- 

0.00 

0.00 

0.16 

14.70 

- 

4.46 

4.84 

2.07 

6.0b 

b.38 

- 

- 

BIG    oLMj    R    S 

96.02 

0.06 

0.38 

0.29 

24.31 

4.03 

7.71 

9.69 

14.4b 

10.61 

17.49 

6.18 

0.61 

BOWMAN    DAM 

88.  76 

0.12 

0.'.6 

0.28 

23.36 

4.13 

9.44 

11.34 

8.81 

9.13 

14.71 

5.74 

1.24 

BRIDGEPORT    2S    NEV    CO 

'.6.21 

0.00 

0.21 

0.19 

15.38 

1.70 

4.39 

3.60 

2.92 

6.48 

6.34 

2.10 

0.70 

BULLAROS    BAR    PH 

S2.36 

0.00 

0.22 

0.'.6 

23.62 

3.97 

9.66 

8.46 

8.56 

9.16 

14.57 

3.00 

0.80 

CAMPTONVILLE    R    S 

76.12 

0.00 

0.61 

0.46 

20.87 

3.60 

10.26 

6.32 

9.59 

7.89 

12. b6 

2.86 

1.12 

CHALLENGE    RANGER    STA 

82.96 

0.00 

0.2B 

0.49 

26.23 

3.74 

9.09 

8.28 

7.21 

11.42 

14.21 

2.64 

0.47 

COLGATE    POWER    HOUSE 

'19.61 

0.00 

0.11 

0.20 

16.07 

2.46 

6.61 

4.47 

2.31 

b.22 

8.88 

2.60 

0.68 

DEER    CREEK    PH 

- 

T 

0.63 

0.21 

24.48 

3.20 

7.9  7 

12.61 

9.03 

12.47 

lb. 4b 

3.26 

- 

DOBBINS    F.F.S. 

62.13 

0.00 

0.18 

0.32 

20.46 

2.86 

4.20 

7.07 

4.63 

7.9b 

11.72 

2.66 

0.00 

DOBBINS    COLGATE    FRBY 

63.  7'. 

0.00 

0.  16 

0.21 

17.42 

2.61 

6.25 

6.16 

2.60 

b.24 

9.bl 

2.81 

0.67 

DOWNlEVlLLE    R    S 

8'.. 82 

0.06 

0.90 

0.69 

23.77 

3.09 

6.60 

7.73 

12.67 

10.03 

14.91 

3.11 

1.27 

DRUM    FOREBAY 

78.86 

0.2'. 

0.36 

0.32 

20.83 

4.62 

8.05 

8.09 

6.89 

9.53 

12.59 

3.77 

1.68 

FRENCH    CORRAL 

'18.83 

0.00 

O.'.O 

0.30 

17.20 

1.66 

5.06 

3.62 

3.14 

b.20 

8.47 

2.37 

0.42 
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PRE  CI  PITATION    DATA"*'fOR    19  62-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


StOl.on 

f recipt to tton    m 

Inches 

SeJ^:-^ 

Ju.y 

41,^ 

3epl 

OC 
i_ 

Nov 

l.'e: 

.^c^ 

1- 1^ 

N-Of 

Ap, 

May 

June 

SACRAMENTO    RIvER    BASIN 

rUSA-BEAR    RIVERS 

FULLER    LAKE 

_ 

0.00 

T 

T 

27.  12 

3.34 

8.83 

12.  /e 

6.01 

13.34 

16.39 

_ 

_ 

GRASS    VALLEY 

71,  Si. 

T 

0.'.'. 

0.29 

19.98 

2.  /8 

/.lO 

7.  12 

6.08 

11.49 

12.61 

3.00 

0.65 

H    L    ENGLEBRl&HT    DAM 

- 

0.00 

0.  12 

0.11 

16.03 

1.17 

3.68 

3.64 

- 

6.69 

7.17 

2.0'. 

1.30 

MlDCiEN    VALLEr    RANCH 

'.'..38 

0.02 

0.26 

0.22 

16.  36 

1.66 

4.77 

3.53 

3.91 

6.82 

7.18 

1.67 

0.10 

INDIAN    ROCK. 

85.30 

0.00 

0.26 

0.'.6 

2'.. 66 

4.46 

9.69 

9.06 

6.36 

11.22 

14.92 

2.71 

1.64 

LAPCE    SPAULDINi 

91.0'. 

0.15 

0.09 

0.  16 

23.22 

4.09 

7.33 

11.94 

8.48 

12.45 

16.51 

5.16 

1.47 

LA    PORTE 

- 

0.00 

0.66 

0.76 

- 

4.36 

10,99 

18.61 

6.69 

17.19 

20.47 

3.44 

1.48 

NEVAD6    CITY 

68.88 

T 

0.38 

0.29 

20.96 

2.62 

6.77 

6.97 

6.81 

9.06 

12.28 

2.60 

0.24 

NEVADA    CITY    R    S 

b*.  (6 

0.00 

0.00 

0.30 

20.60 

2.60 

6.69 

4.43 

6.03 

8.30 

12.40 

3.61 

0.00 

NORTH    SAN    JUAN 

b  1,  19 

0.00 

0.29 

0.21 

16.96 

3.67 

7.06 

6.69 

3.18 

7.21 

9.69 

2.47 

0.37 

NORTH    SAN    JUAN    ".Nt 

66.28 

T 

0.3'. 

0.1.0 

17.68 

3.60 

/.62 

6.40 

6.88 

7.16 

12.76 

2.71 

0.93 

OROGON    HOUSE    2N 

66.80 

0.00 

0.00 

T 

22.80 

3.16 

6.  30 

5.80 

4.55 

7.06 

14.20 

2.65 

0.30 

ROUGH    AND    READY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11.20 

2.10 

/.90 

- 

- 

- 

SODA    SPRINGS    1    E 

80.08 

0.69 

0.28 

0.28 

16. '.0 

3.60 

6.08 

7.70 

11.19 

12.11 

16.21 

4.36 

1.98 

STRAWBERRY    VALLEY 

106.13 

T 

0.'.6 

0.38 

28.91 

4.09 

10.98 

17.77 

7.03 

16.09 

17.63 

3.13 

0.77 

TRUE    RANCH 

_ 

0.00 

0.00 

0.00 

17.20 

1.85 

7.25 

4.51 

3.48 

6.57 

7.90 

_ 

_ 

VIRGINIA    RANCH    DAM 

'.'..^>2 

0.00 

0.06 

0.06 

16.60 

1.  75 

3.  78 

3,20 

3.02 

6.71 

7.90 

1.86 

T 

WASHINGTON    RIDGE 

- 

- 

- 

- 

26.  38 

2.62 

8.  /3 

11.69 

2.16 

9.39 

11.99 

2.60 

0.10 

WASHINGTON 

79.99 

0.06 

0.'.9 

O.'.O 

23.1.9 

2.88 

7.01 

11.16 

6.29 

10.63 

13.84 

3.01 

0.74 

WEIMAR     iw 

65.70 

0.00 

0.27 

0.11 

17.3'. 

1.76 

6.41 

1.86 

9.68 

7.26 

9.46 

2.34 

0.23 

WILLOW    VALLEY 

72.0b 

0.00 

0.38 

0.06 

16.66 

4.26 

3.32 

* 

14.32 

* 

26.78 

6.60 

1.79 

WOLF    MOUNTAIN 

bZ.^i. 

0.00 

0.26 

0.30 

17.  16 

1.33 

6.09 

6.73 

2.03 

6.66 

9.  19 

2.32 

0.20 

AMERICAN    RIVER 

APPLEGATE 

bO.'.b 

0.0' 

0.31 

0.08 

17.10 

1.26 

6.00 

5.48 

6.72 

7.40 

13.32 

2.71 

0.00 

AUdURN 

'.'..  U 

0.00 

0.2'. 

0.  li. 

13.86 

1.44 

4.31 

4.11 

4.82 

5.81 

7.70 

2.25 

0.04 

AU6URN    DlV    FORESTRY 

37.48 

0.06 

0.2*. 

0.06 

12.90 

0.96 

3.80 

3.26 

3.88 

4.58 

6.05 

1.72 

0.00 

bLODGETT    EXP    FST 

:'6.8e 

0.39 

0.06 

0.01 

19.00 

2.64 

7.43 

10.61 

8.96 

9.12 

14.09 

4.20 

0.68 

bLUE    CANYON    W3    AP 

8  /.93 

0.13 

0.31 

0.18 

22.32 

4.02 

8.  /4 

15.68 

6.27 

10.83 

14.20 

4.39 

1.86 

CAMINO   DRIVER 

68.69 

0.'.6 

0.00 

0.02 

13.62 

2.06 

4.86 

6.67 

9.26 

8.84 

10.66 

2.62 

0.66 

COLFAX 

66.28 

0.02 

0.30 

0.10 

21.36 

2./9 

7.28 

8.98 

4.28 

8.17 

10.07 

2.78 

0.16 

COLFAX    FIRE    STATION 

62.80 

T 

0.28 

0.12 

16.28 

1.89 

6.56 

7.36 

4.28 

6.77 

8.51 

2.67 

0.18 

COLOMA 

39,80 

0.03 

0.08 

T 

11.93 

0.96 

3.86 

3.04 

4.60 

6.02 

6.80 

2.33 

0.  16 

COOL 

".0.90 

0-05 

0.17 

0.03 

11.62 

1.64 

4.31 

3.78 

4.33 

5.30 

7.58 

2.19 

0.00 

EL    DORADO       FFb 

_ 

0.01 

0.00 

0.00 

10.66 

1.41 

3.82 

3.76 

6.27 

7.30 

6.82 

- 

0.00 

EL    DORADO    PH 

61.8/ 

0.82 

0.21 

0.00 

16.33 

1.91 

6.04 

8.13 

6.68 

9.90 

10.58 

2.71 

0.56 

FOLSOM    UAM 

29.9'. 

0.02 

0.20 

0.03 

9.77 

0.61 

2.58 

2.68 

3.32 

4.73 

4.86 

1.24 

T 

FORESTHILL    R    S 

66.60 

0.06 

0.1' 

0.10 

18.6'. 

2.62 

6.69 

6.79 

9.10 

8.26 

10.87 

3.02 

0.19 

FRESH    POND 

- 

6.11 

1  1.33 

7.46 

13.68 

- 

- 

GARDEN    VALLEY    2    S 

<.7.11 

0.12 

0.06 

0.10 

13.  32 

1.64 

6.02 

3.49 

5.28 

6.54 

8.47 

2.88 

0.  19 

GEORGETOWN 

68.6'. 

O.OA 

0.00 

T 

16.68 

2.48 

5.43 

4.49 

7.48 

7.15 

11.78 

2.87 

0.14 

GEORGETOWN    R    S 

67.67 

0.3'. 

0.00 

0.00 

17.87 

2.87 

6.24 

6.23 

9.22 

8.66 

12.59 

3.36 

0.39 

GOLD    RUN 

72. ".3 

0.12 

0.39 

0.12 

20.15 

3.47 

3.17 

8.95 

7.62 

8.61 

11.54 

2.79 

0.60 

GREEN    VALLEY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.26 

kjREENWOOD    1    SE 

'.9.86 

0.03 

0.30 

0.00 

13.67 

2.00 

6.26 

4.22 

6.60 

7.00 

9.40 

2.37 

0.01 

IOWA    HlLL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.99 

2.92 

0.07 

JAY    BIRD    P    H 

68.9/ 

- 

- 

- 

16.73 

2.63 

5.49 

7.72 

9.09 

9.62 

14.70 

2.99 

0.00 

K.YBURZ    STRAWBERRY 

- 

0.39 

0.26 

- 

- 

2.00 

3.64 

10.35 

- 

* 

19.09 

4.70 

1.26 

LONG    VALLEY    ORCHARD 

37.9'. 

T 

0.3'. 

0.0'. 

12. 47 

1.18 

3.48 

3.60 

3.61 

6.03 

6.41 

1.73 

0.  16 

MICHIGAN    BLUFF 

_ 

0.26 

0.06 

0.18 

_ 

2.46 

6.  16 

8.o6 

_ 

7.87 

9.78 

2.89 

0.28 

MOUNT    DANAHER 

61.82 

0.3'. 

0.09 

r 

12.97 

1.54 

4.87 

6.00 

7.91 

6.59 

9.61 

2.51 

0.49 

ONION    CREEK 

72.89 

0.31 

O.'.b 

0.00 

19.46 

1.65 

6.10 

• 

17.96 

2.57 

17.38 

4.72 

2.38 

PACIFIC    HOUSE 

60.  l*. 

0.66 

0.19 

T 

12.04 

2.17 

4.66 

5.26 

10.63 

7.93 

12.64 

3.36 

0.71 

PARADISE    VALLEY 

5  7.7/ 

0.00 

0.00 

0.00 

18.80 

0.36 

3.25 

10.  16 

2.28 

9.24 

10.81 

2.73 

0,15 

PEAVINE    RIDGE 

_ 

_ 

_ 

_ 

/.66 

1.97 

4.66 

6.76 

11.37 

7.57 

12.54 

3.63 

0,00 

PLACERVILLE 

'.'..40 

0.06 

0.01 

T 

11.39 

1.28 

4.32 

4.05 

6,06 

6.63 

8.11 

2.45 

0.06 

placerville    IFG 

'.8.80 

0.17 

0.09 

T 

12.86 

1.49 

4.63 

4.11 

6.99 

* 

15.62 

2.68 

0.16 

PLACERVILLE     IW 

- 

0.05 

0.02 

0.00 

10.74 

1.07 

3.93 

6.66 

2.36 

6.98 

6.74 

- 

- 

REPRESA 

26.9'. 

CO*. 

0.23 

0.03 

8.80 

0.59 

2.44 

2.83 

1.89 

4.30 

4.69 

1.05 

0.05 

TODD    VALLEY 

68.91 

0.00 

0.00 

0.00 

19.00 

2.20 

6.96 

7.15 

4.78 

6.87 

10.98 

1.66 

0.43 

Twin  lakls 

6'.. 91 

0.26 

0.19 

0.1/ 

10.06 

1.89 

2.99 

10.26 

6.86 

10.32 

13.61 

5.60 

2.71 

VOLCANOVILLE 

~ 

0.08 

0.13 

T 

" 

" 

■ 

' 

' 

6.62 

10.73 

2.85 

0.'>2 
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TABLE    1    (Continued) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


SlQliOn 


Precipi  tolion    in   Inches 


Aug 


Scpl 


Apr  Moy 


SACRAMENTO    RIVER    BASIN 
CACHE    CREE»; 


ABBOTT  MINE 

- 

0.00 

0.00 

- 

4.80 

0.65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ADOBE  CREtIC 

- 

0.00 

0.  14 

0.41 

14.  13 

2.01 

6.66 

9.9  7 

3.72 

6.25 

7.24 

- 

- 

BROOKS  FARNMAM  RANCH 

26. la 

0.00 

0.00 

T 

6.  76 

0.59 

3.46 

4.  73 

2.20 

3.72 

3.53 

0.67 

0.32 

CAPAY  *  W 

28.52 

0.00 

0.00 

0.01 

7.97 

0.63 

3.59 

5.85 

1.80 

4.02 

3.82 

0.83 

0.00 

CLEARLAICt  HGHLOS 

- 

0.00 

- 

- 

7.4  0 

1.03 

3.02 

4.38 

- 

2.93 

5.  19 

- 

0.00 

CLEARLAICE  OAKS  7  E 

_ 

. 

_ 

« 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

8.43 

1.06 

0.00 

CLEARLAKE  OAKS  FFS 

27.09 

0.00 

0.10 

0.32 

6.38 

1.21 

2>eo 

3.84 

3.31 

3.74 

4.64 

0.75 

0.00 

COBB 

a/. 2b 

0.00 

0.21 

0.38 

19.95 

2.59 

9.  14 

12.72 

12.12 

13.24 

13.63 

3.07 

0.00 

COBB  2  NW 

60.1  / 

0.00 

0.17 

0.56 

13.49 

1.52 

6.53 

9.48 

8.06 

9.49 

9.09 

1.78 

r 

CUNNINGHAM 

'lO.BS 

0.00 

0.15 

0.30 

10.40 

1.47 

4.  16 

5.35 

5.26 

6.26 

5.75 

1.21 

0.00 

FINLEY  I  NNE 

30. 'to 

0.00 

0.11 

0.19 

8.05 

1.38 

3.48 

5.30 

1.95 

4.25 

4.61 

1.06 

0.00 

FINLEY  1  SSE 

- 

0.00 

0.10 

0.34 

9.28 

1.43 

- 

4.49 

4.13 

5.03 

5.03 

1.14 

0.00 

FINELY  5  SW 

tb.ih 

0.00 

0.10 

0.40 

10.52 

1.79 

5.55 

7.06 

3.42 

8.07 

6.97 

1.26 

T 

GUlNOA 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

7.17 

0.82 

3.64 

6.74 

- 

- 

- 

- 

- 

HIGH  VALLEY  MI TCHELL 

't't.bO 

0.00 

0.40 

0.60 

8.20 

2.60 

4.40 

5.40 

4.40 

6.20 

10.50 

1.90 

T 

HIGH  VALLEY  RANCH 

31.63 

0.00 

0.00 

0.34 

7.24 

1  .44 

3.35 

4.54 

3.13 

4.23 

6.68 

0.68 

T 

HOPLANO  »NE 

<>6.'>e 

0.00 

0.10 

0.67 

10.26 

2.79 

5.50 

7.36 

3.42 

7.45 

7.67 

1.27 

0.00 

KELSEYVILLE 

34.02 

0.00 

0.09 

0.41 

9.48 

l.U 

3.49 

4.48 

4.37 

4.60 

4.90 

1.03 

T 

KELSEYVILLE  2    N 

31.28 

0.00 

0.00 

0.39 

8.44 

1.01 

3.53 

4.90 

2.56 

4.34 

5.02 

1.09 

0.00 

LAKEPORT  2  NW 

- 

0.00 

0.05 

0.35 

9.33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAKEPORT 

SA.bO 

0.00 

0.10 

0.31 

7.  71 

1.71 

4.26 

5.88 

3.16 

5.16 

5.56 

0.81 

T 

LAKEPORT  3w 

ltb.86 

0.00 

0.12 

0.40 

10.49 

2.26 

5.24 

5.06 

6.64 

7.47 

8.16 

0.82 

0.00 

LAKEPORT  USSCS 

- 

0.00 

0.05 

0.29 

8.47 

1.51 

- 

5.58 

2.29 

4,79 

4.93 

0.77 

0.00 

LEESVlLLE  KEEGAN  RCH 

26.91 

0.00 

0.  10 

0.28 

5.99 

0.87 

2.88 

2.98 

5.02 

3.95 

3.95 

0.69 

0.20 

LOWER  LAKC  1  W 

36.8<( 

0.00 

0.00 

0.  10 

8.50 

1.25 

3.95 

6.45 

4.37 

4.87 

6.40 

0.95 

0.00 

LOWER  LAKE 

3S.6i 

0.00 

0.00 

0.11 

9.07 

0.76 

3.60 

6.36 

4.71 

4.33 

5.61 

1.08 

0.02 

MAHNKE 

- 

0.00 

0.17 

0.45 

13.28 

1.56 

6.36 

11.05 

4.17 

- 

9.35 

- 

0.00 

MORGAN  VALLEY  STANLEY 

54.05 

0.00 

0.00 

0.35 

14.62 

2.24 

6.69 

7.95 

6.20 

6.61 

7.87 

1.32 

0.00 

PITTS  RANCH 

44.31 

0.00 

0.11 

0.27 

11.50 

1.65 

5.29 

5.56 

5.97 

6.49 

6.06 

1.41 

0.00 

RUMSEY  1  NW 

35.96 

0.00 

T 

0.04 

9.90 

0.99 

3.76 

7.64 

2.56 

5.03 

5.11 

0.84 

0.09 

SODA  BAY 

35.43 

0.00 

0.00 

0.40 

9.00 

1.30 

3.23 

4.20 

5.70 

4.60 

6.00 

1.00 

0.00 

UPPER  LAKE  7  W 

45.61 

0.00 

0.91 

0.00 

6.25 

2.  76 

5.74 

7.24 

3.66 

8.48 

9.41 

1.13 

0.03 

UPPER  LAKE  R  S 

38.63 

0.00 

0.03 

0.44 

8.20 

2.54 

4.49 

5.81 

2.65 

6.51 

7.10 

0.86 

0.00 

PUTAH  CREEK 

BERRYESSA  LAKE 
HOBERGS 
MIDULETOWN 
MIODLETOWN  7  NW 
MIODlETOWN  4  WSW 

MONTICELLO 
PLEASANTS  VALLEY 
POPE  VALLEY  2  E 
SAINT  HELENA  7  NE 
WINTERS  SCOTT  RANCH 

SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  FLOOR 

BELLOTA  ANDERSON 
BUENA  VISTA 
CLAY  1  NW 
CLEMENTS 
CRESCENZI  RANCH 

ELLIOTT 

EUGENE  STUART  RANCH 

FARM1N6T0N 

GALT 

GALT  WATtR  DIST 

HERALD  F.S. 
lONE  2  NW 
JENNY  LINO  3SW 
LINDEN  FIRE  STATION 


31.64 

0.00 

0.00 

0.02 

7.76 

0.46 

3.55 

4.36 

4.91 

5.14 

4.80 

0.64 

0.00 

- 

0.00 

0.13 

0.32 

16.22 

1.68 

7.29 

9.88 

10.35 

11.39 

11.04 

2.18 

- 

61.24 

0.00 

0.06 

0.51 

13.37 

2.17 

6.76 

7.59 

9.54 

» 

17.87 

3.37 

0.00 

91.29 

0.00 

0.29 

0.60 

21.10 

3.18 

11.22 

13.08 

12.17 

13.19 

14.16 

2.30 

0.00 

89.39 

0.00 

0.25 

1.30 

20.60 

3.74 

9.64 

16.64 

5.62 

13.75 

14.48 

3.37 

0.00 

35.70 

0.00 

0.07 

0.02 

9.49 

0.61 

2.78 

6.23 

4.91 

5.73 

5.33 

0.S3 

0.00 

38.84 

0.00 

0.02 

T 

9.68 

0.70 

3.01 

7.16 

6.16 

5.98 

5.40 

0.73 

T 

49.03 

0.00 

T 

0.10 

14.80 

1.20 

5.40 

6.75 

8.80 

5.82 

5.48 

0.68 

0.00 

0.00 

0.04 

0.20 

- 

1.49 

5.25 

11.23 

3.13 

6.72 

6.62 

0.67 

0.05 

31.64 

0.00 

O.OU 

T 

7.36 

0.62 

3.13 

7.02 

3.01 

4.81 

5.23 

0.66 

0.00 

16.46 

0.05 

T 

0.00 

z.zz 

0.49 

2.03 

1.25 

3.69 

3.66 

4.66 

21.54 

0.00 

0.00 

T 

3.99 

0.80 

2.50 

1.37 

4.19 

3.87 

3.76 

21.02 

0.04 

0.00 

0.00 

4.16 

0.53 

2.23 

1.48 

3.70 

3.92 

4.30 

1  /.»4 

0.07 

0.08 

0.00 

2.44 

0.57 

2.19 

1.20 

4.26 

3.22 

3.21 

19.44 

0.00 

0.00 

0.00 

3.94 

0.52 

1.94 

3.16 

2.81 

3.55 

3.35 

21.26 

0.06 

0.08 

T 

3.32 

0.57 

2.17 

1.61 

4.50 

3.90 

4.62 

16.71 

0.02 

0.00 

0.02 

1.52 

0.55 

2.14 

0.95 

3.53 

3.70 

3.84 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.74 

0.08 

0.01 

0.00 

4.73 

0.45 

1.63 

1.81 

3.88 

4.34 

4.  10 

21.50 

0.06 

T 

0.00 

4.64 

0.34 

1.  '6 

1.96 

3.90 

3.97 

4.21 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

2.0  ' 

3.59 

2.19 

3.91 

4.22 

29.15 

0.55 

T 

T 

6.  18 

1.00 

2.45 

5.65 

1.69 

5.35 

4.70 

19.28 

0.02 

0.00 

T 

2.42 

0.62 

2.  16 

1.16 

3.55 

3.89 

4.97 

16.03 

0.06 

0.01 

0.08 

2.03 

0.43 

1.96 

1.43 

4.05 

3.44 

4.14 

0.41     T 

1.04  0.02 

0.61  0.03 

0.60  0.00 

0.17  0.00 


0.45 
0.44 


0.49 
0.42 


T 
0.00 


0.02 
0.02 


0.65  0.00 

1.46  0.10 

0.49  T 

0.38  0.00 
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TABLE   1    (Continued) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


^recipi  torion   in 

Inches 

Slot. on 

Season 

July 

Aug 

Sept 

Ocl 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Apr 

Moy 

June 

SAN    JOAQUIN    RIVER    QASIN 

iAN    JOAQUIN    VALLtY    fUOOR 

LlNUEN    SntLLY    RANCH 

la.o^ 

0.02 

0.00 

0.00 

2.41 

0.59 

1.92 

1.25 

3.44 

3.62 

4.19 

0.57 

0.04 

LOCHEFORD 

l».l/ 

0.03 

0.04 

0.00 

2.54 

0.58 

2.29 

4.12 

1.58 

3.93 

3.54 

0.51 

0.01 

LOCIttFORO    7SE 

21.0' 

0.14 

0.04 

I 

2.59 

0.80 

2.31 

1.76 

4.13 

3.80 

4.28 

1.18 

0.04 

LOO  I 

1*.03 

0.02 

I 

T 

2.66 

0.53 

1.92 

2.69 

3.52 

3.44 

3.77 

0.47 

0.01 

LOOI     3    W 

ia.bb 

0.00 

0.00 

0.00 

3.14 

0.60 

1.79 

1.78 

4.14 

3.18 

3.63 

0.39 

0.00 

LODl    •>    NNE 

19.23 

0.15 

0.00 

0.00 

2.95 

0.50 

2.06 

1.61 

4.45 

3.52 

3.59 

0.40 

0.00 

MANTECA    NO    2 

12.32 

0.00 

0.00 

0.00 

1.07 

0.2  7 

1.73 

1.15 

3.15 

2.28 

2.41 

0.23 

0.03 

MARSHALL    RANCH 

17.46 

0.00 

0.00 

0.00 

2.37 

0.49 

2.04 

1.65 

3.93 

3.36 

3.31 

0.31 

0.00 

MlLION 

20.81 

0.00 

0.00 

0.00 

2.16 

0.67 

2.4tt 

1.49 

4.51 

3.73 

4.92 

0.85 

0.00 

SAC    COUNTY    BOYS    RANCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.  14 

3.68 

1.34 

4.49 

6.52 

0.89 

0.00 

SL0U6HH0USE    6    SE 

24.74 

0.00 

o.ou 

0.00 

5.84 

0.69 

2.62 

1.88 

4.83 

3.41 

4.64 

0.83 

0.00 

SLOUljHHOUSE     1     SW 

24.67 

0.03 

0.00 

0.00 

6.40 

0.45 

2.32 

2.22 

2.72 

4.30 

5.47 

0.74 

0.02 

SNOW    RANCH 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

1.76 

0.75 

2.12 

1.73 

4.24 

- 

- 

- 

- 

STOCKTON    FAA    AP 

16.82 

0.02 

T 

r 

1.32 

0.45 

1.69 

4.29 

2.50 

2.84 

3.12 

0.46 

0.13 

STOCKTON    S    P 

1  /.36 

0.00 

0.00 

0.03 

1.23 

0.32 

1.55 

1.63 

5.65 

2.64 

3.60 

0.44 

0.27 

STOCKTON    FIRE    STN    4 

19.46 

T 

0.02 

0.02 

1.80 

0.28 

1.86 

1.96 

5.84 

2.87 

3.72 

0.92 

0.17 

VALLEY    SPRIN&S    6    SW 

26.60 

0.10 

0.00 

0.00 

3.40 

1.05 

2.90 

1.50 

4.85 

4.75 

6.80 

1.00 

0.25 

WALLACE 

22.73 

0.11 

0.00 

0.00 

2.96 

0.76 

2.37 

1.49 

5.03 

3.72 

5.67 

0.62 

T 

WHITE    ROCK 

- 

0.05 

0.21 

0.03 

7.16 

0.62 

2.66 

- 

3.20 

4.68 

5.93 

1.06 

- 

WINFORD   LINN   RANCH 

18.98 

0.07 

0.04 

T 

Z.Z2 

0.68 

2.07 

1.53 

4.15 

3.70 

3.95 

0.57 

T 

YOUNGSTOWN 

19. SO 

0.12 

0.00 

0.00 

2.51 

0.51 

2.14 

1.58 

4.71 

3.77 

3.67 

0.49 

0.00 

COSUMNES    RIVER 

CEDARVILLE    TREE    FARM 

48.74 

0.22 

0.16 

T 

11.63 

1.60 

3.81 

4.65 

6.85 

9.64 

7.42 

2.46 

0.30 

0    AGOSTINI    WINERY 

39.01 

0.01 

O.Ol 

0.04 

10.56 

1.44 

3.65 

2.31 

6.95 

6.01 

6.09 

1.79 

0.15 

OIAMONO    SPRINGS 

43.50 

0.06 

T 

T 

11.13 

1.24 

3.97 

3.40 

6.71 

6.41 

8.38 

2.14 

0.06 

ORYTOWN-VAIRA    RANCH 

29.74 

0.00 

0.00 

0.00 

7.09 

1.16 

3.13 

3.87 

1.94 

6.19 

4.59 

1.77 

0.00 

FIOOLETOWN    LYNCH    RCH 

44.38 

0.05 

0.05 

T 

11.69 

1.62 

4.47 

3.08 

6.90 

6.56 

7.33 

2.52 

0.11 

GRIZZLY    FLATS 

_ 

0.19 

0.  16 

0.00 

- 

2.07 

3.78 

_ 

_ 

# 

19.17 

_ 

0.42 

LA T ROBE 

- 

0.05 

0.  16 

0.00 

6.68 

0.70 

3.02 

- 

- 

5.18 

6.08 

1.23 

0.04 

LEHMAN    RCH 

32.70 

0.02 

0.07 

r 

8.85 

0.77 

2.91 

2.67 

3.62 

6.31 

7.02 

1.38 

0.08 

PLYMOUTH 

- 

0.00 

0.00 

0.00 

8.41 

- 

2.85 

- 

5.52 

6.10 

- 

- 

- 

PLYMOUTH    3    NE 

33.64 

0.02 

0.00 

0.00 

8.45 

1.30 

4.00 

4.85 

2.12 

6.13 

5.05 

1.62 

0.10 

PLYMOUTH    6    WNW 

30.01 

0.05 

0.01 

T 

8.37 

0.90 

2.94 

1.67 

4.94 

4.39 

5.35 

1.32 

0.07 

RIVER    PINES 

39.45 

0.06 

T 

0.00 

10.33 

1.35 

3.59 

2.26 

7.17 

6.14 

6.20 

2.21 

0.14 

SHINGLE     SPRINGS 

42.36 

0.0' 

0.06 

0.00 

11.30 

1.12 

3.94 

3.78 

5.87 

6.27 

7.86 

1.88 

0.21 

SLY    PARK 

59.54 

0.37 

0.22 

0.00 

12.29 

2.71 

4.69 

4.08 

10.40 

8.30 

12.19 

3.36 

0.93 

MOKELUMNE-CALAvERAS    RIVERS 

ALTAvlLLE    CDF 

27.74 

0.00 

0.00 

0.00 

2.68 

0.70 

2.74 

2.80 

6.83 

5.60 

4.87 

1.18 

0.34 

CALAVERAS    OIG    TREES 

61.96 

0.09 

0.00 

0.28 

7.36 

1.34 

3.82 

11.39 

11.27 

8.61 

13.04 

3.71 

1.05 

CAMP    PARDEE 

24.93 

0.10 

0.00 

0.00 

4.  71 

0.90 

3.25 

1.25 

4.50 

4.23 

4.97 

0.98 

0.04 

OOUflLE    SPRINGS    RCH 

28.07 

0.00 

0.00 

0.00 

5.29 

1.10 

3.09 

1.25 

4.53 

4.74 

5.98 

1.91 

0.18 

ELECTRA    PH 

34.18 

0.10 

0.10 

0.02 

5.99 

1.15 

3.55 

3.48 

4.35 

5.50 

7.07 

2.13 

0.74 

HOGAN    DAM 

24.26 

0.09 

0.00 

0.00 

4.83 

0.89 

2.40 

1.62 

4.17 

4.05 

5.15 

1.01 

0.05 

lONt 

24.44 

0.12 

0.00 

0.01 

4.65 

0.94 

2.55 

1.44 

4.94 

3.97 

4.29 

1.47 

0.06 

JACKSON    1    NW 

32.02 

0.02 

0.00 

0.00 

6.  10 

1.06 

3.60 

2.86 

4.73 

5.27 

6.68 

1.63 

0.07 

MURPHYS    3    NW 

- 

0.30 

0.00 

0.35 

6.25 

1.01 

3.95 

5.05 

9.20 

- 

- 

- 

- 

MURPHYS    2    N 

45.13 

0.26 

0.00 

0.00 

5.77 

1.02 

3.18 

5.24 

8.94 

7.63 

9.56 

2.48 

1.05 

PINE    GROVE    CONS    CAMP 

50.32 

0.00 

0.03 

0.06 

10.92 

1.41 

4.28 

6.05 

7.14 

7.23 

8.91 

3.04 

1.25 

PRESTON    SCHOOL 

25.53 

0.10 

0.00 

T 

4.85 

1.01 

2.65 

3.55 

2.62 

4.10 

5.00 

1.59 

0.06 

RAILROAD    FLAT 

49.44 

0.18 

0.12 

0.03 

8.46 

1.34 

3.99 

10.45 

2.79 

7.38 

10.72 

2.46 

1.52 

SALT    SPRINGS    PM 

53.20 

0.45 

0.06 

0.07 

5.97 

1.30 

3.18 

9.71 

7.60 

8.47 

11.26 

3.98 

1.15 

SAN    ANDREAS 

30.68 

0.19 

0.00 

0.06 

4.35 

0.95 

3.22 

3.07 

5.55 

4.99 

6.46 

1.19 

0.65 

SAN    ANDREAS    2    S 

35.07 

0.00 

0.00 

0.14 

5.19 

1.02 

3.20 

4.85 

5.60 

5.91 

7.14 

1.09 

0.93 

SAN    ANDREAS    R    S 

29.82 

0.20 

T 

0.00 

3.19 

0.93 

3.02 

3.42 

5.33 

5.11 

6.78 

1.25 

0.59 

SHEEP    RANCH 

46.07 

0.21 

0.00 

T 

6.54 

l.U 

3.54 

9.45 

3.43 

7.96 

9.85 

2.51 

1.47 

SUTTER    HILL    RS 

- 

0.00 

0.00 

0.01 

7.29 

1.10 

3.80 

2.08 

6.37 

5.22 

- 

1.58 

0.09 

TIGER    CREEK    PH 

54.26 

0.51 

0.17 

0.04 

8.76 

1.77 

3.71 

7.68 

7.82 

7.82 

11.69 

3.67 

0.62 
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TABLE   1    (Continued) 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Stotion 


Prec'pitolion    in   Inches 


Sepi 


Apr 


Moy 


SAN  JOAQUIN  RIVER  BASIN 

MOKtLUMNE-CALAVERAS  RIVtRS 

VALLEY  SPRINGS 
WEST  POINT  3  SW 
WlLSErVlLLE 

SAN  JOAQUIN  VALLEY  WESTSlOE 

ANTIOtH  FlBREbO  MILL 
ANTIOCH  PUMP  PLANT  3 
BRENTWOOD  6  SW 
PITTSOURG  DOW  CHEM 

SACRAMENTO-SAN  JOAOUIN  DELTA 


BRANNAN  ISLAND 

BRENTWOOD 

CLARKSttUR6 

COLLlNSVILLE 

OIXON  VOICE-AMERICA 

GRAND  ISLAND  R  D  3 
HOLT  i    ESE 
ISLETON 
LIBERTY  FARMS 
MANDEVILLE  ISLAND 

RIO  VlSTA 

STOCKTON  DISPOSAL  PLT 
STOCKTON  i  SW 
SI0CK.TON  MUWRY  oRuuE 
TERMINOUS  RCH 

TRACY  EIRE  STATION 

TRACY  SP 

TRACY  Z     SSE 

TRACY  CARBONA 

TRA1.Y  PUMPING  PLANT 

VICTORIA  ISLAND 
WALNUT  GROVE 

NORTH  LAHONTAN  AREA 

SURPRISE  VALLEY 

CEDARVILLt 

CEOARvILLE  HANSEN 

CEDARVILLE  12  SE 

EAGlEVILLc  7SSE 

EAGLEVILLE  2SE 

FORT  BlDWcLL 
FORT  bIDWtLL  /NE 

MAUELAINE  PLAINS 

MADELINE  MAINT  STN 
RAVENDALE  ISSE 
RAVENDALE  JIM  MARR 
RAVENDALE  HARRY  MARR 
RAVENDALE  i  ESE 

TcRMO  6  SW 

TERMO 

TERMO  dRIN  MARR  RCH 

EAGLE  LAKE 

EAGLE  LAKE  NELSON 
SUSAN  RIVER 

DAK  IN  F 1 SH  AND  GAME 

Fleming  fish  i,  gaml 

JANESVILLE  FLETCHER 
SECRET  VALLEY 
STANDISH  IE 


23.3/ 

0.09 

T 

T 

3.71 

0.B8 

45.77 

O.ll 

0.07 

O.O'. 

7.54 

1.30 

47.09 

0.30 

0.07 

0.03 

7.52 

1.30 

1  1  .^a 

0.00 

T 

T 

4.  76 

0.24 

11.  li 

0.00 

0.05 

0.00 

4.85 

0.23 

20.91 

0.00 

0.00 

0.00 

5.09 

0.25 

19.21 

0.00 

0.01 

0.31 

5.67 

0.16 

2.73  1.15  4.35 
3.57  5.93  5.73 
3.55   4.12   7.73 


1.84  1.94  2.8' 

1.52  1.83  2.76 

1.35  5.92  1.47 

1.27  2.68  2.99 


4.07  5.34 
7.47  9.40 
6.75  11.04 


0.93  0.09 
3.20  1.41 
3.27   1.41 


2.38 

3.37 

0.45 

0.01 

2.55 

3.50 

0.41 

0.03 

3.00 

3.37 

0.46 

0.00 

2.19 

3.45 

0.42 

0.06 

20.05 

0.00 

0.04 

0.00 

5.37 

0.42 

1.51 

2.70 

2.74 

2.92 

3.78 

0.57 

0.00 

18.60 

0.00 

0.00 

0.02 

4.47 

0.  19 

1.53 

4.05 

1.61 

2.49 

3.89 

0.35 

T 

25.39 

0.00 

0.08 

0.03 

7.62 

0.39 

1.69 

2.75 

3.93 

3.62 

4.38 

0.68 

0.02 

21.40 

0.00 

0.00 

0.16 

6.84 

0.39 

1.44 

3.40 

2.15 

2.63 

3.83 

0.49 

0.07 

24.88 

0.00 

0.00 

0.08 

7.00 

O.bO 

1.76 

3.54 

2.99 

3.52 

4.57 

0.62 

0.00 

25.38 

0.00 

0.00 

0.00 

8.22 

0.41 

1.47 

4.53 

1.81 

3.93 

4.17 

0.84 

0.00 

15.43 

0.00 

0.00 

0.00 

2.09 

0.35 

1.57 

2.02 

3.67 

2.42 

2.86 

0.45 

0.00 

25.34 

0.00 

0.06 

0.00 

8.25 

0.45 

1.80 

2.40 

3.84 

3.20 

4.44 

0.90 

0.00 

_ 

0.00 

0.00 

T 

6.99 

0.27 

1.43 

0.85 

- 

- 

- 

0.32 

0.00 

15.96 

0.00 

0.0' 

0.00 

4.39 

0.28 

1.65 

1.36 

2.17 

2.33 

3.42 

0.30 

0.00 

20.50 

0.00 

0.00 

0.00 

6.00 

0.35 

1.53 

3.46 

1.31 

3.22 

4.05 

0.56 

0.00 

W.19 

0.00 

0.00 

0.00 

1.44 

0.42 

1.70 

4.37 

2.73 

2.81 

3.27 

0.44 

0.01 

15.0' 

0.00 

T 

0.00 

1.22 

0.33 

1.46 

• 

6.44 

2.49 

2.83 

0.22 

0.06 

14.  19 

0.00 

0.00 

0.00 

1.  14 

0.36 

1.66 

2.12 

3.42 

2.38 

2.84 

0.27 

0.00 

19.14 

0.00 

0.00 

0.00 

4.60 

0.64 

1.60 

1.8  1 

3.32 

3.39 

3.42 

0.36 

0.00 

08. B  = 

0.00 

0.00 

0.02 

0.  '3 

0.33 

1.22 

0.81 

2.01 

1.73 

1.63 

0.17 

0.00 

_ 

- 

- 

T 

- 

0.32 

1.14 

1.23 

1.29 

1.39 

1.74 

0.20 

0.03 

0'.96 

0.00 

O.OU 

0.00 

0.55 

0.33 

1.15 

0.99 

1.42 

1.36 

2.01 

0.15 

0.00 

08.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.65 

0.34 

1.29 

1.07 

1.82 

1.41 

2.11 

0.11 

T 

13.21 

0.00 

0.00 

0.05 

2.87 

0.18 

1.35 

1.90 

2.45 

1.84 

2.27 

0.30 

0.00 

13.11 

0.00 

0.00 

0.00 

2.27 

0.00 

1.60 

4.05 

0.38 

2.05 

2.86 

0.00 

0.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.75 

4.20 

3.00 

4.48 

2.74 

0.48 

0.00 

18.60 

T 

0.34 

0.24 

6.86 

1.01 

1.06 

0.83 

1.94 

0.73 

2.96 

1.12 

1.51 

11." 

0.11 

0.20 

T 

4.34 

0.43 

0.55 

1.08 

0.90 

0.48 

1.21 

0.94 

1.63 

11.13 

0.00 

0.51 

O.OI 

2.87 

0.51 

0.22 

0.62 

0.82 

0.61 

2.34 

1.61 

1.01 

. 

_ 

. 

0.13 

4.02 

- 

1.01 

1.74 

- 

- 

- 

1.84 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.  '5 

1.20 

» 

3.50 

- 

1.8  / 

1.06 

1./6 

19.  13 

0.02 

0.21 

0.26 

5.69 

1.33 

1.29 

1.39 

1.81 

1.72 

2.95 

1.08 

1.38 

21.33 

0.1' 

0.29 

0.  14 

6.45 

1.64 

1.55 

1.90 

1.81 

1.  74 

2.94 

1.3  7 

1.33 

15.05 

0.09 

0.16 

0.10 

5.55 

1.99 

0.90 

1.32 

0.67 

0.82 

1.61 

1.59 

0.85 

13.51 

0.02 

0.40 

0.05 

4.90 

0.  '0 

0.96 

1.53 

0.64 

0.65 

1.86 

1.05 

0.73 

12.23 

0.20 

O.ll 

0.52 

3.8  7 

0.9  ' 

0.98 

1.54 

0.27 

0.41 

1.30 

0.89 

1.17 

11.38 

0.00 

0.26 

0.00 

4.57 

0.41 

0.81 

1.23 

0.65 

0.42 

0.70 

1.35 

0.98 

11.38 

0.05 

0.35 

0.05 

4.90 

0.59 

0.61 

1.42 

0.43 

0.32 

0.92 

0.  74 

1.00 

ii.  la 

0.00 

0.34 

0.  1  ' 

10.03 

l.U 

1.29 

2.30 

1.40 

0.83 

2.04 

2.03 

1.24 

15.  1^ 

0.03 

0.25 

0.25 

5.62 

0.  '6 

0.  '2 

1.08 

0.88 

0.67 

1  .14 

2.28 

1.44 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.72 

1.58 

- 

- 

0.  '5 

1.23 

- 

26.00   0.10   0.20   0.12  11.40   l.U   1.30   3.46   0.78   1.64   3.07   1.72   0.90 


15. Oo   0.02   0.19   0.00   6.33   0.55   0.91   Z.22       0.95   0.60   1.20  1.15  0.96 

1.25  1.06  0.70 

5.41  0.91  1.36 

1.37  1.12  0.64 

1. 79  1.48  0.87 


1^.20 

0.00 

0.24 

0.08 

4.59 

0.35 

0.88 

1.87 

0.62 

0.54 

38.63 

0.22 

0.58 

0.13 

15.02 

1.91 

2.24 

3.58 

4.29 

2.96 

10.68 

0.02 

0.2' 

0.02 

3.1/ 

0.  34 

1.03 

1.07 

1.25 

0.38 

15.21 

0.24 

0.26 

0.05 

5.92 

0.55 

0.86 

1.52 

l.U 

0.56 
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TABLE    1     (Coi;ti  iiueiil 

PRECIPITATION    DATA     FOR    1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Slol.on 

Precipitation  in 

Inches 

Seoscn 

July 

Ajg 

Stpl 

OC 

Nov 

Otc 

Jon 

Feb 

Mof 

Apt 

May 

June 

NORTH    LAMONTAN    AREA 

SUSAN    RlVtR 

SUSANVlLLt 

_ 

0.30 

0.2/ 

0.06 

13.30 

0.85 

1.06 

1.82 

1.31 

1.19 

2.  71 

0.69 

_ 

SUSANVlLLE    4    NE 

20. U 

0.00 

0.32 

0.02 

9.00 

0.65 

l.'.O 

3.15 

0.57 

1.20 

2.53 

0.72 

0.61 

SUSANVlLLt    AP 

Z'>.9'i 

0.15 

0.35 

0.02 

12.26 

0.61 

1.96 

3.61 

1.06 

1.37 

2.06 

0.71 

0.80 

SUSANVlLLt     IMNW 

25.00 

0.29 

0.26 

0.15 

11. /i'l 

I.e. 

1.31 

3.^9 

0.87 

1.93 

2.86 

0.85 

0.7  1 

SUSANVlLLt    COURTMSL 

2i.00 

0.2/ 

0.00 

0.  I'l 

9.52 

0.95 

1.20 

3.39 

0.80 

1.81 

2.92 

1.10 

0.87 

WENOtL     I     t 

11.5/ 

o-o*. 

0.15 

0.02 

3.51 

0.36 

0.82 

1.  /9 

0.51 

0.  70 

1.00 

1.11 

1.23 

BILLOW    CR    MURRtR    RCH 

25.91 

I 

O.'ti 

O.OB 

9.88 

1.93 

1.69 

3.21 

1./1 

1  .11 

3.22 

0.77 

1.52 

HtRLuNb 

CHILCOOT     i    ES£ 

_ 

0.00 

0.00 

0.00 

- 

0.00 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

DOYLt 

2Q.50 

0.65 

0.  I'l 

0.  I'l 

5.  /2 

0.31 

0.90 

5.16 

1.16 

0.92 

2.92 

1.00 

1.18 

UOYLt    bSSt 

20.36 

0.2  ' 

0.  15 

0.13 

7.3/ 

1.39 

1.13 

1.03 

5.26 

1.79 

3.79 

1.57 

1.18 

HERLON&    SOD 

- 

- 

- 

- 

- 

0.10 

1.20 

2.98 

0.5'. 

0.52 

0.93 

0.85 

1.21 

LONb    VALLEY     INSP    SIN 

10.01 

0.33 

0.18 

0.29 

'..52 

0.21 

1.25 

'..33 

1.85 

0.58 

1.61 

1.80 

1.06 

MILFORU 

iO.  1  ' 

0.62 

0.21 

0.39 

11. 0/. 

0.0'. 

1.52 

2.2-^ 

3.31 

2.06 

1.80 

0.95 

1.38 

MiLfOKU    LAUFMAN    R    S 

30.00 

0.10 

0.21 

0.18 

10.86 

0.75 

1.35 

<..61 

1.11 

2.  78 

5.08 

1.5! 

1.21 

OTIS    CANYON 

26.31 

0.00 

0.00 

0.00 

9.  /6 

0.63 

1.2/ 

3.83 

1./5 

1.5b 

3.58 

2.13 

1.51 

STACY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.11 

WENUEL     10    SE 

0V.'.9 

0.00 

0.30 

0.00 

2.80 

0.00 

0.5  / 

1.  31 

0.90 

0.33 

0.89 

1.27 

1.09 

TRUCKtt    RlVtR 

AL     TAHOt     1    SSE 

2't.bO 

0.96 

0.  16 

0.30 

3.  1  / 

0.9/ 

1.23 

6.56 

3.11 

1.98 

1.58 

2.17 

2.00 

OOLA 

31.22 

0.66 

0.65 

0.  U 

5.55 

1.05 

1.58 

1.03 

1.10 

3.15 

6.12 

2.77 

1.15 

CARSON    CITY    NEVADA 

16.  (9 

0.60 

0.01 

O.O'i 

1.92 

0.08 

0.'.'. 

1.11 

3.38 

1.11 

1.31 

1.36 

2.31 

U.L.    BLISS    STATE    PARK 

53.  1  i 

0.12 

0.23 

0.10 

9.99 

2.05 

3. '.6 

5.7  5 

10.99 

7.20 

8.87 

2.26 

2.63 

DOG    VALLEY    GUARD    STA 

i1.ll 

0.26 

0.21 

0.60 

0.01 

1.'.8 

1.31 

« 

9.68 

3.99 

5.11 

1.10 

2.01 

DOG    CRcEK.    WATERSHED     1 

32.95 

O.'tl 

0.26 

CtS 

7.2'. 

1.03 

1.'.2 

# 

8.06 

3.70 

1.01 

1.12 

1.93 

DOG    CREEK    WATERSHED    2 

39.61 

0.01 

0.32 

0.97 

/.58 

1.50 

1.'.2 

« 

8.13 

6.10 

6.31 

1.17 

1.97 

DONNER    MEM    ST    PARK 

il.  1  / 

0.  '6 

0.3/ 

0.2'' 

12.  12 

2.1*2 

5.9'! 

5.7  1 

9.08 

6.18 

9.88 

2.63 

2.11 

GLtNoROOK    NEVADA 

20.  15 

0.  /5 

0.0/ 

0.09 

2.35 

0.'.  / 

1.15 

3.6fc 

2.18 

1.96 

2.30 

2.79 

2.08 

MEYERS    "tSW 

53.21 

0.60 

0.3/ 

0.65 

6.53 

1.59 

2. '.8 

10.31 

6.11 

5.21 

9.65 

2.15 

6.93 

MEYERS    INSP    STN 

'.8.9'. 

0.36 

0.2b 

0.  /  / 

5.32 

1.60 

2.97 

8.53 

8.18 

6.01 

9.10 

3.05 

2.  71 

MEYERS    RANGER    STN 

'16.39 

O.itl 

0.31 

0.5/ 

5. '.2 

1.57 

2.  78 

8.31 

7.  77 

5.11 

8.26 

3.01 

2.81 

MT    ROSE    HIGHWAY     STA 

'.3.61 

1.11 

0.23 

0.81 

6.  /I 

1.12 

1.77 

10.27 

1.69 

5.21 

6.98 

1.91 

2.17 

RENO 

11.55 

0.30 

0.08 

0.10 

1.55 

0.02 

0.60 

2.51 

1.09 

O.iil 

0.82 

2.89 

1.10 

SAGtHEN    CRttK 

'•8. It 

0.'2 

0.5't 

0.2't 

11.12 

2.33 

2.52 

7.79 

1.26 

6.09 

6.78 

3.27 

2.18 

TAHOt    CITY 

't5.1'> 

0.21 

0.29 

0.11 

8.  3't 

2.28 

3.66 

5.73 

7.62 

1.61 

7.80 

1.82 

2.61 

TAHOt    VISTA 

30.22 

0.02 

0.12 

0.04 

«..9'i 

l.'.S 

1.80 

5.65 

3.86 

3.88 

5.07 

1.96 

1.15 

TRUCKEt    R    S 

'•2.01 

O.Ob 

0.30 

0.11 

8.53 

1.87 

2.35 

1.12 

6.93 

5.53 

7.66 

2.35 

1.90 

CARSON    RIVER 

GROVtR    HOT    SPRINGS 

33.53 

0.51 

0.30 

0.52 

5. '.2 

1.39 

l.'.l 

10.39 

1.97 

2.62 

5.37 

1.29 

2.26 

MARKLEtVlLLt 

- 

0.  1  1 

0.85 

0.26 

2.  78 

- 

0.83 

- 

- 

2.78 

1.16 

1.62 

2.61 

MINDEN    NtvADA 

12.50 

0.55 

T 

T 

1.71 

0.01 

0.59 

1.81 

0.29 

0.82 

0.89 

0.71 

2.09 

SMITH    1    N    NEVADA 

11.26 

0.55 

0.09 

0.16 

0.62 

0.21 

0.17 

2.52 

1.80 

0.37 

0.66 

1.22 

2.87 

WOOOFORDS 

29.3  3 

0.93 

0.  /o 

0.  1  / 

't.O'. 

0.  /5 

1.11 

7.22 

2.88 

3.28 

3.96 

2.55 

1.71 

WALKER    RIVER 

UODIE 

« 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

1.10 

3.17 

bR IDGEPORT 

11.5  ( 

0.01 

0.  15 

0.9/ 

O.'.O 

0.0/ 

0.21 

1.2  / 

1.68 

1.01 

0.12 

2.73 

1.82 

SONORA    JUNCTION 

- 

0.  19 

O.'iO 

O.bO 

1.53 

0.  18 

0.61 

« 

- 

2.17 

1.00 

2.76 

1.31 

TOPAZ    LAKE 

- 

- 

- 

- 

0.09 

0.37 

0.62 

3.19 

1.39 

1./7 

1.57 

1.53 

2.66 

TOPAZ    LAKE    NEV 

15.02 

0'1'> 

0.05 

0.18 

1.  10 

0.15 

0.'.'. 

1.83 

2.5/ 

0.70 

0.76 

1.63 

2.27 

WELLINGTON    R     S    NEv 

l't.35 

0.59 

0.07 

0.31 

1.01 

0.32 

0.1  / 

2.11 

2.81 

0.72 

0.71 

2.22 

2.68 

T   -  Trace 

'    -   Included   in   the    foil 

o.v'ii,  measurement. 

-  -  No   record 
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TABLE  2 
STORAGE  PRECIPITATION  GAGE  DATA  FOR  1962-63 
ICIRTHEASTERN  CALIFORNIA 


Station 

Agency 

1962-63  Season 

Date 

Date 

Precipitation 

Charged 

Measured 

in  Inches 

Ball  Mountain  Lookout 

US  Weather  Bureau 

8/1/62 

7/27/63 

17.55 

Blacks  Mountain 

US  Weather  Bureau 

7/27/62 

7/2l;/63 

30.80 

Brockway  Summit 

US  Corps  of  Engineers 

9/26/62 

9/6/63 

37.31 

Brushy  Springs  GS 

EWR  Delta  Branch 

6/21/62 

7/10/63 

68.19 

Butte  Lake 

DWR  Northern  Branch 

7/1/62 

7/12/63 

59.20 

Camp  Pioneer  Ski  Shelter 

US  Weather  Bureau 

9/6/62 

9/19/63 

75.05 

Champs  Flat 

Un'R  Northern  Branch 

6/13/62 

7/1/63 

26.ij9 

Clarks  Peak  1  NS 

DVJR  Delta  Branch 

7/3/62 

7/9/63 

29.51; 

Crowder  Flat 

DM   Northern  Branch 

6/20/62 

7/3/63 

20.11 

Crystal  Peak 

US  Forest  Service 

10/-/62 

9/-/6} 

37.8I1 

Crystal  Peak  GS 

US  Forest  Service 

10/-/62 

9/-/S3 

liO.76 

Dead  Horse  Reservoir  2  SE 

O.'IR   Northern  Branch 

6/20/62 

7/3/63 

17.79 

Deer  Creek  Flat 

IJ-JR  Northern  Branch 

6/25/62 

7/17/63 

3i;.l;7 

DeVJitt  Peak  2  WSW 

DifJR  Northern  Branch 

6/25/62 

6/25/63 

26.16 

Dodge  Reservoir  3  MNE 

DWR  Northern  Branch 

6/19/62 

7/2/63 

13.86 

Gerle  Creek  Camp 

DliJR  Delta  Branch 

7/9/62 

7/17/63 

70.27 

Highland  Lakes 

DWR  San  Joaquin  Branch 

7/10/62 

7/23/63 

35.79 

Hogback  /bad 

U-tlR   Northern  Branch 

6/26/62 

7/16/63 

27.60 

Lake  Alpine 

DWR  San  Joaquin  Branch 

7/10/62 

7/23/63 

69.31 

Lassen  Creek  Upper 

iJilR  Northern  Branch 

7/26/62 

7/3/63 

21.96 

Lights  Creek 

am  Delta  Branch 

7/3/62 

7/9/63 

ii£.62 

Little  Last  Chance 

DiJR   Delta  Branch 

7/3/62 

7/10/63 

27.83 

Long  Bell  Station 

IXffi  Northern  Branch 

6/22/62 

7/U/63 

36.27 

Lovjer  Meadow 

US  Forest  Service 

10/-/62 

9/-/63 

36.35 

McCarthy  Point  RS 

US  Weather  Bureau 

7/26/62 

7/23/63 

50.78 

Medicine  Lake 

US  Weather  Bureau 

7/23/62 

7/25/63 

67.00 

Mitchell  Canyon 

US  Forest  Service 

10/-/62 

9/-/63 

3U.3S 

Mt.  Hough 

DVffi  Delta  Branch 

7/2/62 

7/8/63 

U6.26 

Mt.  Shasta  Slope 

DM   Northern  Branch 

9/21/62 

6/25/63 

95.60 

Miimbo  Basin 

a-B.   Northern  Branch 

9/25/62 

6/26/63 

68.91 

Onion  Valley 

Di'JR  Delta  Branch 

7/2/62 

7/3/63 

78.66 

Patterson  Meadow 

DWR  Northern  Branch 

6/19/62 

7/2/63 

28.Uii 

Pepperdines  Camp 

DWR  Northern  Branch 

6/21/62 

7/1/63 

31.35 

Plaskett 

DWR  Northern  Branch 

7/9/62 

7/17/63 

5I4.2U 

Robertson  Flat 

DVffi  Delta  Branch 

7/7/62 

7/16/63 

98.19 

Saddle  Camp  RS 

US  Weather  Bureau 

7/31/62 

7/26/63 

31.98 

Second  Summit 

US  Forest  Service 

10/-/62 
9/25/62 

9/-/63 

37.51 

Stouts  Meadow 

DWR  Northern  Branch 

6/26/63 

116.  Ill 

Swain  Mountain 

DWR  Delta  Branch 

10/19/62 
6/21/62 

7/9/63 

18.56 

Sweagert  Flat 

Dli/R  Northern  Branch 

7/1/63 

31.12 

Talbot  Camp 

DWR  Delta  Branch 

7/7/62 

7/15/63 

7li.0i* 

The  Cedars 

DWR  Delta  Branch 

7/3/62 

7/18/63 

80.55 

Threemile  Valley 

DWR  Delta  Branch 

7/3/62 

7/10/63 

h9.hh 

Twenty  Mile  Hollow 

DW   Northern  Branch 

6/26/62 

6/27/63 

31.18 

We  stville 

a-m   Delta  Branch 

6/21/62 

7/16/63 

79.60 

Wrights  Lake 

US  Weather  Bureau 

7/2/62 

3/9/63 

65.9ii 

Yuba  Pass 

US  Forest  Service 

12/12/62 

10/10/63 

U9.17 
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TABLE   3 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Station 

Temper 

oture    tr 

Degrees    Folire 

nhe.t 

Number 

Name 

Season 

July 

AuQ 

Sepi 

Oct 

No> 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Apr 

Moy 

June 

07 

-01<.i 

AL    lAHOE    1    SSE 

ABS.MAX.       86 

84 

86 

79 

75 

63 

68 

64 

52 

S8 

50 

76 

75 

AVCj.MAX.        69.0 

1  l.b 

76.1 

'2.9 

60.6 

61.7 

48. 0 

44.7 

63.4 

46.9 

44.8 

53.1 

68.4 

AVERAGE         '13.3 

5/. 6 

56.4 

53.2 

44.8 

3 '.6 

34.2 

28.9 

40.0 

33.3 

32.4 

48.3 

62.4 

AVO.MIN.        27.6 

3/. 7 

36.8 

33.4 

29.1 

24.0 

20.4 

13.1 

25.5 

19.7 

20.1 

33.5 

36.3 

ABS.MIN.        -7 

32 

28 

24 

21 

10 

1 

-7 

15 

4 

2 

22 

27 

B2 

-01'.9 

ALTAvlLLE    CDF 

ABS.MAX.     101 

101 

101 

_ 

92 

80 

69 

54 

73 

71 

73 

88 

98 

AvG.MAx. 

97.0 

96.7 

- 

69.0 

66.2 

- 

57.4 

56.6 

68.4 

62.2 

76.1 

84.6 

Average 

76.6 

77.3 

- 

58.7 

63.8 

- 

43.1 

63.6 

47.8 

50.4 

51.5 

67.9 

AvG.MIN. 

66.2 

68.9 

- 

48.4 

41.6 

- 

28.8 

41.6 

37.3 

38.5 

46.9 

51.2 

ABS.MIN.       12 

52 

53 

- 

39 

30 

25 

12 

32 

30 

31 

31 

44 

Al 

-0166 

ALTURAS    6    SSW 

ABS.MAX.        99 

98 

99 

90 

87 

68 

55 

51 

60 

59 

65 

86 

92 

AVG.MAX.        61.1 

86 

63 

80 

62 

61 

46 

40 

61 

47 

48 

67 

73 

Average       '.'..<. 

63 

61 

57 

46 

38 

32 

23 

38 

34 

36 

60 

56 

AVG.MIN.        27.7 

40 

39 

34 

28 

24 

20 

6 

26 

21 

23 

34 

37 

ABS.MIN.     -l". 

34 

30 

20 

18 

-10 

3 

-14 

16 

6 

2 

21 

22 

Al 

-0166 

ALTURAS    COPCO 

ABS.MAX.        99 

98 

99 

97 

86 

75 

62 

57 

57 

63 

70 

67 

90 

AV6.MAX.        64.6 

90.3 

86.  7 

83.8 

65.6 

64.0 

61.0 

46.5 

54.8 

50.1 

51.3 

69.7 

74.8 

AVERAGE          48.2 

66.6 

56.1 

51.3 

49.6 

39.5 

37.0 

27.0 

41.9 

37.2 

39.3 

66.1 

68.6 

AVG.MIN.        31.6 

42.7 

43.6 

36.8 

33.4 

25.1 

23.1 

6.6 

29.0 

24.3 

27.3 

40.6 

42.2 

ABS.MIN.     -11 

35 

34 

29 

24 

-2 

6 

-11 

20 

10 

8 

22 

30 

Al 

-0166 

ALTURAS     INSP    STN 

ABS.MAX.        92 

92 

86 

86 

60 

'0 

56 

60 

54 

50 

66 

62 

88 

AVG.MAX.        61.0 

83 

78 

77 

62 

51 

47 

42 

53 

48 

50 

59 

72 

AVERAGE           4  6.7 

63 

60 

58 

48 

40 

36 

27 

42 

37 

40 

54 

65 

AVG.MIN.         32.3 

43 

43 

38 

33 

29 

25 

12 

30 

26 

29 

39 

41 

ABS.MIN.        -6 

36 

34 

30 

26 

6 

10 

-5 

20 

12 

11 

26 

31 

AO 

-02<>6-0 

2    ARbUCKLE    6    SSW 

ABS.MAX.     107 

105 

107 

100 

94 

80 

66 

55 

72 

70 

76 

96 

105 

AVG.MAX.        73.2 

98 

95 

90 

'4 

66 

56 

51 

53 

51 

50 

77 

88 

Average 

60.7 

78 

76 

72 

64 

56 

46 

42 

55 

60 

60 

64 

72 

AvG.MIN.        48.1 

69 

58 

64 

54 

46 

40 

32 

47 

40 

41 

61 

65 

ABS.MIN.        24 

60 

50 

48 

44 

37 

27 

24 

40 

32 

31 

37 

48 

AO- 

-02i6 

ARDEN    PARK    BAILEY 

ABS.MAX.     102 

101 

102 

95 

92 

78 

52 

62 

72 

72 

77 

91 

101 

AVG.MAX.     n.a 

92.8 

90.7 

86.0 

72.1 

55.4 

62.6 

61.2 

66.0 

62.4 

53.3 

74.9 

84.7 

AVERAGE 

69.3 

74.2 

'3.6 

69.6 

61.3 

64.0 

46.8 

41.2 

56.8 

51.0 

63.1 

52.4 

59.2 

AVG.MIN.        46.8 

55.7 

66.4 

53.1 

50.5 

42.7 

36.9 

31.3 

46.7 

39.5 

42.9 

49.9 

63.8 

ABS.MIN.       Z2 

52 

62 

47 

43 

33 

24 

22 

38 

32 

34 

40 

47 

A5- 

-0612 

BECKWOURTH 

ABS.MAX.       98 

98 

94 

91 

81 

71 

50 

56 

58 

62 

66 

83 

83 

AVG.MAX.        62.5 

90.8 

86.0 

83.9 

65.9 

55.8 

46.5 

43.5 

62.0 

47.0 

43.4 

65.7 

70.5 

Average 

46.2 

65.4 

62.0 

59.0 

48.6 

41.2 

33.6 

28.9 

40.2 

36.4 

33.8 

51.4 

50.0 

AvG.MlN.       30.0 

40.0 

38.0 

34.1 

31.4 

26.6 

21.5 

14.3 

29.3 

23.9 

24.1 

37.1 

39.6 

ABS.MIN.           0 

34 

27 

22 

21 

13 

6 

0 

20 

14 

12 

26 

26 

Al- 

0733 

BIEbER    CARY 

AdS.MAX.        98 

98 

95 

93 

46 

12 

62 

56 

66 

55 

68 

90 

92 

AVG.MAJ 

.       63.9 

90 

84 

61 

65 

54 

50 

46 

56 

51 

52 

66 

74 

AVERAGE 

46.0 

66 

61 

68 

48 

38 

36 

28 

41 

36 

38 

50 

56 

AVG.MU 

.       28.2 

40 

38 

35 

30 

23 

20 

9 

21 

20 

24 

35 

37 

ABS.MIN.        -4 

34 

30 

24 

22 

2 

4 

-4 

16 

12 

4 

25 

22 

A3- 

-0840-1 

1    BLACK    BUTTE    0AM 

ABS.MAX.     109 

109 

107 

101 

91 

86 

'0 

70 

72 

71 

74 

95 

104 

AVG.MAX.         /3.4 

9(.l 

93.3 

88.  ' 

'4.0 

66.0 

5  '.4 

53.6 

53.6 

60.9 

61.4 

75.9 

68.0 

AVERAGE 

61.0 

80.7 

76.2 

'2.9 

62.9 

54.8 

47.5 

42.2 

64.6 

49.8 

61.3 

54.8 

73.7 

AvG.MI^ 

.       48.6 

64.3 

59.0 

5'.  1 

6  1.8 

43.6 

37.8 

30.  ' 

46.  1 

38.8 

41.2 

62.8 

69.4 

AbS.MIN 

.        24 

56 

52 

49 

43 

37 

26 

24 

41 

26 

29 

43 

49 

A7- 

0883 

8L0DGETT     dXP     FST 

ABS.MAX 

.       92 

89 

92 

88 

82 

67 

64 

66 

64 

69 

65 

80 

84 

AvG.MAx 

.       61.4 

82.8 

81.2 

'6.4 

63.0 

53.1 

51.3 

46.7 

53.6 

48.1 

45.4 

63.1 

66.5 

AVERAGE 

62.6 

(0.8 

69.6 

6'.1 

66.0 

46.5 

44.  7 

39.9 

46.4 

39.7 

38.' 

53.9 

67.4 

AVG.MIN 

.       43.6 

68.9 

68.0 

55.8 

47.1 

40.  1 

36.1 

33.1 

39.3 

31.3 

31.0 

44.7 

46.2 

ABS.MIN 

.        17 

46 

49 

46 

33 

26 

21 

17 

31 

23 

19 

31 

36 

B9- 

-lOiiS 

BRANNAN    ISLAND 

ABS.MAX 

.     112 

100 

112 

9' 

96 

78 

64 

52 

74 

76 

74 

91 

99 

AVG.MA» 

71.8 

89.0 

89.8 

66.9 

'3.  ' 

67.0 

64.0 

64.8 

55.0 

63.7 

62.8 

73.0 

81.8 

Average 

69.  / 

71.2 

73.2 

70.6 

63.0 

66.8 

46.5 

43.0 

66.7 

53.2 

54.1 

62.6 

57.0 

AVG.MIN 

.       47.7 

63.5 

66.7 

65.2 

52.2 

44.7 

39.0 

31.3 

47.4 

42.7 

45.4 

62.1 

62.2 

AbS.MIN 

.        22 

50 

49 

49 

43 

34 

26 

22 

40 

34 

36 

42 

35 

89- 

1059 

BRENTWOOD 

ABS.MAX 

.     102 

102 

102 

97 

92 

81 

54 

60 

74 

75 

78 

96 

101 

AVG.MAX 

.       /3.2 

93.  7 

92.1 

8'. 5 

'3.3 

66.8 

52.2 

60.5 

56.2 

56.6 

66.5 

77.1 

85.5 

Average 

60.9 

'5.6 

75.6 

'0.9 

62.4 

66.5 

44.9 

40.8 

67.1 

64.9 

66.6 

56.2 

72.4 

AVG.MIN 

.        48.6 

6'. 3 

68.9 

64.3 

61.6 

44.4 

37.5 

31.2 

48.0 

43.3 

46.6 

63.3 

68.1 

ABS.MIN 

.       2i 

54 

64 

50 

44 

34 

26 

22 

38 

33 

36 

40 

51 

Al- 

■11'.7 

BUCK    CREEK    R    S 

ABS.MAX 

.        96 

96 

91 

91 

81 

70 

62 

63 

67 

56 

62 

78 

83 

AvG.MAx 

.       62.1 

89 

64 

80 

63 

65 

63 

41 

52 

47 

46 

66 

68 

Average 

48.4 

68 

66 

62 

50 

44 

42 

29 

42 

36 

36 

63 

64 

AVG.MIN 

34  .  / 

4  / 

4  / 

44 

36 

31 

30 

17 

32 

25 

25 

40 

41 

ABS.MIN 

.        -7 

38 

38 

38 

28 

10 

10 

-7 

22 

12 

12 

28 

31 

A5- 

-1169 

BUCKS    CREEK    PH 

ABS.MAX 

.     103 

103 

102 

97 

- 

- 

60 

54 

72 

74 

75 

96 

101 

AVG.MAX 

. 

94.3 

91.0 

86.4 

- 

- 

63.0 

62.2 

62.3 

51.3 

68.' 

77.6 

86.6 

AVERAGE 

7  7.4 

76.0 

70.9 

- 

- 

46.5 

43.5 

53.8 

49.6 

49.4 

54.9 

70.4 

AVG.MIN 

. 

60.4 

68.9 

66.4 

- 

- 

40.2 

34.8 

45.3 

3'. 7 

40.2 

52.3 

55.1 

AbS.MiN 

.       25 

54 

52 

50 

- 

- 

26 

25 

39 

32 

32 

40 

45 

A5- 

-1161 

BUCKS    LAKE 

ABS.MAX 

.       84 

84 

83 

80 

74 

54 

66 

64 

60 

66 

66 

74 

80 

AvG.MAx 

.       56.4 

'6.  / 

a. 6 

'1.4 

6  7.8 

47.9 

44.7 

41.2 

47.8 

42.6 

39.4 

58.5 

64.7 

AVERAGE 

46.0 

62.8 

69.  ' 

68.2 

48.5 

40.4 

38.2 

33.4 

40.8 

34.8 

33.1 

48.1 

63.9 

AvG.MIN 

36.6 

48.8 

4  1.8 

46.1 

39.3 

32.8 

31.6 

26.6 

33.8 

26.9 

25.8 

37.7 

43.1 

AbS.MIN 

7 

42 

40 

38 

31 

23 

18 

7 

29 

17 

16 

28 

32 

A-23 


TABLE  3  (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Temperotufe    m    Degrees     Fohfenhei' 


Seoson  July  Aug         Scpl  Oct         Nov 


Dec 


Jon 


feb 


Mar 


Apr 


A7-1359-01  CAMINO  DRIVER 


CANBY  1 1  SW 


CARIBOU  PH 


CARMICHAEL 


ABS.MAx. 

AVG.MAX* 

AVERAGE 

AVCi.MIN. 

AbS.MlN. 

ABS*MAx. 
AVG.MAX. 

Average 

AVG.MIN. 
ABS.MIN. 

ABS.MAX. 

AvG.MAx. 

AVERAGE 

AVG.MIN. 

ABS.MIN. 

AbS.MAx. 

AVG.MAX. 

AVERAGE 

AVG.MIN. 

ABS.MIN. 

ABS.MAx. 

AVG.MAX. 

AVERAGE 

AvG.MlN. 

ABS.MIN. 

ABS.MAX. 

AVG.MAX. 

AVERAGE 

AVG.MIN. 

ABS.MIN. 


96 


108 
74.6 
59.7 

IB 

100 
66.2 
54.5 
'.Z.S 

lA 

u.a 

59.8 
1,7.1 
21 


96 

89.  1 
lb.  2 
61.3 
52 


lOA 
97.1. 
76.7 
56.0 
AS 

96 

89.1 

72.0 

55.0 

AA 

102 
93.2 
7A.6 
56.0 
51 


95 

86. A 
73.0 
59.7 
53 

95 
82 
62 
A2 
32 

108 
96.5 

75.9 
55.3 
50 

100 
87.0 
70.8 
54.5 
44 

100 
90.  7 
73.8 
57.0 
52 


92 

83.2 
70.3 
5  7.4 
46 

93 
81 
59 
37 
26 

103 
90.  1 
70.4 
50.6 
45 

96 

85.0 
66.5 
52.0 

46 

96 

86.0 

70.0 

54.0 

49 


89 

68.6 
58.6 
48.7 

37 

84 
60 
46 
32 

21 


62.6 
50.8 

40 

86 

65.9 

54.8 

43.6 

36 

90 

71.7 

61.4 

51.2 

44 


80 

60.0 

51.4 

42.7 

30 

79 
53 
40 
26 


80 

67.1 

53.7 

40.3 

32 

69 

55.9 

47.4 

38.8 

28 


105 


105  99 

94.5  88.2 

72.6  68.0 
37.5   50.5  47.7 

9     39  41 


Gl-1614-26  CEDARVILLE  12  SE 


AbS.MAx.  94 

AVG.MAX.  61.7 

AVERAGE  50.2 

AVG.MIN.  38.  I 

ABS.MIN.  -7 


94  94 

8  5.9  83.7 

/0.2  68.4 

54.6  53.0 


42 


42 


99 

86.4 

64.6 

42.7  3(.2 

34  31 

90  83 

BO. 2  63.7 

65.3  51.4 

50.4  39.2 
40  29 


76 

64. 

54. 


31.7 
20 

69 

52.7 

43.1 

33.5 
15 


69 

56.5 

48.6 

40.6 

25 

58 
41 
30 
20 


70 

58.3 

45.9 

33.5 

20 

55 

46.5 

40.6 

34.7 

ZZ 

63 

53.2 

46.7 

40.2 

26 

66 

55.0 

42.0 

29.0 

17 

60 

46.8 

37.9 

29.0 

12 


63 

52.6 

44.0 

35.4 

22 

54 
43 
26 
10 


64 

53.6 

39.7 

25.9 

18 

57 

46.0 

36.0 

26.9 

14 

61 

61.5 

41.6 

31.7 

21 

68 

53.6 

37.6 

21.7 

9 

54 

42.7 

31.3 

19.9 

-7 


71 
68.8 

61.4 
44.0 
35 

64 
52 
40 
29 
20 

76 

65.0 

54.6 

44.2 

32 

67 

58.1 

49.2 

40.4 

32 

73 

66.4 

57.0 

47.6 

39 

71 

59.3 

47.0 


62 
53.0 


35. 
24 


64 

60.2 

42.3 

34.4 

26 

60 
49 
36 
23 
10 

73 

60.5 

48.3 

36.1 

28 

66 

54.9 

43.8 

32.8 

26 

73 

63.3 
52.0 
40.8 

31 


66.7 
43.3 
29.9 

21 

61 

47.8 
38.8 
29.8 

19 


67 

49.3 

42.8 

36.4 

26 

70 
60 
38 
25 


78 

63.5 

62.1 

40.7 

30 

75 

63.4 

44.2 

36.0 

27 

77 

63.  ' 
54.0 
44.2 
34 

74 

56.3 

44.8 

33.4 

22 

66 

47.5 
39.6 
31.6 

14 


81 

65.  1 
56.2 


73 
66 
38 
24 


74.3 
62.5 
50.7 
40 

94 
76 
58 
40 
26 


96  106 

76.9  90.6 
63.8   72.6 

48.7  64.6 

34  45 


90 

74.0 

61.4 

48.7 

34 


93 

79.2 

65.0 

50.9 

40 


91  100 

74.8  84.7 

62.7  69.4 

60.6  54.1 
41  48 

95  94 

68.8  77.7 

56.8  62.3 

44.7  46.9 
34  3  3 

84  86 

65.0  70.9 

53.4  58.4 

41.9  46.0 
31  32 


Bl- 

1616 

CEDARVILLE  TREE 

"ARM 

AbS.MAx. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

'6 

84 

92 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

58.6 

70.6 

79.5 

AVERAGE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46.6 

57.0 

63.1 

AVG.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34.8 

43.3 

46.  ' 

AbS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

30 

36 

AO- 

1635-01 

CLNTRAL  VAL  HATCHERY 

AOS.MAX. 

100 

100 

98 

94 

90 

f  f 

54 

58 

78 

74 

76 

90 

99 

AVG.MAX. 

72. 

0 

91.3 

89.0 

84.8 

a. 9 

66.6 

53.3 

50.4 

66.6 

64.4 

66.3 

76.3 

84.7 

AVERAGE 

59. 

3 

73.6 

72.4 

68.8 

60.  ' 

64.0 

46.5 

40.2 

56.5 

51.6 

55.1 

63.4 

69.6 

AVG.MIN. 

46. 

5 

55.8 

55.  ' 

52.9 

49.5 

42.6 

37.7 

30.1 

46.4 

36.9 

43.9 

50.4 

54.4 

ABS.MIN. 

20 

52 

51 

48 

42 

32 

23 

20 

38 

30 

34 

40 

46 

A6- 

1653 

CHALLENGE  RANGER 

5TA 

AbS.MAx. 

100 

9  7 

100 

94 

86 

83 

69 

68 

71 

- 

71 

86 

91 

AVG.MAX. 

90.1 

88.6 

84.  7 

71.3 

62.9 

57.  1 

54.8 

60.  3 

- 

53.1 

69.6 

78.  1 

AVERAGE 

12.6 

71.4 

63.2 

68.0 

61.4 

46.4 

42.0 

50.4 

- 

44.2 

57.8 

63.6 

AVG.MIN. 

42. 

7 

55.2 

54.2 

51.8 

44.6 

39.8 

35.1 

29.3 

40.6 

32.6 

36.4 

46.1 

47.6 

AbS.MIN. 

1  1 

49 

46 

45 

36 

30 

22 

17 

32 

25 

26 

33 

37 

AO- 

1773 

CITRUS  HEIGHTS 

ABS.MAX. 

104 

104 

104 

98 

94 

80 

63 

62 

71 

73 

78 

90 

102 

AVG.MAX. 

/3 

2 

96.4 

93.5 

88.6 

73.5 

66.4 

64.1 

52.0 

65.7 

63.2 

62.5 

76.1 

66.9 

AVERAGE 

69 

9 

^6.4 

75.2 

n.o 

61.9 

54.3 

46.  7 

40.8 

55.6 

51.4 

63.2 

63.0 

70.6 

AVG.MIN. 

46 

6 

56.6 

56.8 

53.4 

50.3 

42.2 

3(.3 

29.  1 

45.4 

39.6 

44.0 

60.0 

64.2 

AbS.MIN. 

19 

51 

52 

4/ 

42 

31 

23 

19 

36 

31 

32 

40 

47 

A8- 

1809 

CLEARLAKE  OAKS  7 

E 

AbS.MAx. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

96 

107 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66.3 

62.0 

89.0 

Average 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

53.2 

53.2 

71.2 

AVG.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40.  1 

49.2 

63.4 

AbS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

36 

46 

A9- 

■1880 

COBB 

Acs. MAX. 

9b 

93 

95 

90 

82 

IS 

6/ 

62 

'0 

65 

70 

86 

90 

AVG.MAX. 

66 

/ 

85.9 

84.3 

81.9 

68.2 

68.7 

54.  / 

53.0 

68.6 

51.6 

49.6 

67.9 

74.4 

AVERAGE 

54.4 

69.8 

68.0 

66.0 

57.2 

46.9 

46.0 

41.8 

50.3 

42.8 

43.0 

57.2 

62.0 

AVG.MIN. 

43 

1 

53.6 

51.8 

50.2 

46.2 

39.1 

37.3 

30.5 

42.0 

34.0 

36.3 

46.6 

49.5 

ABS.MIN. 

22 

48 

44 

40 

34 

24 

23 

22 

33 

26 

29 

30 

36 

A7 

■1912-01 

COLFAX  FIRE  STATION 

ABS.MAX. 

_ 

- 

96 

94 

79 

76 

65 

76 

67 

- 

86 

91 

AVG.MAX. 

- 

- 

84.8 

70.8 

62.6 

58.8 

55.6 

62.6 

56.3 

- 

67.9 

76.9 

AVERAGE 

- 

- 

7  1.4 

60.0 

53.6 

50.2 

46.6 

64.4 

44.6 

- 

67.2 

65.4 

AVG.MIN. 

- 

- 

58.  1 

49.3 

44.7 

41.6 

36.  1 

46.3 

33.9 

36.5 

46.6 

62.6 

ABS.MIN. 

21 

- 

- 

47 

43 

34 

28 

25 

37 

21 

29 

69 

41 

A7 

-1922 

COLOMA 

ABS.MAX. 

104 

102 

104 

98 

95 

83 

71 

67 

76 

74 

76 

91 

100 

AVG.MAX. 

74.2 

96. 1 

93.3 

89.6 

/3.0 

69.4 

61.1 

5  (.8 

67.0 

63.5 

62.0 

74.6 

64.6 

AVERAGE 

5'. 2 

'2.0 

'0.2 

68.0 

58.6 

53.0 

46.6 

40.6 

53.5 

48.5 

50.2 

69.8 

65.6 

AVG.MIN. 

40.2 

48.9 

4  /.  1 

46.3 

44.2 

36.  1 

31.9 

23.4 

40.0 

33.5 

38.5 

46.1 

46.6 

ABS.MIN. 

10 

36 

40 

3( 

36 

24 

1  7 

10 

28 

25 

26 

34 

36 

AO 

-2C23-03 

CORNING  1  M 

AbS.MAx. 

102 

_ 

- 

_ 

- 

- 

68 

68 

n 

'0 

82 

93 

102 

AVG.MAx. 

- 

- 

- 

- 

- 

5  1 

52 

65 

63 

66 

61 

69 

Average 

- 

- 

- 

- 

- 

4  7 

40 

54 

60 

56 

66 

72 

AVG.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

29 

44 

38 

44 

52 

56 

ABS.MIN. 

20 

— 

' 

~ 

" 

■ 

26 

20 

36 

26 

30 

43 

41 

A-24 


TABLE  3   (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Slot. on 

Tempefolure    ir 

Decrees    Fohre 

rihe-t 

Number 

Nomt 

Seoson 

July 

Aua 

Sepi 

Oct 

N<» 

Dec 

■tan 

Feb 

Mar 

Apr 

MO) 

June 

U 

-225a 

D    AGOSTINl    WINERY 

ABS.MAx 

.     100 

100 

99 

96 

91 

84 

'5 

67 

78 

74 

71 

88 

96 

AvG.MAX 

.       71.2 

91.0 

88.8 

85.1 

'2.4 

65.2 

50.6 

55.5 

54.5 

59.5 

58.6 

71.8 

60.3 

AVtRAljt 

59.2 

/6.2 

'5.0 

71.3 

61.0 

54.5 

50.0 

43.5 

54.3 

46.2 

49.3 

60.0 

67.0 

AvG.MlN 

.      47.2 

61.5 

61.1 

57.5 

49.7 

43.8 

39.3 

31.8 

44.  1 

37.0 

40.0 

48.2 

53.1 

AbS.MIN 

.       19 

51 

49 

47 

39 

30 

25 

19 

36 

30 

30 

36 

42 

\U 

-22t6 

DALES 

ABS.MAx 

.     112 

112 

110 

106 

96 

90 

71 

72 

72 

79 

78 

102 

106 

AVG.MAX 

.        76.6 

102.5 

98.4 

90.1 

77.1 

67.1 

61.2 

57.1 

55.7 

63.7 

62.9 

82.1 

90.8 

AVERAGE 

62.0 

82.2 

'9.4 

'1.8 

64.0 

54.4 

43.8 

42.0 

55.0 

50.3 

52.9 

68.2 

74.0 

AvG.MIN 

.        47.4 

61.8 

60.4 

53.5 

50.8 

41.6 

35.5 

27.0 

44.8 

37.9 

42.9 

54.3 

57.1 

ABS.MIN 

.        12 

53 

53 

46 

37 

32 

21 

12 

34 

27 

31 

42 

46 

M 

-2269 

DANA    2    SE 

ABS.MAX 

.     106 

104 

106 

106 

96 

86 

'0 

68 

77 

72 

78 

99 

106 

AVG.MAx 

.       72.3 

96 

92 

92 

75 

65 

55 

54 

51 

58 

57 

78 

85 

Average 

53.7 

/O 

68 

66 

56 

48 

40 

35 

47 

44 

44 

61 

65 

AVG.MIN 

.       35.0 

44 

45 

41 

36 

30 

25 

16 

33 

29 

32 

44 

45 

ABS.MIN 

6 

38 

38 

30 

28 

20 

10 

6 

25 

19 

19 

32 

32 

M> 

-2283 

DARRAH    FISH    HATCHERY 

ABS.MAx 

.     104 

104 

102 

9  7 

85 

79 

63 

60 

55 

65 

72 

93 

102 

AVG.MAX 

.        70.8 

9/ 

92 

88 

'1 

59 

55 

50 

50 

58 

58 

75 

86 

Average 

57.0 

78 

'5 

'0 

58 

48 

44 

37 

50 

46 

48 

62 

70 

AVG.MIN 

.       43.3 

59 

58 

52 

45 

38 

32 

24 

40 

33 

37 

49 

53 

ads.min 

9 

50 

48 

45 

35 

24 

19 

9 

31 

24 

26 

37 

42 

\a 

-2294-05 

OAVIS    2     MSW 

Acs. MAX 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

72 

75 

94 

104 

AVG.MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62.0 

51.9 

75.8 

87.0 

Average 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51.0 

51.5 

62.7 

70.8 

AVG.MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40.0 

41.3 

49.6 

54.6 

AbS.MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

32 

37 

49 

41 

-2296 

DAVIS    CREEK 

ABS.MAX 

.       98 

98 

94 

92 

82 

70 

58 

50 

64 

52 

70 

86 

92 

AVG.MAX 

.       63.0 

88 

84 

80 

63 

52 

45 

42 

53 

50 

53 

71 

75 

AVERAGE 

47.4 

68 

54 

51 

48 

39 

34 

28 

40 

36 

38 

55 

53 

AVG.MIN 

.       31.7 

48 

44 

42 

32 

26 

22 

14 

28 

22 

23 

39 

40 

ABS.MIN 

0 

33 

36 

32 

26 

5 

8 

0 

20 

14 

5 

24 

26 

10 

-2367 

DEL     PASO    PARK 

ABS.MAX 

.     103 

102 

103 

93 

94 

79 

54 

60 

75 

76 

80 

88 

102 

AVG.MAX 

.        74.1 

95.1 

92.5 

88.9 

'4.5 

57.9 

54.5 

52.0 

67.0 

67.0 

66.8 

76.0 

87.5 

AVERAGE 

59.9 

'5.2 

'4.6 

70.8 

61.5 

54.4 

45.4 

40.6 

55.8 

52.4 

55.0 

62.4 

70.4 

AVG.MIN 

.        45.6 

55.4 

56.8 

52.5 

48.7 

40.8 

35.2 

29.1 

44.7 

37.3 

43.1 

48.7 

63.3 

AbS.MIN 

18 

62 

52 

47 

42 

30 

22 

18 

34 

26 

30 

38 

47 

Bl 

-2435-50 

DIAMOND    SPRINGS 

ABS.MAx 

.       96 

96 

92 

95 

92 

86 

'9 

75 

74 

73 

70 

86 

94 

AVG.MAX 

90.4 

- 

34.9 

'4.3 

58.4 

64.3 

50.3 

65.5 

65.4 

56.3 

63.5 

79.2 

AVERAGE 

76.3 

- 

70.8 

62.2 

55.9 

53.0 

47.8 

55.3 

53.6 

47.8 

56.9 

66.0 

AVG.MIN 

52.2 

- 

56.8 

50.1 

45.4 

41.6 

35.2 

45.1 

41.9 

39.4 

45.3 

52.7 

ABS.MIN 

.       26 

50 

49 

43 

41 

32 

29 

26 

38 

31 

31 

38 

44 

39 

-2451 

DIXON    MORRIS 

ABS.MAX 

.     104 

104 

101 

98 

93 

81 

65 

63 

75 

75 

73 

90 

100 

AvG.MAx 

.        72.3 

93.5 

90.5 

86. 8 

73.0 

6'. 9 

55.3 

52.9 

65.9 

63.7 

62.3 

72.2 

83.0 

Average 

60.0 

74.4 

'3.6 

'0.3 

62.8 

55.4 

47.7 

42.5 

57.2 

52.4 

52.8 

60.8 

58.5 

AVG.MIN 

.        4  /  .  7 

55.4 

56.8 

53.8 

52.5 

44.8 

40.1 

32.1 

48.5 

41.2 

43.3 

49.4 

54.3 

4DS.MIN 

21 

52 

52 

50 

44 

33 

24 

21 

38 

34 

33 

37 

48 

89- 

-2'.51-10 

DlXON    VOICE-AMERICA 

AtJS.MAx 

_ 

- 

_ 

90 

79 

51 

60 

12 

72 

73 

90 

02 

AvG.MAX 

- 

- 

- 

71.7 

6'. 3 

52.4 

50.2 

54.0 

52.7 

61.3 

71.3 

82.9 

AvERAuE 

- 

- 

- 

61.0 

53.5 

44.4 

38.7 

55.0 

49.9 

51.2 

60.3 

63.4 

AVG.MIN 

- 

- 

- 

50.2 

39.7 

36.5 

27.2 

46.0 

37.1 

41.2 

49.3 

53.8 

AdS.mIN 

- 

- 

- 

43 

28 

20 

16 

35 

27 

31 

35 

48 

G7- 

-2453 

O.L.     BLISS     SIAT£     PARK 

ABS.MAx 

.        84 

84 

34 

81 

74 

55 

54 

52 

60 

56 

57 

77 

76 

AVG.MAX 

.       56.  ( 

(6.3 

75.2 

73.0 

58.6 

52.7 

45.3 

42.3 

48.5 

42.5 

41.1 

61.2 

64.1 

AvERAut 

44.6 

52.8 

60.8 

58.0 

46.5 

40.5 

35.4 

30.9 

38.4 

32.0 

31.0 

48.2 

51.0 

AvG.MlN 

.       32.5 

49.3 

45.3 

42.9 

34.1 

28.5 

25.5 

19.5 

23.3 

21.5 

20.8 

35.3 

37.9 

ABS.MIN 

1 

43 

33 

35 

18 

15 

8 

1 

19 

12 

6 

17 

29 

1)6 

-2504 

DOYLE 

ABS.MAX 

.       98 

98 

98 

92 

82 

70 

55 

54 

63 

58 

80 

92 

94 

AvG.MAx 

.       66.5 

92 

90 

85 

66 

57 

45 

42 

55 

54 

56 

75 

79 

Average 

51.2 

12 

'0 

64 

52 

44 

34 

29 

44 

42 

43 

50 

62 

AVG.MIN 

.       36.0 

51 

49 

44 

37 

30 

24 

15 

33 

29 

30 

43 

46 

AbS.MiN 

.       -5 

42 

38 

35 

26 

20 

7 

-5 

20 

15 

16 

32 

33 

A6- 

-2513 

DRUM    FOREoAY 

AbS.MAX 

.       96 

94 

96 

91 

84 

59 

60 

52 

55 

64 

70 

88 

88 

AVG.MAX 

.       65.3 

88.0 

86.  1 

83.  ' 

6'.0 

56.3 

49.5 

48.1 

57.4 

51.9 

51.0 

58.4 

76.0  , 

AVERAGE 

53.1 

70.2 

69.0 

66.4 

54.8 

4  '.4 

42.4 

38.5 

43.2 

41.2 

42.2 

55.8 

51.0 

AVG  .  M 1  N 

.       40.9 

52.4 

51.9 

49.2 

42.6 

38.4 

35.2 

29.0 

36.9 

30.6 

33.3 

43.3 

45.9 

ABS.MIN 

.       17 

45 

44 

42 

34 

28 

24 

17 

32 

22 

24 

33 

39 

(i3- 

-2595-02 

EAGLE     LAKE    NELSON 

ABS.MAx 

.       96 

94 

95 

92 

72 

62 

52 

46 

54 

54 

64 

82 

82 

AvG.MAx 

.       56.8 

85 

84 

79 

55 

46 

42 

36 

45 

40 

40 

61 

58 

Average 

43.8 

54 

62 

58 

43 

37 

33 

24 

39 

32 

32 

48 

54 

AvG.MlN 

.        30.  ' 

42 

39 

3' 

31 

28 

24 

13 

32 

24 

25 

34 

39 

ABS.MIN 

-4 

31 

34 

28 

22 

10 

8 

-4 

22 

12 

8 

22 

24 

47- 

-27;i 

EL    OCRAOO   PM 

ABS.MAx 

.        97 

95 

97 

94 

88 

55 

50 

58 

65 

68 

70 

83 

39 

AVG.MAX 

.        66.5 

89.2 

87.5 

85.0 

57.3 

57.4 

48.3 

45.6 

69.6 

57.1 

56.7 

69.1 

74.9 

Average 

56.2 

'5.6 

74.2 

71.4 

57.1 

49.4 

42.0 

37,0 

50.6 

46.2 

47.8 

53.7 

63.7 

AvG.MlN 

.       45.8 

61.9 

60.9 

57.9 

46.9 

41.3 

35.5 

26.3 

41.9 

35.2 

38.9 

43.3 

52.5 

ABS.MIN 

.       20 

53 

52 

60 

38 

29 

22 

20 

35 

27 

31 

36 

46 

AO 

-2881-02 

ESPARTO    PAIiRSON    RCM 

Acs. MAX 

.    102 

102 

95 

96 

90 

'6 

60 

62 

70 

72 

73 

90          100         1 

AVG.MAX 

.         71.6 

94.0 

91.0 

85.  ' 

71.2 

63.0 

52.7 

50.0 

62.7 

61.3 

52.1 

77.6 

86.1 

Average 

58.5 

74.7 

72.9 

68.3 

60.8 

52.2 

44.4 

39.6 

53.4 

49.8 

51.4 

53.4 

71.4 

AvG.MlN 

.        45.4 

55.4 

54.8 

50.9 

50.3 

41.4 

36.0 

29.2 

44.  1 

38.3 

40.' 

49.2 

64.7 

AoS.KIN 

.       20 

48 

48 

46 

40 

30 

24 

20 

36 

32 

32 

36 

4  7 
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TABLE  3   (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Sto'ion 

Temper 

oture    1(1 

Degrees    Fohrenheil 

Number 

Nome 

Season 

July 

Aug 

Seoi 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Moi 

Aor 

Moif 

June 

A0-29*t8 

FAIR    OA<S 

ABS.MAX. 

101 

99 

95 

91 

64 

66 

64 

74 

72 

75 

92 

_ 

AVG.MAX. 

92.2 

89.5 

86.3 

74.4 

65.3 

68.0 

54.1 

67.1 

64.9 

56.5 

76.5 

- 

AVERAGE 

'8.1 

76.8 

73.2 

64.9 

57.5 

50.8 

45.6 

59.4 

55.4 

67.0 

56.4 

- 

AVG.MIN. 

64.0 

64.0 

60.0 

65.4 

48.6 

43.7 

37.6 

61.6 

46.0 

48.6 

65.3 

- 

AeS«MIN« 

59 

60 

58 

43 

37 

33 

28 

42 

36 

42 

40 

- 

A8-3056 

FINLEV    1    SSE 

ABS.MAX. 

102 

101 

102 

100 

90 

81 

74 

69 

79 

76 

79 

93 

96 

AVG.MAx. 

73.4 

94.0 

91.7 

88.6 

72.7 

55.7 

61.7 

51.6 

66.3 

51.8 

69.7 

76.3 

82.4 

Average 

57.1 

73.5 

72.2 

68.4 

67.9 

61.6 

45.7 

42.6 

52.1 

45.7 

47.5 

69.9 

56.4 

AVG.MIN. 

<i0.7 

53.0 

52.4 

48.2 

43.1 

37.9 

31.8 

23.5 

38.9 

31.6 

35.4 

44.6 

48.6 

AbS.MIN. 

U 

47 

43 

43 

35 

21 

17 

14 

27 

23 

27 

31 

41 

A3-3092 

FLOOD    RCH 

ABS.MAX. 

103 

103 

98 

95 

86 

81 

70 

70 

79 

68 

73 

92 

100 

AVG.MAx. 

71.7 

94 

89 

86 

73 

63 

68 

54 

63 

60 

60 

76 

86 

AVERAGE 

60. '• 

81 

'7 

74 

64 

53 

46 

40 

54 

46 

50 

64 

72 

AVG.MIN. 

1*9.0 

68 

65 

61 

54 

43 

37 

27 

44 

36 

40 

64 

69 

ABS.MIN. 

20 

60 

60 

53 

46 

34 

21 

20 

37 

28 

29 

40 

46 

A5-3127 

FORBESTOWN 

ABS.MAX 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

68 

94 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

55.  ' 

71.8 

79.6 

AVERAGE 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47.0 

60.0 

65.4 

AVG.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37.4 

48.1 

63.3 

A6S.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

36 

44 

A6-3240 

FRENCH    CORRAL 

ABS.MAX. 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

70 

66 

74 

12 

78 

90 

94 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

56.5 

54.6 

65.2 

69.4 

60.0 

76.6 

82.7 

AVERAGE 

_ 

- 

- 

- 

_ 

47.4 

43.2 

65.2 

48.2 

60.2 

53.3 

68.4 

AVG.MIN. 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

38.3 

32.0 

44.3 

37.1 

40.6 

60.9 

64.1 

ABS.MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

24 

20 

36 

28 

30 

38 

44 

A6-3272 

FULLER    LAKE 

ABS.MAX 

88 

89 

90 

80 

78 

69 

65 

71 

71 

59 

- 

- 

AVG.MAX. 

80.8 

78.0 

7  7.1 

62.7 

64.8 

51.2 

52.4 

67.2 

61.3 

49.9 

- 

- 

AVERAGE 

68.4 

56.3 

64.6 

63. S 

46.8 

41.0 

37.3 

46.4 

37.0 

37.4 

- 

- 

AVG.MIN 

56.1 

54.6 

52.1 

44.8 

36.9 

30.7 

22.2 

39.6 

22.6 

26.0 

- 

- 

ABS.MIN 

45 

45 

44 

30 

16 

17 

6 

29 

11 

9 

- 

- 

BO-3301 

SALT 

ABS.MAx 

102 

102 

lOl 

93 

87 

74 

66 

59 

72 

72 

76 

91 

102 

AVG.MAX 

72.3 

92.6 

90.4 

81.3 

72.5 

55.7 

53.6 

49.2 

66.5 

65.1 

55.1 

77.1 

87.6 

AVERAGE 

5.9.1 

'5.1 

'3.9 

66.6 

61.6 

54.3 

46.2 

39.2 

56.6 

61.2 

53.8 

62.6 

59.5 

AVG.MIN 

1.6.0 

5'. 6 

57.5 

52.0 

50.6 

42.9 

38.6 

29.2 

44.6 

37.2 

41.6 

48.1 

61.7 

ABS.MIN 

21 

54 

52 

50 

45 

32 

26 

21 

36 

30 

32 

40 

40 

A2-3it05 

GIBSON    HMS 

ABS.MAX 

- 

- 

- 

88 

86 

71 

70 

74 

72 

76 

100 

98 

AVG.MAX 

- 

- 

- 

73.9 

62.6 

68.2 

65.9 

61.8 

68.6 

67.0 

76.7 

82.7 

AVERAGE 

- 

- 

- 

59.1 

60.0 

47.0 

42.0 

50.5 

44.9 

46.6 

62.3 

57.0 

AVG.MIN 

- 

- 

- 

44.3 

37.5 

35.6 

26.2 

39.2 

31.3 

34.6 

48.9 

61.4 

ABS.MIN 

- 

- 

- 

36 

25 

21 

20 

31 

25 

24 

36 

40 

A5-3521 

GREENVILLE    R5 

ABS.MAX 

_ 

_ 

_ 

- 

72 

67 

59 

67 

- 

- 

90 

90 

AVG.MAX 

- 

- 

- 

- 

57.7 

46.8 

48.3 

56.3 

- 

- 

73.2 

75.5 

AVERAGE 

- 

- 

- 

- 

43.8 

36.6 

31.6 

44.0 

- 

- 

66.8 

69.4 

AVG.MIN 

- 

- 

- 

- 

29.8 

26.7 

15.4 

32.8 

26.2 

29.3 

40.5 

42.1 

ABS.MIN 

- 

- 

- 

- 

20 

10 

3 

23 

17 

23 

28 

31 

AO-StiO 

GRIOLEY    BUTTt    W    D 

ABS.MAX 

106 

106 

106 

104 

94 

85 

63 

66 

76 

77 

82 

98 

103 

AVG.MAX 

76.0 

98.5 

95.6 

90.4 

'4.4 

6'.1 

57.9 

65.5 

57.6 

55.8 

67.5 

80.1 

90.0 

AVERAGE 

62.7 

80.4 

78.2 

73.2 

63.4 

55.7 

46.8 

43.4 

57.4 

54.0 

68.0 

66.3 

73.5 

AVG.MIN 

49. <. 

62.2 

60.8 

56.0 

52.4 

44.3 

39.  ' 

31.2 

47.3 

41.1 

46.3 

62.5 

57.3 

ABS.MIN 

24 

5' 

56 

5  3' 

39 

35 

24 

24 

40 

30 

34 

45 

62 

&B-3675 

GROWER    HOr    SPRINGS 

ABS.MAX 

_ 

91 

88 

80 

64 

57 

46 

68 

63 

64 

79 

82 

AVG.MAX 

- 

83.2 

81.7 

64.8 

50.1 

45.1 

37.1 

66.7 

48.3 

46.8 

63.3 

57.6 

AVERAGE 

- 

62.6 

68.4 

48.2 

38.8 

34.9 

26.4 

41.4 

36.5 

34.4 

48.0 

51.9 

AVG.MIN 

_ 

42.0 

35.  1 

31.7 

2  '.6 

24.7 

16.7 

26.2 

22.7 

22.9 

32.6 

36.3 

ABS.MIN 

-14 

- 

31 

27 

23 

9 

0 

-14 

16 

6 

0 

26 

26 

06-3922 

HERLONG    SOD 

ABS.MAX 

.       96 

96 

96 

92 

81 

72 

66 

55 

70 

63 

72 

87 

86 

AVG.MAX 

.        64. 

89.2 

8  '.5 

83.4 

66.9 

56.8 

46.  7 

41.6 

56.  1 

51.2 

52.1 

71.4 

74.9 

AVERAGE 

52.2 

'2.6 

'0.6 

66.6 

52.4 

44.9 

37.2 

30. C 

46.2 

41.6 

42.3 

69.0 

63.0 

AVG.MIN 

.        39.7 

55. S 

64.1 

49.9 

39.0 

33. C 

27.7 

16.3 

35.4 

32.0 

32.5 

46.6 

51.0 

ABS.MIN 

0 

46 

44 

41 

29 

21 

12 

0 

25 

18 

17 

36 

38 

62-1*0111 

HOGAN     DAM 

ABS.MAX 

.     103 

103 

103 

96 

92 

'9 

64 

62 

72 

7  3 

72 

69 

99 

AVG.MAX 

.        7  1.8 

94.1 

91.2 

8 '.2 

72.3 

65.6 

66.9 

61.- 

54.0 

60.8 

60.4 

73.5 

84.3 

AVERAGE 

ib.e 

'5.« 

72.9 

69.0 

59.8 

53.8 

46.8 

40.6 

64.8 

49.9 

61.5 

61.8 

69.2 

AvG.MlN 

.       45.9 

5'.1 

54.6 

60.8 

47.3 

42. c 

37.7 

29.6 

46.7 

39.0 

42.6 

60.2 

64.1 

ABS.MIN 

.       21 

51 

49 

44 

39 

29 

25 

21 

35 

32 

32 

40 

47 

AO-4123-31    HORSESHOE    BAR 

ABS.MAX 

_ 

_ 

95 

90 

7  ' 

63 

60 

71 

'9 

7  7 

91 

101 

AVG.MAX 

- 

- 

8'.1 

'1.8 

64.1 

56.3 

51.6       64.3 

62.6 

63. 

75.5 

85.8 

AvtRAoE 

_ 

- 

72.4 

62.0 

55.0      47.2 

42.4      65.5 

51.6 

63.4 

54.0 

72.0 

AVG.MIN 

_ 

- 

6  7.6 

62.2 

45.5 

39.2 

33.2 

45.7 

40.4 

43.2 

62.4 

67.1 

ABS.MIN 

- 

- 

50 

41 

31 

30 

17 

37 

31 

35 

42. 

49 

A6-'.2*B- 

50     INDIAN     ROCK 

ABS.MAX 

.     102 

100 

102 

100 

89 

64 

69 

69 

76 

70 

76 

93 

99 

AVG.MAX 

.        72.3 

94. 

91.8 

68.2 

75.4 

54.6 

59.1 

66.2      53.8 

58.1 

68.2 

75.0 

83.4 

AVERAGE 

56.3       '2.0       '0.2 

66.8 

58.  ' 

61.2 

46.3 

40. < 

61.9 

45.0 

47.6 

50.6 

56.2 

AVG.MIN 

.       40. « 

49.8       48.7 

46.4 

42.0 

37.6 

33.5 

26.3      40. C 

31.9 

35.9 

46.3 

47.1 

ABS.MIN 

.        15 

44 

41 

36 

34 

26 

20 

16 

30 

24 

26 

32 

35 

A7-4286 

IOWA    HILL 

ABS.MAX 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

76 

97 

104 

AVG.MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

67.3 

'8.4 

87.6 

AVERAGE 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4(.0 

62.6 

58.4 

AVG.MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36.6 

45.8 

49.4 

ABS.MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

29 

33 

41 

b9-<.319- 

31     ISLETON 

ABS.MAX 

.     104 

104 

103 

96 

66 

'8 

62 

66 

70 

70 

75 

92 

103 

AVG.MAX 

.       73. C 

91.7       92.0 

84.9 

'6.1 

72.2 

56.2 

52.3      53.3 

65.5 

56.1 

73.6 

83.4 

AVERAGE 

60.3 

7  3.9        76.0 

70.6 

63.5 

66.8 

47.1 

42.0      66.6 

63.4 

63.6 

51.6 

69.4 

AVG.MIN 

.       47.6      S6.1      60.0 

65.1 

51.1 

41.4 

39. C 

31,6      47.9 

41.2 

41.9 

49.6 

66.5 

ABS.MIN 

.       22 

52 

64 

52 

46 

34 

25 

22 

39 

35 

34 

43 

52 

A-26 


TABLE  3   (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


S  lotion 

Temptf 

olure     ir 

DeQ'ees    Fohre 

nhe>1 

Number 

Nome 

Seoson 

July 

AuQ 

S.pt 

Oct 

No« 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Ap> 

Mo> 

June 

9i-<.3?l 

JAC<SO.M     1     N* 

AdS.MAX. 

100 

100 

•H 

93 

6V 

'8 

56 

69 

'1 

59 

68 

82 

95 

AvO.MAX. 

68.9 

91.2 

88.5 

84.1 

69.5 

52.0 

56.5 

60.9 

61.3 

65.6 

55.9 

69.2 

80.5 

AvtR'Uc 

56.5 

/6.4 

'6.0 

70.8 

59.5 

53.6 

48.5 

42.4 

63.5 

4  7.7 

46.5 

58.3 

66.4 

AVCMIN. 

48.0 

61.5 

63.4 

5'. 5 

49.5 

45.1 

40.8 

34.0 

46.7 

38.8 

40.3 

47.4 

52.3 

ABS>MIN> 

2S 

50 

48 

47 

41 

33 

28 

26 

39 

31 

31 

38 

43 

„l.-43'.^ 

JANtSVlLLC     FLtTCHCR 

AbS>MAx. 

95 

94 

95 

92 

81 

58 

53 

63 

55 

53 

68 

84 

84 

AVCHAK. 

62. S 

88.2 

84.8 

82.3 

54.4 

52.8 

42.4 

39.9 

53.8 

49.4 

50.6 

69.8 

71.6 

AVE RACE 

49.9 

69.7 

6/. 6 

64.  7 

51.5 

42.7 

34.8 

29.5 

43.8 

39.4 

40.5 

66.4 

58.3 

Av&.MlN. 

37.4 

51.2 

50.4 

4'.1 

38.9 

32.7 

2'.1 

19.3 

33.9 

29.4 

30.7 

42.9 

46.0 

AbSiMIN. 

-2 

44 

43 

38 

29 

21 

11 

-2 

25 

19 

15 

28 

31 

A0-'><.'.0-50 

KAMI     RAOIO    STATION 

AoS.MAx. 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

65 

75 

59 

72 

86 

98 

AvO.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54.3 

64.1 

58.5 

69.1 

71.5 

81.6 

AvERA&E 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

41.0 

63.4 

47.5 

49.  ' 

59.9 

65.7 

AVG.HIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27.7 

43.0 

35.5 

40.3 

48.3 

49.8 

AeStMIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

31 

28 

30 

35 

3' 

Ad-44bo 

KELStTVlLtE 

AoS.MAX. 

104 

104 

101 

97 

88 

79 

'0 

62 

72 

70 

74 

90 

99 

Av&.MAX> 

71.1 

94.5 

90.1 

85.7 

71.5 

52.5 

67.2 

66.9 

63.1 

67.4 

57.8 

72.9 

82.3 

AvERACE 

56.9 

74.2 

/I. 4 

67.7 

58.2 

50.5 

46.4 

42.4 

62.4 

45.8 

47.8 

59.9 

65.5 

AV&.MIN. 

42.7 

53.9 

52.8 

48.7 

44.9 

38.4 

35.5 

28.0 

41.7 

34.3 

37.9 

45.9 

48.7 

AbS.MIN. 

20 

49 

42 

42 

3' 

25 

21 

20 

30 

25 

30 

34 

41 

AU-UiUU 

ICILARC    Prt 

AfaS.MAX. 

99 

99 

98 

94 

85 

80 

53 

64 

70 

68 

71 

90 

94 

AV6.MAX. 

67.8 

90.6 

86.1 

82.7 

'0.3 

50.8 

52.7 

62.0 

58.9 

55.8 

54.1 

59.8 

79.4 

AvERAoE 

55.9 

74.9 

71.2 

5'. 8 

58.5 

50.4 

44.8 

40.2 

49.4 

44.8 

46.2 

58.4 

55.1 

AvG.MIN. 

44.0 

59.2 

56.2 

52.9 

45.7 

39.9 

35.9 

28.5 

39.9 

33.7 

35.3 

47.1 

60.8 

ABS.MIN. 

15 

51 

51 

45 

38 

27 

23 

15 

31 

26 

25 

37 

40 

A0-471J 

LAKE    SOLANO 

ABS.MAX. 

102 

102 

102 

95 

91 

80 

54 

62 

75 

72 

75 

91 

100 

AVG.MAX. 

72.5 

95.5 

91.5 

8/. 8 

'2.5 

57.5 

54.9 

62.2 

56.2 

61.7 

61.0 

74.6 

85.3 

AVERA&E 

60.2 

76.4 

74.7 

'0.5 

51.5 

56.3 

45.6 

40.9 

55.6 

52.0 

53.0 

63.6 

71.0 

AVO.MIN. 

47.9 

5'. 3 

5'. 9 

53.2 

50.8 

45.1 

36.3 

29.5 

48.0 

42.3 

45.1 

52.6 

66.7 

AbS.MIN. 

22 

52 

52 

50 

44 

35 

24 

22 

40 

34 

37 

40 

50 

AS-4722 

LAKE    WIlENOR 

AbS.MAX. 

102 

100 

102 

98 

85 

11 

55 

64 

58 

58 

70 

88 

100 

Av&.MAX. 

69.2 

92.6 

89.5 

35.1 

59.1 

59.5 

56.0 

52.0 

60.6 

65.1 

54.6 

72.6 

83.3 

AVERAbt 

56.5 

73.3 

'1.0 

66.4 

57.8 

51.0 

48.0 

41.2 

61.6 

46.3 

45.0 

60.0 

66.7 

AV&.MIN. 

43.8 

54.0 

52.5 

47.8 

46.5 

42.3 

40.0 

30.6 

42.6 

34.5 

37.5 

47.6 

60.1 

ABS.MIN. 

22 

46 

44 

42 

38 

35 

22 

22 

34 

25 

28 

35 

40 

A3-4730 

LAMD    VALLEV 

AbS.MAX. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

58 

58 

11 

'5 

80 

98 

98 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

60.1 

65.5 

59.3 

65.9 

54.4 

80.9 

- 

AVERAGE 

- 

- 

- 

- 

- 

49.2 

45.7 

69.4 

64.6 

54.2 

67.2 

_ 

AvG.HiN. 

- 

- 

- 

- 

- 

38.3 

34.9 

49.5 

43.3 

44.0 

63.6 

58.8 

ABS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

25 

42 

37 

38 

42 

60 

dO-5ClC 

LOCKEFORO 

AbS.MAX. 

106 

106 

104 

97 

92 

78 

57 

59 

70 

58 

74 

91 

105 

AvG.MAx. 

7l.y 

96.1 

93.5 

87.1 

70.7 

53.9 

49.0 

48.2 

62.6 

61.2 

63.2 

75.8 

89.1 

AVERAGE 

57.8 

74.9 

74.0 

68.9 

58.7 

51.6 

42.2 

37.4 

63.2 

48.8 

52.0 

61.6 

70.2 

AVG.MIN. 

43.9 

53.7 

54.5 

50.7 

45.7 

39.3 

35.3 

26.7 

43.8 

35.5 

40.7 

47.3 

61.4 

ABS.MIN. 

18 

50 

48 

45 

40 

21 

21 

18 

33 

28 

30 

36 

46 

ii6-50be 

L0.N6    VALLEY     INSP     STN 

AbS.MAX. 

93 

92 

93 

88 

81 

55 

57 

54 

54 

53 

70 

90 

93 

AVG.MAX. 

63.8 

S' 

83 

78 

64 

55 

47 

42 

55 

50 

55 

73 

76 

AVERAGE 

46.5 

66 

53 

58 

47 

40 

33 

25 

40 

36 

38 

54 

68 

AvG.MIN. 

29.2 

44 

43 

37 

30 

24 

19 

9 

26 

21 

22 

35 

39 

ABS.MIN. 

-6 

3  7 

32 

24 

18 

15 

2 

-6 

18 

11 

8 

22 

24 

Al-509'. 

LOOKOUT 

ABS.MAX. 

96 

96 

94 

92 

84 

70 

58 

56 

66 

60 

54 

83 

89 

AvG.MAx. 

61.2 

86.1 

32.5 

80.0 

62.3 

51.2 

47.1 

43.3 

51.4 

45.4 

45.3 

56.4 

72.1 

AVERAGE 

46.9 

65.8 

63.2 

69.9 

47.9 

39.7 

35.7 

28.4 

40.9 

35.1 

36.6 

52.2 

57.6 

AvG.MlN. 

32.6 

45.6 

43.8 

39.8 

33.5 

28.2 

24.3 

13.5 

30.4 

23.8 

26.8 

38.1 

42.9 

ABS.MIN. 

-1 

39 

36 

32 

21 

8 

9 

-1 

23 

15 

7 

24 

28 

AO-5096 

LOOM  IS 

ABS.MAX. 

104 

102 

104 

96 

91 

84 

78 

78 

85 

78 

80 

96 

102 

AVG.MAX. 

76.4 

95.3 

92.5 

8'. 2 

72.7 

72.9 

64.8 

62.5 

73.1 

55.8 

55.0 

78.0 

85.4 

AVERAGE 

62.4 

78.3 

75.5 

72.2 

62.0 

58.5 

50.8 

46.8 

69.8 

63.6 

64.1 

54.9 

71.5 

AVG.MIN. 

48.4 

61.3 

60.5 

57.3 

51.4 

44.3 

35.8 

31.0 

45.4 

40.6 

43.2 

61.8 

55.8 

ABS.MIN. 

18 

54 

54 

50 

40 

29 

25 

18 

38 

32 

34 

38 

60 

A8-5161-01 

LOWER    LAKE 

ABS.MAX. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77 

92 

97 

AVG.MAX. 

. 

- 

- 

- 

•  - 

- 

- 

- 

- 

51.3 

76.5 

81.7 

AVERAGE 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

60.2 

62.2 

66.5 

AvG.MIN. 

— 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

39.1 

48.8 

51.3 

ABS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30 

35 

41 

A5-5171-03 

LOYAL  ION     7    N 

ABS.MAX. 

99 

94 

99 

94 

80 

- 

- 

69 

72 

70 

77 

88 

90 

AVG.MAX. 

89.2 

85.6 

82.0 

55.2 

- 

- 

47.8 

52.1 

67.6 

68.8 

76.8 

78.3 

AVERAGE 

63.1 

60.2 

55.8 

45.5 

- 

- 

31.4 

47.6 

41.8 

44.0 

67.3 

58.1 

AvG.MlN. 

37.0 

34.6 

31.7 

28.0 

- 

- 

14.9 

33.1 

26.0 

29.1 

37.8 

37.9 

ABS.MIN. 

31 

25 

23 

15 

- 

- 

1 

22 

16 

10 

28 

30 

&2-6231 

MADELINE    MAINT    STN 

ABS.MAX. 

91 

89 

91 

86 

77 

70 

_ 

_ 

_ 

- 

65 

79 

80 

AvG.MAX. 

81.0 

78.4 

74.4 

59.9 

49.8 

- 

- 

- 

- 

43.7 

62.6 

57,0 

AVERAGE 

63.3 

60.5 

55.6 

45.8 

38.1 

- 

. 

- 

- 

34.0 

49.4 

53.2 

AvG.MlN. 

45.5 

42.6 

38.9 

31.8 

25.4 

- 

- 

- 

- 

24.3 

36.4 

39.3 

ABS.MIN. 

36 

35 

28 

24 

5 

- 

- 

- 

- 

6 

21 

25 

A4-5299-0i 

MAN  TON    6    E 

ABS.MAX. 

94 

94 

92 

88 

80 

76 

55 

50 

55 

62 

56 

86 

88 

AVG.MAX. 

63.4 

85 

80 

77 

65 

56 

53 

48 

66 

50 

50 

57 

75 

AVERAGE 

48.6 

64 

61 

58 

50 

43 

40 

33 

44 

38 

40 

54 

58 

AVG.MIN. 

33.7 

44 

42 

39 

35 

30 

27 

18 

32 

26 

29 

41 

41 

ABS.MIN. 

4 

36 

35 

32 

25 

15 

12 

4 

22 

14 

16 

26 

32 

TABLE   3    (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Stotion 

Temper 

olure  -fi 

Degrees  Fohren 

ei' 

N 

jmber 

Nome 

S 

ftoson 

July 

Ao, 

Seol 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Mor 

Apr 

Uoy 

Jiint 

Al 

-bt^^c-Dl    n;cartmuR  maint  stn 

AbS.MAX. 

95 

95 

93 

91 

82 

12 

55 

63 

63 

62 

67 

90 

94 

AVG.MAx. 

63 

/ 

8/ 

82 

'8 

63 

53 

46 

50 

54 

51 

52 

71 

7  ' 

AVERAGE 

49 

8 

68 

64 

60 

50 

42 

36 

34 

44 

40 

42 

58 

61 

AvG.MIN. 

35 

8 

48 

46 

43 

37 

32 

26 

17 

33 

28 

31 

44 

46 

ADS.MIN. 

6 

41 

40 

33 

28 

18 

12 

6 

25 

17 

14 

30 

32 

G7 

-5673 

MEYERS  RANGER  STN 

A6S.MAX. 

- 

- 

- 

79 

67 

65 

5' 

65 

59 

62 

79 

80 

AVG.MAX. 

- 

- 

- 

63.0 

55.2 

53.9 

49.5 

55.2 

49.3 

45.9 

63.6 

66.9 

AVERAGE 

- 

- 

- 

46.6 

33.1 

.35.2 

30.0 

39.  ' 

32.4 

31.4 

47.2 

62.0 

AVG.MIN. 

- 

38.6 

35.0 

30.3 

21.0 

16.5 

10.5 

24.2 

15.5 

17.0 

30.7 

35.2 

ABS.MIN. 

-9 

- 

2  1 

24 

16 

- 

-3 

-9 

13 

-5 

-7 

14 

22 

AV 

-5598-01  MlDPLtTOWN  7  NW 

ABS.MAX. 

96 

94 

95 

96 

36 

86 

'3 

72 

72 

68 

71 

82 

88 

AVG.MAX. 

69 

4 

e  '.a 

87.  1 

83.6 

'3.3 

68.6 

60.5 

59.5 

64.5 

51.7 

61.0 

67.3 

78.4 

AVERAGE 

6a 

3 

/4.a 

'3.4 

'0.2 

61.6 

57.0 

50.4 

48.2 

54.0 

43.9 

43.8 

56.8 

65.3 

AVG.MIN. 

A  / 

2 

61.8 

59.6 

56.8 

50.0 

45.3 

40.4 

36.3 

43.5 

36.1 

36.6 

46.4 

53.  1 

AbS.MIN. 

26 

54 

49 

44 

38 

28 

29 

26 

37 

27 

29 

34 

42 

A5 

-5752 

MOHAWK  R  S 

ABS.MAX. 

96 

95 

96 

94 

84 

'6 

60 

61 

71 

63 

68 

84 

86 

AvG.MAX. 

86.6 

84.7 

84.  1 

- 

59.6 

- 

51.0 

57.2 

51.8 

48.6 

67.3 

69.6 

AVERAGE 

62.4 

61.3 

58.5 

- 

42.6 

- 

33.0 

43.0 

36.9 

3'. 2 

64.8 

54.5 

AVG.MIN. 

36.3 

3'. 9 

32.9 

- 

25.6 

- 

15.0 

28.9 

22.0 

25.  ' 

42.4 

39.5 

ABS.MIN. 

5 

32 

28 

22 

20 

19 

a 

5 

20 

12 

12 

27 

26 

A7- 

-5909 

MOUNT  DANAHER 

ABS.MAX. 

96 

94 

96 

93 

86 

80 

69 

63 

71 

63 

63 

84 

90 

AvG.MAx. 

66 

2 

8(.l 

85.5 

82.4 

68.8 

60.9 

56.9 

51  .9 

58.6 

51.6 

49.6 

65.9 

75.6 

Average 

5  ( 

6 

'6.2 

'4.4 

'2.0 

59.9 

53.5 

50.6 

44.1 

52.0 

43.9 

42.8 

67.4 

66.0 

AVG.MIN. 

A9 

1 

65.2 

63.2 

61.  ' 

51.0 

46.1 

44.2 

36.3 

45.3 

36.2 

36.1 

48.9 

54.5 

ABS.MIN. 

2A 

51 

51 

49 

31 

32 

26 

24 

37 

27 

27 

34 

42 

A2 

-59b0 

MT  SHASTA  SKI  60WL 

ABS.MAX. 

n 

'4 

" 

73 

69 

65 

55 

56 

_ 

61 

_ 

_ 

• 

AVG.MAX. 

65.5 

62.6 

61.6 

51.3 

43.0 

44.8 

44.2 

- 

35.6 

- 

- 

- 

Average 

54.9 

54.8 

54.3 

44.8 

36.3 

3'. 2 

35.0 

- 

28.6 

- 

- 

- 

AVG.MIN. 

44.3 

47.0 

4  '.0 

38.4 

29.6 

29.6 

25.8 

- 

21.7 

- 

- 

- 

ABS.MIN. 

9 

36 

57 

29 

21 

10 

10 

12 

- 

9 

- 

- 

- 

AO- 

-613C 

NELSON  XtSTLRN  CAMP 

ABS.MAX. 

106 

106 

105 

98 

90 

76 

62 

66 

7  6 

78 

80 

96 

105 

AvG.MAX. 

74 

0 

9  ( 

94 

88 

'3 

64 

55 

52 

67 

66 

65 

73 

89 

Average 

60 

8 

80 

'7 

'2 

62 

53 

46 

40 

57 

62 

54 

65 

74 

AVG.MIN.- 

47 

6 

62 

60 

55 

51 

42 

36 

27 

4  7 

38 

42 

52 

59 

ABS.MIN. 

20 

bl 

54 

50 

44 

34 

23 

20 

40 

29 

34 

42 

5  1 

AO- 

-615'. 

NEWCASTLE  FOWLER 

ABS.MAX. 

104 

104 

101 

98 

89 

75 

64 

62 

73 

70 

81 

92 

104 

AVG.MAX. 

73 

6 

9(.3 

92.5 

86.2 

72.7 

64.5 

53.3 

50.5 

66.5 

64.0 

66.2 

79.7 

89.9 

AVERAGE 

60 

2 

'8.6 

75.1 

71.  1 

61.6 

53.0 

44.6 

39.3 

55.2 

61.2 

56.0 

66.2 

72.4 

AVG.MIN. 

46 

8 

60. C 

57.7 

56.0 

50.4 

41.5 

36.3 

26.1 

44.0 

36.4 

43.  ' 

50.7 

55.0 

ABS.MIN. 

12 

52 

52 

46 

38 

25 

22 

12 

32 

26 

31 

40 

41 

AO- 

6271 

NORTH  SACRAMENTO 

ABS.MAX. 

103 

103 

103 

96 

93 

62 

60 

60 

72 

72 

77 

93 

103 

AvG.MAX. 

71. 

6 

93.5 

91.2 

85.8 

'1.5 

65.7 

52.7 

50.1 

64.2 

61.6 

63.7 

73.3 

86.8 

AVERAGE 

58. 

9 

73.8 

73.2 

68.6 

61.0 

54.7 

45.0 

39.8 

55.2 

50.6 

53.6 

61.6 

69.0 

AVG.MIN. 

46 

2 

54.1 

55.3 

51.9 

50.5 

43.7 

37.2 

29.6 

46.  1 

39.7 

43.6 

50.0 

52.2 

ABS.MIN. 

20 

50 

48 

49 

44 

31 

24 

20 

36 

29 

33 

39 

46 

A6- 

6275 

NORTH  SAN  JUAN  ANE 

AbS.MAX. 

104 

100 

104 

100 

94 

92 

80 

76 

82 

76 

79 

93 

92 

AVG.MAx. 

95.0 

92.8 

90.0 

'8.3 

71.5 

65.7 

- 

68.6 

62.1 

60.  7 

76.5 

82.4 

AVERAGE 

73.2 

71.4 

68.4 

60.6 

54.9 

49.0 

- 

54.0 

46.8 

43.3 

61.3 

64.4 

AvG.MlN. 

51.4 

50.  1 

46.  7 

42.9 

36.3 

32.2 

- 

39.5 

31.4 

36.3 

46.  1 

46.4 

ABS.MIN. 

16 

45 

42 

38 

34 

26 

18 

16 

26 

23 

24 

34 

36 

Al- 

6415 

OLD  STATION 

ABS.MAX. 

87 

86 

87 

86 

76 

69 

56 

50 

66 

56 

64 

64 

61 

AVG.MAx. 

58. 

7 

30 

n 

74 

59 

51 

45 

42 

52 

46 

47 

63 

66 

AVERAGE 

44. 

2 

60 

58 

55 

45 

38 

34 

28 

40 

34 

35 

50 

54 

AVG.MIN. 

29. 

6 

40 

39 

36 

31 

25 

22 

13 

28 

21 

24 

37 

39 

ABS.MIN. 

-3 

30 

32 

26 

22 

7 

3 

-3 

17 

10 

3 

22 

26 

AO- 

-6'.81 

ORANGEVALE  BEACH 

ABS.MAX. 

104 

103 

104 

96 

93 

81 

64 

63 

74 

73 

78 

92 

102 

AVG.MAx. 

73. 

1 

94.4 

91.6 

8'. 8 

'4.1 

6  '.0 

55.0 

53.2 

66.2 

63.4 

63.' 

76.2 

86.1 

Average 

56. 

8 

'5.6 

'3.3 

'0.0 

61.2 

53.5 

44.9 

40.9 

54.4 

60.3 

52.3 

61.9 

58.0 

AvG.MlN. 

44. 

6 

56.8 

55.5 

52.3 

46.4 

40.0 

34.8 

28.6 

42.6 

37.2 

41.0 

48.6 

50.0 

ABS.MIN. 

17 

51 

50 

44 

39 

29 

21 

17 

33 

27 

29 

35 

40 

AO 

-6<.e2 

ORANGEvALE  MOIRAO 

ABS.MAX. 

99 

99 

93 

82 

76 

62 

56 

70 

68 

71 

36 

_ 

AVG.MAX. 

92.8 

89.6 

86.4 

'1.8 

64.4 

53.2 

50.0 

64.3 

62.0 

62.0 

75.8 

- 

AVERAGE 

7  3.5 

'2.6 

69.6 

59.2 

52.2 

46.1 

38.6 

54.4 

49.4 

51.3 

62.6 

- 

AVG.MIN. 

54.2 

55.7 

52.9 

46.6 

40.0 

37.0 

27.6 

44.6 

36.8 

41.7 

49.4 

- 

ABS.MIN. 

49 

51 

48 

38 

27 

22 

16 

34 

30 

30 

40 

- 

A5 

-65<.7 

OROVlLLE  DAM 

ABS.MAX. 

107 

105 

107 

_ 

106 

88 

66 

67 

7' 

72 

72 

91 

100 

AVG.MAX. 

9'.0 

95.5 

- 

11.2 

69.0 

58.6 

56.3 

66.4 

62.7 

62.0 

75.4 

87.5 

AVERAGE 

'9.0 

'8.2 

- 

65.4 

57.9 

49.8 

45.3 

5'. 5 

52.0 

51.2 

63.8 

71.2 

AVG.MIN. 

61.1 

60.8 

- 

53.5 

46.8 

40.9 

34.3 

46.6 

41.2 

40.5 

51.1 

54.6 

AbS.MIN. 

28 

53 

53 

- 

45 

3  7 

29 

28 

42 

31 

32 

41 

42 

»8 

-69'.9 

PITTSbURG  DOW  CHtM 

ABS.MAX. 

103 

99 

103 

99 

93 

80 

67 

66 

73 

74 

76 

91 

97 

AVG.MAX. 

/I. 

4 

88.9 

88.6 

84.6 

72.8 

67.6 

53.8 

52.4 

66.0 

63.6 

64.3 

73.0 

81.6 

AVERAGE 

61. 

4 

73.8 

75.6 

71.  7 

64.0 

58.2 

47. 5 

43.1 

58.0 

54.4 

56.4 

53.8 

70.2 

AVG.MIN. 

51. 

4 

58.6 

62.6 

58.8 

55.3 

48.9 

41.2 

33.8 

49.9 

46.2 

48.4 

54.7 

58.9 

ABS.MIN. 

25 

54 

57 

55 

48 

38 

28 

25 

34 

39 

41 

47 

54 

Al 

-6952-02  PlTIVlLLt  3SE 

ABS.MAX. 

100 

100 

99 

97 

88 

81 

60 

61 

65 

66 

'0 

92 

91 

AVG.MAX. 

66. 

8 

91.8 

87.9 

86.7 

69.2 

5  '.0 

60.9 

49.4 

65.8 

63.4 

52.  ' 

70.2 

76.5 

AVERAGE 

50. 

9 

69.6 

6  7.4 

64.6 

53.4 

43.2 

37.7 

32.4 

43.8 

40.0 

41.8 

66.6 

60.7 

AVG.MIN. 

35. 

1 

4'. 3 

46.9 

42.5 

3  7.6 

29.5 

24.5 

15.3 

31.8 

26.5 

31.0 

43.1 

44.9 

ABS.MIN. 

6 

41 

39 

31 

26 

20 

11 

6 

25 

17 

12 

29 

30 

A-2! 


TABLE    ^    (Contlnuedl 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


SloiiO" 

Temper 

olure    in 

Degrees    Fohre 

nheil 

Number 

Name 

S 

eoson 

July 

Aug 

Sepi 

Ocl 

Nov 

Dec 

Jon 

fel. 

Mo' 

Apr 

Mo, 

June 

A, -6963 

PLAlNflLLJ     I     NNW 

AdS.MAx. 

lOA 

104 

104 

99 

93 

'8 

60 

59 

'0 

72 

'5 

91 

103 

AvG.MAX. 

(0.8 

94.8 

92.6 

6'. 5 

'o.e 

64,1 

50.1 

46,5 

51.9 

60.3 

60,3 

73.4 

85,0 

AVERAIjE 

e>/.o 

12.1 

'1.6 

6'. 4 

59.4 

51.2 

43.7 

38,3 

63.3 

46.5 

50,2 

69.9 

58,0 

AvG.MIN. 

A3. 3 

50.6 

50.6 

4'. 3 

48.0 

39.3 

35.  ' 

28,1 

44.7 

36.7 

40,0 

45.4 

60,9 

AoS.MlN. 

18 

45 

41 

42 

39 

21 

23 

18 

36 

26 

30 

36 

45 

AV-6977 

PLEASANTS    VALLtY 

Acs. MAX. 

110 

109 

110 

103 

98 

83 

6o 

55 

'4 

75 

79 

94 

102 

AVG.MAX. 

/5.5 

101.8 

99.4 

95.5 

'6.7 

70.4 

58.2 

52,2 

54.9 

52.7 

50,3 

75.2 

8  7,7 

AVERAoc 

61.3 

IB.l 

(8.2 

'2.8 

64.8 

56.7 

4  7.6 

41,6 

56.9 

51.5 

51,4 

53.6 

72,4 

AVG.MIN. 

A  1.0 

55.6 

55.9 

50.2 

53.0 

43.0 

35.9 

31. C 

46.9 

40.6 

42,5 

51.4 

57.0 

ABS.MIN. 

18 

49 

51 

43 

41 

31 

18 

19 

35 

31 

32 

36 

4  7 

"5-6998 

PLUMAS    EUREKA    PARK 

AbS-MAX. 

89 

8  ' 

89 

86 

It 

64 

66 

55 

55 

69 

61 

83 

82 

AVG.MAX, 

58.6 

(9.6 

'7.0 

'4.5 

59.5 

49.9 

45.6 

43,7 

51.9 

44.2 

43.4 

54.6 

68.1 

Average 

A5.9 

61.0 

60.1 

5'. 4 

47.2 

40.6 

35.3 

31,5 

42,0 

34.4 

34,6 

51.5 

54.1 

AVG.MIN. 

33.2 

42.5 

43.2 

40.3 

34.9 

31.3 

26.0 

19,3 

32,0 

24.5 

25,9 

38.5 

40.1 

ABS.MIN. 

2 

36 

35 

29 

27 

19 

12 

2 

24 

14 

11 

27 

28 

31-7000-03 

PLYMOUTH    0    WNM 

AUS.MAX. 

100 

98 

100 

94 

90 

76 

52 

50 

59 

68 

74 

86 

98 

AVG.MAX. 

'1.1 

92.5 

91.3 

8  '.4 

'1.2 

54.2 

54.6 

49.6 

62,9 

50.7 

52,3 

7  2.8 

84.3 

AvERAJt 

is. 3 

'5.0 

'4.0 

69.9 

60.2 

53.2 

44.3 

37.8 

53,0 

48.8 

52.1 

51.4 

59.6 

AVG.MIN. 

A5.A 

5'. 5 

55.  1 

52.4 

49.3 

42.3 

34.1 

26.0 

43,0 

35.8 

41.9 

50.1 

64,8 

AdS.mIN. 

18 

50 

48 

41 

40 

25 

20 

18 

32 

30 

31 

42 

46 

A9-7o;e 

POPE    VALLEY     2     E 

ASS. MAX. 

105 

102 

105 

99 

94 

84 

'0 

65 

76 

75 

74 

89 

97 

AVG.MAX. 

/3.2 

93.6 

92.6 

85.9 

lb. 2 

65.5 

50.9 

58.1 

57,1 

62.5 

51.2 

72.9 

82.7 

AVERAGE 

58.6 

74.0 

'3.4 

66.8 

62.0 

52.0 

49.0 

43.6 

55,8 

49.5 

60.8 

50.3 

66.5 

AVG.MIN. 

AA.l 

54.3 

54.2 

4'. 8 

48.  ' 

38.6 

37.1 

29.2 

44,4 

36,4 

40.4 

47.7 

50.5 

AbS.MIN. 

20 

51 

46 

43 

38 

30 

20 

20 

34 

28 

30 

35 

45 

t)i-7l36 

PRtSTON     SCHOOL 

AdS.MAX. 

IDA 

104 

104 

98 

82 

76 

64 

50 

72 

72 

80 

94 

103 

AVG.MAX. 

n.i 

96.5 

93.  ' 

90.8 

'1.1 

64.6 

52.5 

49.2 

56,5 

62,5 

65.7 

75.8 

86.4 

AVERAGE 

60.9 

/8.4 

75.6 

74.4 

61.0 

54.0 

45.0 

40.4 

55,0 

51,8 

65.2 

64.7 

72.8 

AVG.MIN. 

48.  ( 

60.2 

59.5 

58.1 

50.6 

43.5 

39.4 

31.5 

46.5 

41,1 

44.  ' 

52.6 

57.1 

ASS.MIN. 

20 

54 

52 

50 

42 

32 

26 

20 

37 

32 

34 

42 

50 

B2-7221-21 

RAILROAD  Flat 

A6S.MAX. 

101 

100 

101 

97 

92 

85 

12 

56 

76 

72 

79 

90 

94 

AVG.MAX. 

/2.3 

94.3 

92.0 

89.  1 

74.0 

54.4 

bO.2 

67.1 

65.2 

58,7 

67.5 

73.5 

81.3 

Average 

57.8 

74.8 

72.9 

69.6 

59.6 

51.8 

48.5 

43.9 

52.8 

45,6 

47,5 

50.2 

65.2 

AVG.MIN. 

43.3 

55.4 

53.8 

50.0 

45.2 

39.1 

37.0 

30.7 

40.6 

34.6 

37,' 

45.6 

49.2 

AdS.MlN. 

19 

45 

42 

40 

35 

28 

23 

19 

34 

25 

26 

32 

38 

A0-72'.7-01 

RAnCHO    CORDOVA    F    S 

ABS.MAX. 

102 

101 

102 

96 

92 

79 

61 

61 

72 

12 

76 

90 

100 

AVG.MAX. 

93.1 

90.4 

85.  7 

13.1 

67.5 

- 

51.5 

- 

63.0 

53,3 

74.7 

85.3 

AVERAGE 

74.9 

74.0 

70.  1 

51.9 

54.2 

- 

39.8 

- 

50.4 

53,4 

52.4 

69,4 

AVG.MIN. 

56.  ( 

5  7.5 

53.5 

50.0 

40.8 

- 

26. C 

- 

37.9 

43,4 

50.0 

53,5 

AoS.MIN. 

20 

52 

52 

50 

44 

32 

22 

20 

38 

30 

34 

40 

4  7 

&2-7260 

ravendale   issE 

ABS.MAX. 

92 

92 

91 

89 

79 

56 

65 

56 

60 

58 

55 

81 

83 

AVG.MAX. 

60.2 

84.3 

82.3 

78.5 

51.1 

4'.0 

46.5 

41.9 

49.9 

47.1 

48,0 

66.9 

69,5 

AVERAGE 

43.9 

62.4 

60.8 

55.2 

44.0 

35.0 

32,9 

24.8 

38.5 

34.0 

33,7 

60.6 

53,0 

AVG.MIN. 

2?. 6 

40.6 

39.2 

33.8 

25.9 

25.0 

19,3 

7.6 

27.1 

20.9 

19,4 

35.3 

35,5 

ABS.MIN. 

-U 

34 

30 

9 

4 

11 

-5 

-11 

17 

10 

-2 

23 

20 

39-7445 

RIO    VISTA 

AbS.MAX. 

105 

104 

105 

98 

93 

78 

55 

53 

75 

74 

76 

90 

100 

AVG.MAX. 

72.1 

92.2 

92.1 

65.9 

'3.3 

66.9 

53,5 

52.4 

65.7 

63.6 

53.6 

72.3 

82,4 

AvEHAVjt 

61.0 

'5.4 

77.0 

71.7 

63.5 

57.0 

47,4 

43.2 

58.2 

63.4 

64.9 

51.6 

66,8 

AvG.MlN. 

49.9 

5a. ' 

62.0 

57.5 

53.' 

4  '.1 

41,1 

34.0 

49.7 

43.1 

45.2 

50.9 

65,1 

AoS.MIN. 

24 

55 

55 

50 

47 

36 

28 

24 

41 

35 

39 

41 

47 

Ae-7591-05 

RUMSEY     1    NW 

ABS.MAX. 

loa 

104 

108 

107 

95 

35 

76 

59 

79 

80 

80 

95 

105 

AvG.MAx. 

98.6 

9'. 7 

94.  7 

- 

70.6 

51,8 

59.4 

69.5 

55.3 

54.2 

77.5 

90,0 

AVERAGE 

82.1 

80.6 

76.8 

- 

58.5 

50,5 

46.0 

58.5 

53.0 

63.0 

54.5 

74,9 

AVG.MIN. 

65.7 

63.6 

58.6 

- 

46.4 

39,3 

32.7 

47.8 

40.5 

41.9 

61.4 

69,8 

AbS.MIN. 

23 

58 

54 

50 

45 

3  7 

28 

23 

41 

34 

34 

39 

50 

A  5-76Ca-05 

Russell  ranch 

AbS.MAx. 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

50 

58 

80 

90 

AvG.MAx. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49.4 

49.6 

56.5 

73,4 

AVERAGE 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

43.6 

44.6 

58.5 

64,6 

AVG  .  M  I  N  . 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3  7.9 

39.  ' 

51.6 

55,5 

AbS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

26 

30 

38 

44 

AO-7633-53 

SACRAMENTO    HUFFMAN 

AbS.MAX. 

100 

100 

98 

93 

89 

76 

53 

52 

73 

74 

76 

91 

100 

AvG.MAx. 

72.2 

91.5 

87.9 

84.5 

71.9 

64.7 

54,7 

52.6 

55.0 

64.5 

55.9 

76.9 

85,4 

AVERAGE 

62.1 

76.4 

74.2 

71.4 

53.4 

56.6 

49,1 

44.5 

58.6 

55.0 

57,4 

65.0 

72,4 

AVG.MIN. 

51.9 

61.4 

60.6 

56.3 

54,8 

48.6 

43,5 

36.2 

51.2 

45,4 

48,9 

65.0 

59,4 

ABS.MIN. 

28 

5' 

5' 

54 

50 

38 

31 

28 

44 

37 

40 

45 

54 

Au-7635 

SACRAMENTO    REFUuE 

AbS.MAX. 

103 

103 

101 

95 

67 

79 

59 

72 

70 

70 

76 

92 

99 

AvG.MAx. 

72.1 

96 

92 

85 

72 

55 

54 

61 

63 

51 

53 

76 

85 

AVERAGE 

60.6 

80 

75 

70 

52 

54 

46 

40 

56 

50 

54 

56 

72 

AVG.MIN. 

49.2 

64 

61 

55 

51 

44 

39 

26 

46 

39 

45 

55 

60 

ABS.MIN. 

22 

58 

55 

43 

38 

36 

25 

22 

40 

28 

32 

43 

51 

B2-77C5 

SAN    ANDREAS    R    S 

ABS.MAX. 

103 

103 

102 

98 

92 

78 

'2 

52 

75 

70 

70 

85 

98 

AvG.MAx. 

95.2 

93.3 

89.3 

74.6 

- 

- 

54.4 

54.9 

51,0 

59,8 

72.2 

63.8 

AVERAGE 

'4.9 

73.5 

69.7 

59.8 

- 

- 

40.4 

63.3 

47,4 

46,3 

60.1 

55.6 

AvG.MlN. 

54.6 

53.8 

50.1 

45.0 

- 

- 

25.5 

41.7 

33,9 

36,8 

48.0 

49.3 

ABS.MIN. 

17 

49 

42 

42 

37 

26 

20 

17 

31 

27 

28 

34 

38 

A5-8012-'.0 

SATTLEY    1    NW 

AbS.MAX. 

92 

91 

92 

90 

81 

65 

62 

53 

56 

50 

67 

80 

84 

AvG.MAx. 

84.6 

83.2 

80.1 

53,7 

54.1 

- 

46.7 

56.3 

49,6 

51,0 

57.9 

72.0 

AVERAGE 

64.0 

63.2 

59.8 

50.0 

41.9 

- 

31.8 

44.5 

37,8 

39.9 

64.0 

66.9 

AVG.MIN. 

43.5 

43.  1 

39.4 

36,2 

29.7 

- 

17.8 

32.7 

25,0 

28.8 

40.1 

41.8 

ABS.MIN. 

39 

35 

27 

24 

20 

10 

■ 

24 

15 

14 

29 

29 

A-29 


TABLE  3  (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Sloftoo 

Temper 

otufe    in 

Degree?    Fohrenheit 

Number 

Nome 

Seosoo 

July 

Auo 

Sepi 

Ocl 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Mar 

Apr 



Moy 

June 

..'.-6C7'. 

StCRET     VALLEY     . 

Ads. MA 

X. 

'8 

'0 

56 

56 

'0 

70 

'9 

66 

6  7 

AvO.MA 

X. 

- 

- 

- 

65. A 

56. A 

A7.3 

A3. 9 

59.0 

55.5 

58.8 

7A.A 

76. A 

AvERAG 

t 

- 

- 

- 

50.2 

A2.8 

36. ( 

26. A 

A5.2 

A2.2 

A5.8 

57.3 

69.  ' 

AVO.MI 

N. 

- 

- 

- 

3A.1 

29.3 

2A.I 

12.9 

31.5 

28.0 

32.  ' 

A0.2 

A3.0 

AbS.MI 

N.       -6 

- 

- 

- 

20 

lA 

5 

-6 

20 

18 

12 

29 

2A 

D2-8152 

SHEEP    RANCH 

AbS.MA 

X.     101 

98 

101 

93 

89 

8' 

'A 

66 

75 

71 

76 

85 

93 

AVo.MA 

X.         U.l 

90.9 

90.0 

68.0 

76.0 

69.5 

52.6 

5A.6 

66.3 

59.0 

67.5 

59.2 

79.6 

AVERAG 

i       bi.a 

(0.7 

73.6 

69.0 

60. A 

53. A 

A9.2 

AI.6 

6A.A 

A7.A 

A7.0 

66.0 

51.A 

AvG.MI 

K.       A1.9 

50.5 

5/.0 

50.0 

AA.7 

3'. 3 

36.9 

28.6 

A0.5 

35.8 

36.  A 

A3. 2 

A3. 3 

AdS.MI 

\,       20 

AO 

52 

Al 

37 

29 

23 

20 

3A 

31 

29 

31 

36 

Bl-8295 

SLY     PARK 

ABS.MA 

X.        9S 

92 

95 

92 

8  7 

(6 

67 

62 

_ 

55 

58 

6A 

67 

AVO.MA 

X. 

86.5 

85.1 

82.6 

68.5 

50.6 

56. A 

52.1 

- 

51.8 

A7.8 

56.9 

72.9 

AVcRAU 

69.0 

67.7 

6A.A 

53.2 

A5.  ' 

A2.2 

37.6 

- 

38.9 

37.8 

52. A 

57.2 

Av&.Ml 

M. 

51.5 

50.2 

A6.3 

3  '.9 

32.8 

28.9 

23.1 

- 

25.9 

27.8 

39.0 

A1.6 

AbS.MI 

VI.         lA 

A3 

A3 

AO 

28 

23 

15 

lA 

- 

20 

13 

26 

32 

bu-86ia-03    STOCKTON    5    Sw 

AbS.MA 

X.      100 

100 

100 

- 

8A 

77 

65 

_ 

71 

73 

78 

92 

loo 

AV&.MA 

X. 

93.3 

91.3 

- 

'2.1 

5'. A 

51.6 

- 

- 

6A.A 

65.5 

- 

- 

AVERAO 

/3.0 

72. A 

- 

59.8 

5A.0 

AA.6 

_ 

- 

51.0 

5A.8 

- 

- 

AVG.MI 

^. 

62.6 

53. A 

- 

A7.6 

A0.6 

37. A 

26.9 

- 

37.7 

A3.0 

- 

- 

ABS.MI 

M.         I  / 

A9 

A8 

- 

Al 

30 

25 

17 

3A 

28 

32 

AO 

A8 

04-870^ 

SUSANVlLLE    COURTHSE 

ABS.MA 

X.       97 

- 

97 

92 

80 

72 

53 

56 

65 

61 

58 

87 

68 

AVG.MA 

X. 

- 

8A.3 

82.3 

66.3 

5A.9 

A3. A 

A2.8 

6A.A 

A9.6 

60. A 

71.0 

7A.5 

AVERAG 

- 

66.6 

6A.A 

51.5 

A3. 8 

3A.8 

31.2 

AA.O 

39.6 

A1.2 

57.5 

60.6 

AVG.MI 

M. 

- 

A8.9 

A6.5 

37.9 

32.6 

25.1 

19.5 

33.5 

29.6 

31.9 

AA.O 

A6.6 

ABS.MI 

>J.          0 

- 

Al 

38 

28 

18 

8 

0 

26 

16 

19 

30 

33 

AO-8710 

SUTTER    CITY 

ABS.MA 

X.    101 

10! 

99 

96 

89 

81 

6A 

6A 

79 

73 

77 

92 

102 

AvG.MA 

X.       U.b 

93.1 

90.1 

86.1 

73.2 

65. A 

5A.7 

5A.9 

65.7 

52.1 

61.9 

76.8 

87. A 

AVERAG 

:          59.9 

(5.6 

/A.  A 

'0.0 

62. A 

5A.5 

A7.0 

A1.6 

56.0 

50. A 

52.0 

53.1 

72.1 

AVG.MI 

■J.        A'. 2 

58.0 

58.6 

5A.0 

51.6 

A2.5 

39.2 

26. A 

A6.A 

38.6 

A2.2 

60. A 

65.5 

AbS.MI 

■i.       23 

52 

56 

50 

A5 

31 

23 

27 

AO 

28 

32 

37 

50 

C7-8760 

TAHOE    ViSTA 

ABS.MA 

x. 

- 

88 

83 

76 

65 

53 

A9 

60 

52 

51 

78 

76 

AvG.MA 

K. 

- 

'9.3 

75.5 

60.8 

50.3 

AS. 5 

A2.7 

61. A 

AA.8 

AA.3 

61.6 

57.5 

AVERAo 

- 

60. A 

5  7.6 

A7.0 

38.5 

36.8 

30. A 

AO.O 

36.8 

33.2 

A7.A 

52.0 

AVG.MI 

^. 

- 

Al.A 

39.8 

33.2 

27.0 

26.2 

18.1 

26.6 

26.6 

22.0 

33. A 

35.5 

ABS.Mi 

■J.        -A 

- 

36 

33 

2A 

11 

7 

-A 

21 

A 

6 

22 

28 

A5-e793 

TAYLORSVILLE 

ABS.MA 

<.     lOl 

loo 

98 

9A 

82 

70 

50 

67 

71 

72 

80 

100 

101 

AVG.MA 

K.       69.3 

91.0 

8A.2 

83.1 

58.2 

59.0 

AS. 7 

A9.3 

61. A 

69.5 

61.6 

62. A 

63.5 

AVERAG 

:       ii.z 

68.0 

63.6 

61.5 

62.2 

A5.A 

38.1 

33. A 

AS. A 

AA.O 

A7.2 

62.0 

53.2 

AVG.MI 

t.        35.1 

A5.0 

A2.8 

39.9 

36.3 

31.7 

2'. 5 

17,6 

36.3 

28. A 

32.7 

A1.7 

A2.e 

ABS.MI 

M.          8 

38 

38 

31 

26 

22 

13 

8 

26 

20 

19 

32 

31 

89-8670 

TERMINOUS    RCH 

ABS.MA 

<.     102 

101 

100 

93 

92 

75 

61 

60 

71 

70 

76 

92 

102 

AVG.MA 

<.       70.5 

90.9 

90.5 

6A.  7 

'O.A 

6A.2 

A9.7 

A7.A 

63.1 

62.7 

52.  ' 

7A.7 

6A.5 

AvERAG 

57.8 

'2.0 

72.0 

67.1 

59. A 

62. A 

A3. 5 

38.2 

6A.A 

50.8 

52. A 

62. A 

58.9 

AvG.MI 

n       A5.  1 

53.0 

53. A 

A9.5 

A8.A 

A0.5 

37.3 

28.9 

A5.e 

36.8 

A2.1 

60.0 

53.2 

ABS.MI 

<.        18 

A6 

A7 

AA 

39 

28 

22 

18 

36 

29 

33 

39 

A5 

AO-8933-01    TUSOALE    BYPASS 

ABS.MA 

<.    102 

99 

101 

98 

92 

75 

58 

58 

70 

72 

76 

95 

102 

AVG.MA 

<.    709 

92.A 

90.3 

85.8 

'1.2 

5A.1 

50.6 

A8.5 

52.  1 

51.9 

52.0 

75.5 

86.6 

AVERAG 

59.5 

7A.5 

'3.0 

69.2 

61.9 

5A.0 

A5.6 

AO.O 

65.1 

51.2 

63.5 

6A.0 

71. A 

AvG.MI 

4.       A8.1 

57.0 

55.6 

52.6 

62.6 

AA.O 

A0.8 

31.6 

AB.l 

AO.A 

A5.3 

52.6 

66.2 

ABS.MIr 

■i.       21 

51 

52 

A7 

Al 

3A 

28 

22 

38 

30 

3A 

A2 

50 

G9-8970 

TOPAZ    LAKE 

ABS.MA 

U 

_ 

- 

- 

79 

66 

68 

65 

63 

65 

7A 

88 

90 

AVG.MA 

(. 

- 

- 

- 

65.5 

56.2 

A5.5 

A1.5 

6A.7 

62.5 

57.6 

76.5 

81.0 

AVERAG 

- 

- 

- 

61.9 

A2.6 

33. A 

28.8 

A2.2 

39.3 

AA.O 

59.5 

6A.2 

AVG.MIr 

4. 

- 

- 

- 

38.3 

29.0 

21.2 

16.1 

29. e 

26.0 

30.5 

A3. 5 

A7.3 

ABS.MIr 

4. 

- 

- 

- 

28 

16 

- 

-A 

22 

lA 

15 

31 

36 

AO-896'. 

TWN    ANO    CNTRY-GANSER 

ABS.MA 

<.    101 

101 

101 

96 

92 

SO 

62 

61 

75 

76 

76 

92 

101 

AvG.MA 

<.       72.5 

92. A 

90.6 

86.6 

72.9 

65.0 

5A.8 

63.1 

65.7 

6A.1 

5A.2 

75.  1 

6A.9 

AVERAG 

60.0 

7A.2 

7  3.  ' 

70.2 

62.0 

5A.A 

A7.1 

A2.2 

57.0 

62. A 

5A.2 

52.9 

69.5 

AVG.MI 

i.      A7.5 

56.1 

66.9 

53.7 

51.2 

A3. 9 

39. A 

31  .3 

A7.3 

A0.6 

AA.3 

50.7 

5A.3 

ABS.MI 

4.        21 

52 

63 

A8 

AA 

3A 

2A 

21 

38 

31 

3A 

Al 

AS 

A0-898't-3i.    TOWN    AND    COUNTRY 

ABS.MA 

<.     102 

100 

102 

96 

90 

'8 

62 

50 

7A 

72 

79 

93 

101 

AVG.MA 

(..         12, i 

93.3 

91. A 

85.8 

72.5 

65.2 

53.7 

61  .8 

53.8 

53. A 

6A.6 

76.1 

85. A 

AVERAG 

59.8 

/A. 6 

'A. 2 

70.0 

61.7 

55.2 

A6.A 

A1.5 

5A.5 

51.5 

5A.2 

63.2 

59.9 

AvG.MI 

g.       A7.2 

56.0 

57.  1 

5A.1 

50.9 

AA.l 

39.2 

31.2 

A5.A 

39.5 

A3. 9 

50.3 

64. A 

ABS.Mlr 

i.       22 

52 

53 

51 

A2 

33 

26 

22 

38 

31 

33 

Al 

A7 

89-8995 

TRACY    FIRE    STATION 

ABS.MA 

(. 

_ 

- 

9A 

92 

78 

68 

63 

7A 

75 

78 

95 

102 

AVG.MA 

<. 

- 

- 

85. A 

7A.6 

69.0 

53.5 

52.9 

57.7 

55.2 

66.2 

76.3 

65.7 

AVERAG 

- 

- 

'0.5 

5A.A 

57. A 

A6.6 

A3.0 

58.6 

6A.A 

56.9 

&A.8 

71.3 

AVG.MI 

g. 

- 

- 

65.6 

6A.2 

A5.7 

39.8 

33.2 

A9.6 

A3. 6 

A6.6 

53. A 

56.9 

ABS.MI 

g. 

- 

- 

50 

A2 

33 

2A 

22 

Al 

37 

37 

AA 

A6 

89-8995-01    TRACY    SP 

ABS.MA 

(.     106 

103 

106 

99 

90 

80 

65 

52 

73 

75 

80 

96 

102 

AVG.MA 

<.       73.1 

93.5 

92.9 

86.  ' 

75.3 

68.6 

52.6 

53.7 

55.8 

5A.7 

5A.8 

7A.0 

6A.6 

AvERAG 

59.6 

'5.2 

75.1 

69.  ' 

61.9 

5A.8 

A3. 5 

A0.5 

55.7 

52.6 

53. A 

62.5 

70.0 

AVG.MI 

4.       A6.0 

56.9 

57.3 

52.  7 

A8.6 

A0.8 

3A.A 

27.3 

A5.6 

AO.S 

A2.0 

61.0 

55.3 

ABS.MI 

g.       16 

51 

63 

A3 

AO 

29 

20 

16 

35 

33 

32 

36 

AS 

A0-93i.,: 

VINA    MONASTERY 

ABS.MA 

(.     108 

107 

108 

102 

92 

S3 

70 

72 

73 

73 

78 

100 

102 

AVG.MA 

(.        7A.7 

97 

9A 

89 

7  A 

68 

59 

56 

66 

6A 

6A 

78 

67 

AVERAG 

61. A 

SO 

77 

73 

62 

55 

46 

A2 

56 

51 

5A 

66 

72 

AVG.MI 

4.       AS. 2 

6A 

60 

57 

51 

A3 

36 

28 

AS 

38 

A3 

5A 

68 

ABS.MI 

g.      21 

60 

56 

52 

AA 

35 

26 

21 

38 

26 

30 

AA 

50 

A-30 


TABLE  3    (Continued) 

TEMPERATURE    DATA     FOR     1962-63 

NORTHEASTERN      CALIFORNIA 


Slot. on 

Tempo, 

Olure    >n 

Degrees 

For*re 

nhe.t 

Number 

Nome 

Seoion 

July 

Aug 

Stol 

Oct 

Nov 

Dec 

Jon 

Feb 

Hor 

tp, 

Mo, 

Jur^e 

A5-S351 

VINTON 

AdS.MAX. 

94 

92 

94 

91 

SI 

VI 

63 

59 

65 

50 

66 

62 

61 

AvO.HAx. 

62.9 

64.0 

82.4 

31.1 

66.3 

54.9 

49.2 

45.8 

55.4 

48.  7 

49.1 

66.6 

71.6 

AvERAuE 

46.5 

60.6 

60.8 

58.2 

49.1 

40.0 

36.  1 

30.1 

42.5 

36.5 

37.4 

61.6 

65.0 

AvG.MlN. 

30.0 

3'. 5 

38.3 

35.2 

31.9 

25.0 

23.0 

14.4 

29.5 

24.3 

25.7 

37.1 

38.3 

AbS.MlN. 

31 

29 

21 

20 

15 

7 

- 

21 

13 

6 

24 

26 

A6-9<.6'.-i9     HASHINOTON    HIO&E 

AUS.MAX. 

- 

- 

- 

. 

62 

60 

76 

76 

69 

74 

90 

96 

Avi.MAX. 

- 

- 

- 

73.5 

62.9 

55.2 

61.1 

61.2 

55.2 

52.9 

70.9 

79.3 

AVERAGE 

- 

- 

- 

50.2 

5.3.6 

53.3 

47.6 

52.2 

44.7 

44.3 

59.8 

55.8 

AVG.MIN. 

- 

- 

- 

47.0 

4  4.0 

40.4 

34.5 

43.1 

34.2 

35.7 

48.7 

52.4 

AsS.MIN. 

- 

- 

- 

- 

31 

23 

16 

36 

25 

24 

33 

41 

46-9*55 

XASrllN&TON 

AbS.HAX. 

94 

94 

94 

90 

82 

62 

61 

53 

66 

56 

72 

89 

90 

AV6.MAX. 

65.3 

89.1 

85.8 

82.1 

64.0 

53.4 

45.6 

44.3 

58.6 

55.4 

55.5 

71.7 

77.2 

AvERAot 

53.6 

/O.l 

68.2 

64.9 

53.5 

46.6 

40.6 

36.2 

50.2 

45.3 

47.6 

69.3 

52.8 

AvG.MIN. 

42.3 

51.1 

50.5 

477 

43.0 

39.7 

35.5 

28.1 

42.0 

35.2 

39.0 

46.9 

48.4 

AoS.MlN. 

16 

46 

41 

39 

35 

30 

22 

15 

32 

28 

30 

38 

40 

06-95i6 

k£NOEL    10    S£ 

AbS-HAX. 

102 

102 

102 

100 

83 

70 

58 

56 

70 

70 

78 

92 

99 

AV6.MAX. 

67.5 

95 

90 

86 

65 

55 

46 

42 

58 

56 

56 

76 

61 

AvERAOE 

51 

II, 

63 

66 

50 

42 

34 

26 

47 

42 

44 

68 

63 

AV&.MIN. 

35.2 

54 

46 

43 

35 

28 

22 

13 

36 

28 

30 

42 

46 

ABS.HlN* 

-1 

42 

38 

30 

25 

18 

4 

-1 

25 

19 

19 

31 

31 

AC-9530 

-EST    ACRES 

ABS.MAX. 

102 

102 

101 

96 

95 

79 

62 

51 

74 

74 

76 

92 

102 

AV&.MAx. 

?2.4 

92.8 

90.7 

86.9 

73.5 

57.0 

53.5 

51.6 

60.2 

64.6 

55.4 

75.4 

66.3 

AVERAGE 

59.7 

'3.9 

73.6 

70.1 

52.5 

55.5 

46.5 

41.6 

51.6 

52.6 

55.0 

63.4 

70.1 

AVG.MIN. 

47.0 

55.0 

56.4 

53.3 

51.4 

44.0 

39.7 

31.4 

43.0 

40.4 

44.6 

50.4 

63.9 

AQS.MlN. 

2Z 

52 

52 

49 

44 

34 

24 

22 

38 

32 

35 

41 

47 

A5-959S 

■ESTWOOD 

AbS.MAX. 

92 

90 

89 

66 

60 

65 

58 

50 

68 

68 

66 

88 

92 

AvG.MAX. 

63.3 

84.4 

79.0 

75.3 

61.3 

53.6 

48.3 

45.7 

55.9 

62.0 

54.3 

72.5 

75.2 

AVERAGE 

46.1 

63.6 

60.3 

57.2 

48.3 

42.3 

36.6 

31.2 

44.9 

38.0 

41.0 

65.6 

56.5 

AvG.MIN. 

33.0 

42.6 

41.6 

39.0 

35.3 

31.0 

24.6 

15.6 

32.9 

24.1 

27.6 

39.0 

41.8 

AoS.MIN. 

2 

36 

36 

31 

24 

16 

8 

2 

22 

12 

10 

26 

32 

u<.-969u-3 

1    «ILL0«    CR    MuRRER    RCh 

ABS.HAX. 

10  3 

95 

102 

94 

73 

57 

54 

56 

64 

60 

66 

86 

103 

AvG.HAx. 

62.8 

68 

35 

81 

62 

52 

44 

44 

64 

48 

50 

71 

75 

AVERAGE 

46.8 

66 

64 

60 

46 

39 

33 

27 

40 

36 

38 

54 

67 

AvG.MIN. 

30.6 

45 

42 

38 

33 

26 

22 

10 

27 

24 

25 

38 

39 

ABS.HIN. 

-8 

35 

32 

24 

20 

12 

2 

-8 

16 

10 

6 

20 

22 

Bi-97C9 

nILSETvILLE 

AbS.MAX. 

100 

98 

loo 

95 

92 

62 

72 

65 

76 

69 

71 

86 

93 

AVG.MAX. 

69.9 

92.0 

89.  7 

86.5 

71.3 

63.7 

56.6 

54.7 

62.2 

57.2 

66.8 

69.8 

77.2 

AVERAGE 

58.0 

/6.0 

73.4 

70.8 

59.6 

53.7 

49.1 

44.  7 

53.0 

46.5 

47.0 

58.9 

63.8 

AvG.MIN. 

46.2 

59.9 

57.2 

55.0 

47.6 

43.7 

39.5 

34.7 

43.7 

36.8 

38.3 

46.0 

50.4 

AbS.MlN. 

20 

56 

49 

46 

39 

30 

25 

20 

36 

28 

27 

33 

39 

40-9745 

WINTERS    WOLFSKlLL    RCH 

AbS.MAx. 

105 

104 

104 

99 

94 

79 

53 

52 

76 

73 

79 

96 

106 

AVG.MAX. 

;3.9 

9».7 

93.9 

89.5 

73.1 

68.3 

55.7 

51.8 

65.1 

52.4 

63.3 

76.7 

68.5 

Average 

60.8 

II.  I 

75.3 

71.0 

62.2 

57.0 

4  7.4 

40.5 

56.6 

51.9 

63.6 

63.9 

72.9 

AvG.MlN. 

47.7 

56.5 

56.7 

52.4 

51.3 

45.8 

39.2 

29.2 

47.4 

41.4 

44.2 

51.1 

67.2 

AoS.MlN. 

21 

51 

50 

48 

41 

33 

22 

21 

38 

33 

36 

37 

46 

AO-9781-0 

2    WOODLAND    1    SSW 

AoS.MAX. 

104 

104 

104 

99 

90 

79 

54 

54 

75 

78 

86 

100 

104 

AVG.MAX. 

(3./ 

95.1 

92.8 

87.0 

73.1 

66.1 

54.4 

53.0 

65.8 

66.4 

55.9 

76.5 

87.8 

AVERAGE 

61.3 

76.4 

75.4 

'0.3 

63.2 

55.5 

47.7 

43.6 

56.2 

53.7 

66.0 

63.8 

72.3 

AVG.MIN. 

46.9 

5'. 6 

58.1 

53.6 

53.2 

44.9 

41.0 

34.2 

49.7 

42.0 

45.2 

51.0 

66.8 

AOS.MIN. 

27 

52 

53 

48 

44 

36 

28 

27 

40 

33 

34 

42 

62 

AO-9781-0 

3    WOODLAND    HOLLAND    RCH 

AbS.MAX. 

100 

91 

96 

92 

86 

72 

54 

52 

75 

76 

80 

91 

100 

AVG.MAX. 

90.6 

- 

- 

72.7 

- 

. 

51.8 

66.3 

63.5 

66.1 

75.6 

87.3 

AVERAGE 

73.1 

- 

- 

51.4 

- 

- 

40.3 

57.4 

51.4 

54.2 

51.1 

71.0 

AvG.MIN. 

55.4 

- 

- 

50.1 

- 

- 

26.6 

46.4 

39.2 

43.2 

46.6 

64.8 

AoS.MlN. 

22 

48 

50 

48 

42 

32 

26 

22 

35 

28 

32 

36 

48 

40-9763 

WOODLAND    3    w 

AbS.MAX. 

104 

101 

103 

96 

93 

81 

63 

62 

73 

74 

79 

94 

104 

AvG.MAX. 

72.6 

92.8 

91.2 

66.9 

73.1 

65.6 

64.4 

52.4 

65.0 

62.3 

52.9 

76.6 

87.1 

AvERAGc 

59.2 

73.2 

'2.5 

68.4 

51.7 

54.5 

46.6 

41.1 

56.7 

50.8 

62.5 

62.6 

70.5 

AvG.MIN. 

45. B 

53.6 

53.8 

49.9 

50.3 

42.2 

38.8 

29.8 

46.4 

39.2 

42.2 

48.9 

53.9 

AbS.MlN. 

21 

49 

48 

46 

41 

32 

26 

21 

36 

30 

32 

37 

48 

AO-9671 

YUBA    CITY 

AoS.MAx. 

105 

103 

105 

102 

93 

81 

62 

52 

76 

75 

87 

96 

106 

AVG.MAX. 

(3.6 

95.2 

93.3 

90.3 

74.2 

56.2 

53.5 

51.6 

66.3 

53.6 

54.4 

77.2 

88.3 

Average 

60.8 

76.4 

74.8 

71.7 

63.1 

55.4 

46.5 

41.4 

56.9 

52.2 

54.4 

64.2 

72.2 

AvG.MIN. 

47.9 

57.6 

56.2 

53.1 

52.0 

44.6 

39.5 

31.0 

48.0 

40.9 

44.4 

51.3 

55.1 

AcS.MIN. 

23 

52 

51 

45 

45 

33 

25 

23 

38 

32 

34 

42 

60 
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TABLE  h 

3VAP0HATI0N  DATA  SWIM/iRY  FOR  1962-63 

:roRTH3ASTEPA'  CALIFORNIA 


Station 

■Jvaroration 

in  Inches 

ilumber 

:;ame 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Mov 

Dec 

Jan 

Feb 

i'lar 

npr 

"ay 

June 

Total 

AO  0161-02 
AO  0201-OL 
33  C232 

;jturas  2   3E 

/inderson  lu; 

Aiitioch  Pump  Plant   3 

8.96     0.56 
10,37     7.59 
11.31  10.69 

6.22 
6.18 
7.36 

3.02  1.60 
3.96  1.83 
1*.30  1.95 

1.00 

2.25 

.93 

1.23     1.03 

1.25     1.60 

.81     1.63v, 

2.36 
2.95 
3.6S 

2.66 
5.05 
3.92 

5.72     5.31 
3.90     3.30 
7.05  10.37 

1*3.22 
55.23 
61*.  05 

A9  0705 
A3  0S1.0-11 
A7  O803 

Berryessa  Lake 
Black  Butte   Dan 
Blodgett  Exper.   Forest 

13. 7j  11.61t 
6.05    5.US 

8.32 
9.37 
1;.7P 

lt.G5  1.97 
6.33  3.12 
1.71     .75 

1.29 

1.6C 

2.03     2.23 
2.57    1.33 

3.20 

3.09 

J.19 
3.19 

7.51  10.39 
6.1,6  12.51 

4.01* 

70.85 

C7  0931 
B2  11*23 
Gl  I6lu-C3 

Boca 

Camp  Pardee 

Cedar'/ille   22 

9.33  10.26 
10.71     9.09 
11.79  11.06 

7.59 
6.31 
8.71 

1*.00     - 

2.61  i.i: 

3.2:  2.12 

.50 

1.01 

.57    l.OC 
i.03    i.oL 

2.01, 
2.32 

2.75 
2.71 

6.07 
^.70 
7,30 

6.1*8 
3.52 

6.06 

50.01 
59.56 

Gl  161:^-10 
Gl  l6lu-26 
AO  1715 

Gedaruille   2  SSE 
Ce&arville   12   E2 
Chico  Experiment  Sta. 

10.96  10.73 
12.51*  11.55 
11.38     9.6C 

^•35 
9.09 
6.19 

3.33  2.17 
3.02     - 
3.13  1.80 

.91, 

.60 

1.15  .1.72 

1.16  2.03 

2.83 
3.72 

3.2a 

1..03 

7,06 
6.62 

10,01 
7.1*1* 
9.13 

62.56 

59.77 

AO  2023-07 
Al  2296-01 
Al  2296-10 

Corning  3  M2 
Javis  Creek  h  WOT 
Ja-vis  Creek  2  '-m-,' 

12.27     9.1*3 
13.30  12.02 
11.21;   11.02 

3.05 
9.68 
8.31* 

5.06  2.26 
J.Si  2.01; 
3.35  1.92 

1.61 
1.17 
1.09 

2.01     1.95 

1.00    1.30 

l.Ol*     1.11 

U.35 
3.06 
2,98 

5.57 
2.80 

7.81 
6^29 

U.96 
6.61 

72.36 
57.79 

A3  2610 
Gil  3037 
A7  3113 

3a  st  Park  ^eser^/oir 
Fleming  Fish  and  Game 
Folsom  Dam 

13.07  11.29 
10.75  10.67 
11.  U5  lO.Oli 

3.79 
7.98 
7.39 

5.1*2  2.30 
3.69    - 

3.63  i.se 

1.25 
.72 

1.79     1.73 
.91     1.51 

3.90 

3^35 

4.03 

3.57 
3.10 

7.17 
7.26 
5.1,8 

10.1*9 
7.53 
3.39 

71.1*1 
58.88 

Al  3U;l-02 
B2  IjOlE 
B2  1,321 

Glenburn 
Mogan  Dam 
Jackson  1  'W 

10.1*3     9.03 
11*.  11  12.67 
12.20  11.09 

6.59 
9.73 
8.1*1 

3.ir^  1.18 

1;.S3  2.36 
3.82  2.17 

.79 
1.07 
1.35 

1.52     1.32 
1.21*     2.16 
1.1*6     1.99 

2.30 
1*.07 
3.19 

3.07 
1*.77 

3.1*6 

6.61* 
6.U 
5.29 

7.92 

10.15 

9.00 

51,.!,8 
73.60 
61*.  03 

A2  1;709 
A6  It71l4 
BO  5032 

Lake shore 

Lake   Spaulding   Jam 

Lodi 

10.61     8.3c     7.01* 
13.29  11.95  10.17 
11.73  10.73     7.52 

3.16  1.1*1 
7.29     - 
3.51  1.92 

1.30 
.51 

1.56    1.1*6 
1.00     1.81 

3.00 
3^57 

1.20 

5.1*8 
7.23 
7.20 

7,62 

3,1*0 

10.63 

61*.  ^j 

Al  509lt 
Al  509ii-02 
B9  5296 

jjookout 
Lookout   3  S 
.iandeville  Island 

11.78  10.1*9 

9.81*    9.71 

11.62     9.35 

7.75 
6.77 
6.25 

3.91  1.1*1* 
3.27  1.59 
1*.62  2.1*2 

.37 
.68 

.99    1.07 
1.21     1.79 

2.35 
2.33 
3.30 

2.92 
2,28 

U.33 

6.01*     7.73 
6.71*     7.75 
S.Ol  10.11, 

53.21 
63.97 

A9  5818 
A3  6178 
A5  6527 

Monticello   Dam 
Newville  1  E 
Oroville  Dam 

11.1*6     9.91 
19.se  12.97 
11.78  10.35 

7.U8 
9.1*6 

1*.23  1.89 
3.78  3.00 
3.53  2.02 

1.06 

1.91* 
1.01 

1.33     1.79 
2.57    h.h9 
1.30    1.33 

2.83 
l*.08 
2.66 

2,95 
3.65 
2.50 

5.73    9.19 
2.1,0  13,28 
5.69    3.60 

59.60 
61.20 

A7  6962 
G2  7260 
AO  7291-01 

Placerville  IFG 
aavendale  1  SSE 
Red  Bluff  6  SE 

10.11*     £.61 
12.50  11.29 
10.6C     9-18 

6.92 
9.21* 
6.56 

3.61  1.92 
li.27     - 
1*.27  2.21 

2.35 

1.76 
1.72     1.36 

2.1*2 
3.62 

2,20 

l*.ol* 

1*.3S 
5.91 
6.65 

6.82 
5.61* 
9,59 

63.03 

B2  76C9 
A2  8135 
Bl  8295 

Salt  Springs  PH 
Shasta   Dam 
Sly  Park 

9.92  10.08 

12. So     9.62 

9.09     8.38 

7.77 
8.2: 
6.51 

lj.33  2.61 
!,.1.2  2.57 
3.32  1.17 

2.10 
2.33 

0 

2.L1     2.36 

2..  55     1.66 

0       .73 

2.51 

3.1*1* 
1.56 

1.75 
3.26 
1.10 

1.30 
5.29 
3.63 

6,09 
9,06 
6,01 

56.23 
65.28 
1*1.55 

B9  8562 

A3  8587 
G7  8758 

Stockton  Kowry  Bridge 
Stony  Gorge  Reservoir 
Tahoe  City 

11.26     9.95 

13.01*  10.1*1* 

7.37     7.02 

7.01 
7.96 
l..l*c 

3.1il;  1.75 
3.8L  1.78 

.50 
1.00 

.96     l.SS 
1.1*7     2.1*1 

3.11 
3.3I1 

2.1*7 
3.73 

7.11*  10.1*0 

6.1*2     9.61 

1*.91* 

59.61* 
65.01* 

B9  9001 
A2  9083 
A5  9351 

Tracy  Pumping  Plant 
Turntable  Creek 
Vinton 

17.80  15.1*5 

11.31*     9.1*2 

8.86     9.72 

11.28 
8.11 

5.72  3.19 
5.10  2.66 
1*.26     .87 

.98 
3.17 

1.26     2.1,6 
3.22     1.91, 

lj.61* 
3.71* 

5.31  10.21,  15.36 
2.63     I1.37     8.70 
3.18     5.12     6.13 

93.69 

A3  9621 
AO  9699-10 
AO  9871-02 

'."hiskeytoim  Reservoir 
•.allows  6  S 
Yuba  City  7  '■■' 

10.9lt     9.05 

12.92  10. 6C 

8.95     7.71 

7.01* 
3.33 
5.55 

3.55  1.83 
1*.73  2.11 
1*.05  1.96 

1.33 
1.88 

1.65     2.59 
1.63     2.63 

2.70 
3.21 

3.61* 

1*.02 
I1.36 

5.1*1 
7.1*6 
6.1,9 

8,1*1 

10.87 

9.51 

69.87 
58.1*0 
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TABLE  5 

EXTREME  PRECIPITATION  DATA 

FOR  STOFiM  OF  OCTOBER  IO-II4,   1962 

FOR  SELECTED  STATIONS 

NORTHIilASTERN  CALIFORNIA 


Inches 

of  Prec 

ipitation 

] 

for  Indicated 

Number 

of  Consecutive 

Days 

Years 

Stat'' "" 

of 

Record 

1 

2 

3 

I 

5 

6 

- 

IC 

SACRAMENTO  VALLEY  FLOOR 

Citrus  Heights 

October  1962 
Maximum  of  Record 

5.51 
2.56 

7.60 
U.79 

8.63 
1,.88 

8.9U 
S.h3 

9.06 
6.17 

9.06 

7.10 

9.06 
8.25 

9.06 
9.22 

11 

Davis 

October  1962 
Maximum  of  Record 

3.50 
3.92 

5.36 
5.1j9 

7.81 
5.9h 

7.85 
6.12 

7.85 
7.78 

7.35 
8.33 

7.85 
9.56 

7.85 
9.90 

61 

Marysville 

October  1962 
Maximum  of  Record 

I4.2I 
3.95 

7.29 
1.73 

9.26 
1..98 

9.31 
5.1i5 

9.31 
6.U6 

9.31 
6.78 

9.31 
8.05 

9.31 
8.90 

61, 

Nicolaus 

October  1962 
Maximum  of  Record 

3.53 
3.U2 

6.9U 
3.96 

8.63 
li.98 

8.73 
5-23 

8.73 
5.U6 

8.73 
6.13 

3.73 
7.30 

8.73 
7.61 

1,9 

Oroville 

October  1962 
Maximum  of  Record 

1.63 
h.hh 

6.53 
5.89 

11.93 
G.hl 

11.93 
8.11, 

12.30 
9.59 

12.30 
11.71 

12.30 
11;. 51 

12,30 

11.51 

65 

Rocklin 

October  1962 
Maximun  of  Record 

3.60 
h.08 

7.10 

Il.8l4 

9.10 
6.50 

9.50 
7.60 

9.50 
7.65 

9.50 
£.56 

9.50 
10.61i 

9.50 
10,71 

60 

Sacramento 

October  1962 
Maximum  of  Record 

3.63 
5.26 

5.80 
3.37 

6.69 

8.81 

6.85 
9.17 

6.65 
9.17 

6.85 
9.17 

6.85 
11.08 

6.85 
11.  Ill, 

91 

Winters 

October  1962 
Maximum  of  Record 

2.71 
6.83 

5.13 
8.56 

6.7li 
8.60 

6.39 

10.31 

6.89 
12.66 

6.89 
12.59 

6.39 
13.98 

6.39 
lli.li2 

22 

FE.1THSR  RIVER   lEAIIIAGE  BASIN 

11. lo 
9.16 

18.75 
13.U0 

23.7c 
16.25 

25.99 
21.30 

26.01 
21,.  60 

26.01 
27.1,5 

26.01 
30.05 

26.01 
33.56 

27 

Brush  Creek 

October  1962 
Maximum  of  Record 

Canyon  Dam 

October  1962 
Maximum  of  Record 

5.20 
h.l;5 

10.10 
7.10 

12.02 

9.3,^ 

13.27 

10.32 

11.1,0 
13.72 

llt.hO 
11,.  08 

lli.UO 
17.08 

lli.ijO 
18.11, 

19 

Che  ster 

October  1962 
Maximum  of  Record 

5.90 
U.06 

10.1,0 
6.06 

11.90 
6.57 

12.69 
7.97 

13.70 
9.06 

13.70 
10.33 

13.72 
11.70 

13.72 
13.30 

51 

Greenville 

October  1962 
Maximum  of  Record 

5.77 
6.17 

10. 88 
IO.I42 

15.0s 
13.33 

16.1,6 

II4.79 

16. 5U 
15.29 

16.55 
15.61, 

16.55 
19.07 

16.55 
19.07 

35 

Las  Plumas 

October  1962 
Maximum  of  Record 

9.I4I 
7.66 

16.17 
12.00 

20.19 
12.90 

21.97 
11,.  03 

22.1,8 
17.19 

22.1,8 
18.39 

22.I4S 
22.32 

22.13 
21.35 

18 

Portola 

October  1962 
Maximum  of  Record 

3.89 
U.16 

6.3li 
5.12 

3.55 
5.29 

9.30 
6.69 

9.61, 
9.66 

9.70 
10.76 

9.70 
12.30 

9.70 
12.95 

U6 

Quincy 

October  1962 
Maximum  of  Record 

6.10 
6.50 

11.27 
11.80 

15.97 
16.20 

17.05 
17.95 

17.05 
18.65 

17.05 
19.15 

17.05 
23.95 

17.05 
26.05 

61 

S  ierraville 

October  1962 
Maximum  of  Record 

6.10 
5.50 

11.21 
9.90 

11,.  UO 
10.75 

15.38 
10.97 

15.39 
ll;.23 

15.39 

15.39 

15.39 
19.88 

51 

Strawberry  Valley       October  1962 
Kaxirauin  of  Record 

11.32 
9.50 

20.56 
17.00 

21.27 
19.55 

26.71, 
2I4.3O 

28.78 
31.80 

28.78 
3li.81, 

28.78 
36.57 

28.78 
1,0.05 

11+ 
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TABLE  5   (Continued) 

EXTREME  PRECIPITATIOH  DATA 

FOR  STORI-i  OF  OCTOBER  10-li4,1962 

FOR  SELECTED  STATIOIB 

NORTHEASTERN  CALIFORNIA 


Station 


Inches  of  Precipitation 
For  Indicated  Number  of  Consecutive  Days 


10 


Years 

of 

".ecord 


YUBA-BEAR  RIVERS  DRAINAGE  BASIN 


Bowman  Dam 
Colgate  PH 
Deer  Creek  ?H 
Dobbins 
Downieville 
Grass  Valley- 
Nevada  City 


October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
I-iaximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of    ^jscord 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 


AI4SRICAN  RIVER     DRAINAGE  BASIN 


Auburn 
Blue  Canyon 
Colfax 
Folsom    Dam 
Placerville 
Twin  Lakes 


October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
^iaximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 


CACHE  CREEK  DRAINAGE  BASIN 


Capay  h  N 
Hobergs 
Lakeport 
Rumsey  1  N'.J 


October  1962 
Maxiniun  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
Maximum  of  Record 

October  1962 
ilaximura  of  Record 


7.60  13.09  13.1:6  21,36  23.35  23.35  23.35 

9.92  16.30  21.13  23.75  25.69  27.99  31.66 

G,05  12.1i6  lli.21  l5.2li  16.07  16.07  16.07 

5.85  6.99  8.91  10.97  12.51  12.55  15.67 

3. Ill  16.13  20.3li  23.15  2l4.1iS  21.1*8  21+.18 

9.19  16. :3  20.27  22.97  28.17  29.72  33.39 

C.IO  13.h0  15.30  I6.1i5  17. U2  17.12  17.1i2 

h.n  8.11  11.55  13.69  11.65  16.00  16.12 

S.52  15.31  21.32  23.77  23.77  23.77  23.77 

7.1.7  11.79  II4.6O  17.50  22.01  25.89  28.07 

6.20  12.32  18.10  19.92  19.92  19.92  19.92 
8.10  11. 9X  13.66  16.57  21.26  22.21  21;. 1*2 

7.07  13.35  19.0li  20,96  20.96  20.96  20.96 

o.Ui  C.67  12.1+6  I6.2C  19.97  22.91;  2l;.67 


5,11  9.66  12.56  13.86  13.86  13.S6  13.S6 

1.75  6.65  9.15  11.85  12.51;  13.01  13.35 

7.37  13.31  19.55  22.02  22.32  22.32  22.32 

8.56  13.31;  13.55  20.66  26.17  28,79  31.00 

10,02  15.39  18.97  20.51;  21,36  21,36  21.36 

5.97  3.60  12.80  15.02  15.53  17.33  17.99 


1.16 
3.79 

1.25 
5.23 


7.27 
5. 39 


9.13 
7.58 


9.77 
e.71; 


9.77 

3.30 


9.77 
9.50 


9.77 
9.88 


7.3l»       9.63    11.39    11.39    11.39     11.39 
7,61     10,U     11.73     12.75     li*.27     16.27 


3.51      6.3lj       3. 91;       9.67     10.06     10.06    10.06 
6.01     11.08     11;, 60     11;, 76     16. ao     20.00     21,75 


23.35 

33.17 

16.07 
15.31 

21;.1;8 

36.01 

17.12 
16.28 

23.77 
30.73 

19.92 
27.57 

20.96 
26.97 


13.86 
15.19 

22.32 

31.25 

21.36 
19.76 

9.77 
10.91* 

11.39 
13.16 

10.06 

22,31; 


-,,£1 

6.05 

7.77 

7.96 

7.96      7.96 

7.96 

7.96 

1;.U3 

6.53 

7.07 

9.32 

10.77 

12.1;1 

12.87 

3.32     13.66     15.10     15.55     16.22     16.22     16.22       16.22 
12.72     18.77     20.03     26.1*9     30.16     30.32     33.51*       31;. 62 


1;.62 
5.1*3 

6.50 

7.2? 
8.1;1 

7.63 
8.1*1 

7.70 

3.60 

7.71 
9.21 

7.71 
9.90 

7.71 
10.91 

6.50 
1.22 

3.90 
8.03 

9.75 

s.6a 

9.90 

e.86 

9.90 
10.11 

9.90 
11.11 

9.90 
11.58 

9.90 
13.1*6 

36 
55 
53 
53 
51* 
62 
72 

62 
21 
56 
61 
63 
1*0 

71 
21 

1*2 
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TAB'iE  6 
2:iTRE>E  PTiECIPITATIGM  DATA 
FOR  STOPJ-I  OF  JAI-WARY  29  -  FEBRUARY  1,   1963 
FOR  .SELECTED  STAITCWS 
NORTHSASTERM  CALIFORNIA 


Station 

Inch( 

For 

of 

1 

3S  of  Precipitation 
Indicated  Number 
Consecutive   Lays 

0                ^                ' 

Years 
of 
Record 

SACRAMSKTO  VALLEY  FLOOR 

1 

Vacaville                     Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

5.23 
6.10 

9.09 
7.86 

9.67 
8.30 

9.98 
9.60 

72 

FEATHER  RIVER  CRJilNAGE  BASIM 

Strawberry  Valley     Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

11.75 
11.32 

17.  U 
20.56 

20.96 
21.. 27 

21.59 
26.71 

15 

YU3A-RF,AR  RIVERS  DRAINAGE  BASIN 

jo'.-mieville                 Jan  29-Feb  1,   I963 

i-'aximum  of  Record 

9.23 
3.52 

li..l3 
15.21 

16.32 
21.32 

16.  UU 
23.77 

55 

AMERICAN  RIVER  ER^^BIAGE  BASIN 

Blue  Canyon                 Jan  29-Feb  1,   1963 

MaxiT.-am  of  Record 

3.70 
o.:?o 

13.96 

13.  Si 

16.01 
19.55 

17.36 
22.02 

22 

Pacific  House              Jan  29-Feb  1,    I963 

Maximum  of  Record 

7.95 
7.09 

IC.  c7 
10.66 

13.01 
Hi.  71 

13.70 
15.03 

22 

Tt-rin  Lakes                    Jan  29-Feb  1,   I963 

Maximum  of  Record 

5.77 
6.01 

11.11; 
11.0c 

IU.95 
lU.  60 

15.  U7 
11.76 

11 

.SAN  JOAQUIN  VALLEY  FLOOR 

Stockton  FSL               Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

3.20 
3.13 

I4.3O 
3.78 

5.10 
U.U9 

5.11 
h.70 

96 

HOKELUIJIiE-CALAVERAS  RIVERS  DRAINAGE  BASI 

T.T 

Salt  Springs  PH         Jan  29-Feb  1,   1?63 

Maximum  of  Record 

5.39 
6.1s 

10.56 
IC.29 

11.90 
13.76 

15.25 
lli.02 

35 

TRUCKEE  RIVER  DRAKAGE  BASIN 

Boca                               Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

2.88 
2. SO 

5.23 
5.05 

6.12 
6.62 

6.70 
6.78 

27 

Tahoe   City                   Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

5.30 
5.01 

9.12 
9.20 

11.33 
11.32 

12.15 
12.03 

51. 

Truckee  RS                   Jan  29-Feb  1,   1963 

Maximum  of  Record 

5.21 
L.15 

7.32 
7.91 

9.36 

11.19 

9.93 
11.76 

72 
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TABLE  7 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS  FOR  I962-63 

Explanation  of  the  Headings  and  Symbols 
Used  in  the  Columns  of  the  Table 


Station  Number 


Refer  to  the  explanation  in  Chapter  I 


of  the  text  on  "Numbering  Systems." 
Station  Name,  Elevation,  Section,  Township  and  Range 


These 


items  are  self-explanatory. 
40-Acre  Tract   -  This  denotes  the  location  of  the  station 
within  the  section  in  v\fhich  it  is  located.   The  letter 
code  is  derived  from  this  diagram: 


D 

G 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

Note  that  the  letters  "I"  and  "0"  are  not  used  to 

avoid  confusion  with  like  numbers. 
Base  and  Meridian  -  The  code  for  this  column  is  as  follows 

M  -  Mount  Diablo  Base  and  Meridian 
Latitude  and  Longitude   -  The  location  of  the  station  is 

given  in  degrees,  minutes  and  seconds. 
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Cooperctor  Niu^iber     -     This  number  is   assigned  from  the   rollov;- 
inc  list: 

000  -  Private  Cooperators 

001  to  399  -  Private  Agencies 

003  -  Pacific  Gas  and  Electric  Company 

400  to  799  -  Counties  and  Municipalities 

412  -  East  Bay  Municipal  Utility  District 
4l9  -  Tehama  County  Flood  Control  and 

VJater  Conservation  District 
422  -  Sacramento  County 
^'30  -  Sacramento  Municipal  Utility  District 

SOO  to  &99  -  State 

801  -  Pomology  Department,  U.C.,  Davis 

S02  -  Irrigation  Department ,  U.C.j  Davis 

604  -  Stfite  Department  of  Beaches  and  Parks 

605  -  State  Department  of  Fish  and  Game 
S06  -  Department  of  Water  Resources 

808  -  Division  of  Forestry'" 

809  -  Division  of  Highv/ays 

900  to  999  -  Federal 

900  -  U.  S.  Ueather  Bureau 

902  -  U.  S.  Air  Force 

903  -  Corps  of  Engineers 
905  -  U.  S.  Forest  Service 

907  -  State  Climatologist  (unpublished  U.S.VJ.B.) 
911   -  Military  V/eather  Stations  in  California 

Cooperator's  Index  Number  -  This  is  the  index  number  assigned 

to  the  station  by  the  agency  responsible  for  or  handling 

the  records  of  the  station.   The  U.  S.  V.'eather  Bureau 

number  is  only  shovrn  in  this  column  vfhen  it  differs  from 

the  alpha  order  number. 
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Record  Began,  Record  Ended  -  This  is  the  year  the  record 
began  or  ended.   If  the  record  continues,  or  if  the 
beginning  or  ending  year  is  not  knovm,  the  column  is 
blank. 

Years  Missing  -  This  denotes  the  missing  records  to  the 

nearest  full  year  and  does  not  include  missing  records 
of  short  duration. 

County  Code  -  This  is  a  standard  machine  processing  code 


for  Califo 

mi  a 

Counties  and 

adjacent  areas  as  s 

;how 

Alpine 

02 

Mono 

26 

Solano 

48 

Amador 

03 

Napa 

28 

Stanislaus 

50 

Butte 

Oil 

Nevada 

29 

Sutter 

51 

Cal  averas 

05 

Placer 

31 

Tehama 

52 

Colusa 

06 

Plumas 

32 

Yolo 

57 

El  Dorado 

09 

Sacramento 

34 

Yuba 

58 

Glenn 

Lake 

Lassen 

11 

17 

18 

San  Joaquin 

Shasta 

Sierra 

I  39 
45 
46 

State  of 
Oregon 

State  of 
Nevada 

61 
62 

Modoc 

25 

Siskiyou 

47 
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TABLE  7 

INDEX    OF   CLIMATOLOGICAL    STATIONS   FOR    1962-63 
NORTHEASTERN    CALIFORNIA 


Sloiioti 

1 

5 

-1 

o 

e 
o 
5 

■a 

3 

•1 
9 

0  . 
0  £ 

0   «    t 

n  *•  ^ 

0  0 

0  " 

c 
1^ 

0 

0 

•»  c 

c 

t 

o 

c 
o 
c 

4 

2 

o 

'9 
C 
0 

S  E 
1- 

0  xr 
(T  ID 

u 

2 

c 

Number 

Nome 

6 

1 

0 

, 

„ 

0 

^ 

„ 

0 

0 
0 

0 
>- 

0 

0 

AB 

onn6 

ABBOTT  MINF 

1965  SEC 

31 

TUN  R05W 

A  M  39 

01 

24 

122 

25 

48  900 

PN0004 

1959  1962     17 

«1 

0029 

ADIN  P« 

4193  SEC 

28 

T39N  R09E 

D  M  41 

12 

00 

120 

57 

00  900 

1894           25 

Al 

0029-01 

ADIN  FL7FA  RCH 

4200  SEC 

08 

T38N  R09E 

G  M  41 

09 

03 

120 

57 

30  000 

1958           18 

Al 

0029-15 

ADIN-  C4NNARR 

4200  SEC 

28 

T39N  R09E 

L  M  41 

11 

12 

120 

56 

30  000 

1963           25 

A8 

on?4 

AOnBF  CRFFK 

1530  SFC 

05 

T12N  R09W 

A  M  38 

55 

29 

122 

52 

42  000 

1946           17 

AO 

0039-34 

AF90JFT 

140  SFC 

21 

T09N  R07E 

B  M  38 

37 

25 

121 

12 

48  000 

1952           34 

G7 

0145 

AL  TAHOF  1  SSE 

6265  SEC 

03 

T12N  R18E 

J  M  38 

55 

24 

119 

58 

04  000 

1952           09 

B2 

0149 

ALTAVTLLE  CDF 

1545  SEC 

29 

T03N  R13E 

M  38 

05 

00 

120 

33 

30  808 

1950           05 

Al 

0155 

ALTURAS  6  SSW 

4430  SEC 

10 

T41N  R12E 

H  M  41 

24 

30 

120 

34 

00  000 

1957           25 

Al 

0156 

ALTURAS  COPCO 

4400  SEC 

12 

T42N  RUE 

B  M  41 

30 

00 

120 

31 

54  000 

1948       02  25 

Al 

0158 

ALTURAS  INSP  STN 

4410  SEC 

33 

T43N  R13E 

G  M  41 

31 

30 

120 

28 

24  000 

1957           25 

Al 

0159 

ALTURAS  7  ESF 

4900  SEC 

18 

T42N  R14E 

N  M  41 

30 

00 

120 

24 

00  000 

1950           25 

Al 

0161 

ALTURAS  RS 

4365  SEC 

13 

T42N  R12E 

M  41 

29 

00 

120 

32 

00  900 

1904       12  25 

AO 

0221 

ANTl^LOPF  VALLFY 

650  SEC 

06 

T14N  R04W 

F  M  39 

05 

36 

122 

21 

00  000 

1953           06 

«8  "22'' 

ANTIOCH  FIBRFPO  MILL 

28  SEC 

17 

T02N  R02E 

M  38 

01 

121 

45 

35  900 

1879           07 

ns 

0232 

ANTIOCH  PUMP  PLANT  3 

60  SEC 

26 

T02N  R02E 

M  37 

59 

121 

44 

900 

1948           07 

A7 

0241 

APPLEGATE 

2300  SEC 

10 

T13N  R09E 

E  M  38 

59 

36 

120 

58 

09  000 

1906           31 

40 

0248-02 

ARBUfKLF  5  SSW 

360  SEC 

29 

T13N  R02W 

A  M  38 

57 

00 

122 

06 

00  000 

1940           05 

AO 

0255 

AROFN  AND  MISSION 

75 

M  38 

35 

42 

121 

21 

12  422 

1959           34 

AO 

0256 

AROFN  PARK  BAILEY 

65  SEC 

36 

T09N  R05E 

0  M  38 

34 

54 

121 

22 

48  000 

1950           34 

A7 

0383 

AUBURN 

1297  SEC 

10 

T12N  R08E 

M  38 

53 

58 

121 

04 

07  900 

1870           31 

A7 

0385 

AUBURN  OIV  FORESTRY 

1085  SEC 

11 

T12N  ROSE 

M  38 

53 

00 

121 

04 

00  808 

040386 

1953           31 

A3 

0468 

BALL  MOUNT  LOOKOUT 

6500  SEC 

17 

T24N  R08W 

M  39 

56 

00 

122 

47 

00  900 

1948           52 

AC 

0481 

BANGOR  FIRE  STATION 

750  SEC 

28 

T18N  R05E 

H  M  39 

23 

25 

121 

24 

28  000 

1951           04 

A6 

0568 

BEAR  RIVER  HEAD  Dam 

2000  SEC 

22 

T15N  R09E 

0  M  39 

07 

30 

120 

57 

003 

1959           31 

A6 

0569 

BEAR  RIVER  RANCH 

1225  SEC 

01 

T13N  R07E 

M  39 

00 

04 

121 

08 

40  000 

1948           31 

AO 

0584 

BEALE  AFB 

113  SEC 

20 

T15N  ROSE 

M  39 

07 

50 

121 

25 

38  900 

PN0550 

1959           58 

A5 

0612 

BECKWOURTH 

4880  SEC 

26 

T23N  R14E 

M  39 

50 

00 

120 

23 

00  809 

1957           32 

BO 

0639 

8ELL0TA  ANDERSON 

130  SEC 

05 

T02N  R09E 

M  38 

03 

06 

121 

05 

00  000 

1959           39 

A9 

0705 

BFRRYFS^A  LAKE 

455  SEC 

07 

T08N  R03W 

K  M  38 

33 

07 

122 

13 

03  900 

1957           28 

Al 

0731 

8IFBER 

4130  SEC 

23 

T38N  R07E 

E  M  41 

07 

18 

121 

08 

25  900 

19*0           18 

Al 

0731-05 

BIEBER  BABCOCK 

4100  SEC 

02 

T37N  R07E 

D  M  41 

04 

45 

121 

08 

22  000 

1958           18 

Al 

0731-08 

BIcpfR  4MW 

4190  SFC 

05 

T38N  R07E 

K  M  41 

09 

40 

121 

11 

20  000 

1957           18 

Al 

0733 

BIFBER  CARy 

4125  SEC 

23 

T38N  R07E 

E  M  41 

07 

48 

121 

08 

36  000 

1930           18 

A6 

0747 

BIG  BEND  R  S 

5739  SEC 

28 

T17N  R13E 

M  39 

18 

00 

120 

31 

00  900 

PN1758 

1943           31 

A3 

0840-11 

BLACK  BUTTE  DAM 

425  SEC 

32 

T23N  R04W 

H  M  39 

48 

30 

122 

19 

45  903 

1961           52 

AO 

0841 

BLACK  BUTTE  RANCH 

375  SEC 

03 

T22N  R04W 

M  M  39 

47 

18 

122 

18 

12  000 

1953           11 

Al 

0867 

BLACKS  MTN 

7200  SEC 

33 

T34N  R07E 

M  40 

46 

00 

121 

12 

00  900 

1941           18 

A7 

0883 

BLODGTTT  FXP  FST 

4414  SEC 

08 

TUN  RUE 

D  M  38 

54 

35 

120 

40 

00  000 

1961           09 

A7 

0897 

BLIIC  CANYON  WB  AP 

5280  SFC 

02 

T16N  RllF 

P  M  39 

16 

42 

120 

42 

28  900 

1940           31 

r,7 

0931 

BOCA 

5532  SFC 

28 

T18N  R17E 

0  M  39 

23 

120 

06 

900 

1870       18  29 

r,9 

0945-02 

BOD  IF 

1963 

A6 

1018 

BOWMAN  0AM 

5347  SEC 

08 

T18N  R12E 

M  39 

27 

00 

120 

40 

00  900 

1871           29 

B9 

1043 

BRANNAN  ISLAND 

35  SEC 

13 

T03N  R02E 

M  38 

05 

30 

121 

41 

50  804 

1962           34 

«9 

1059 

BRFNTWOOO 

85  SEC 

24 

TOIN  R02E 

R  M  37 

55 

12 

121 

41 

48  000 

041059 

1879       12  07 

98 

1060 

BRFNTWOOO  6  SW 

325  SEC 

32 

TOIN  R02E 

M  37 

53 

121 

47 

900 

1950           07 

G9 

1072 

BRIDGEPORT 

6470  SEC 

28 

T05N  R25E 

M  38 

15 

00 

119 

14 

00  900 

1903           25 

A6 

1074 

BRIDGEPORT  2S  NEV  CO 

975  SEC 

04 

T16N  R07E 

0  M  39 

16 

40 

121 

12 

00  000 

1959           29 

fi7 

1096 

BROCKWAY  SUMMIT 

7200  SEC 

03 

T16N  R17E 

K  M  39 

16 

120 

04 

9  00 

1961           29 

AS 

1112 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

300  SEC 

36 

TllN  R03W 

L  M  38 

45 

36 

122 

09 

00  900 

1946           57 

AO 

1117-58 

BROWNS  VALLEY  2  NF 

350  SEC 

11 

T16N  R05E 

D  M  39 

15 

48 

121 

23 

07  000 

1953           58 

A5 

1130 

BRUSH  CRFFK  R  S 

3560  SEC 

07 

T21N  R05E 

M  39 

41 

00 

121 

20 

00  900 

1935           04 

A7 
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BRUSHY  SPRINGS  R  c 

4800  SFC 

06 
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M  39 

00 

20 

120 

34 

40  900 

1951           31 

Al 

1147 

PUCK  CPfFK  R  S 
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07 

T46N  R15E 

M  41 

52 

24 

120 

17 

30  905 

1944       14  25 

A5 

1159 

BUCKS  CRFCK  PH 

1760  SFC 

29 

T24N  R06E 

M  39 

54 

30 

121 

19 

42  900 

PN1153 

1928       02  32 

A5 

1161 

BUCKS  LAKE 

5200  SEC 

33 

T24N  R07E 

F  M  39 

53 

40 
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12 
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A5 

1162 
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T24N  ROTE 
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12 
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BO 

1171 
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08 
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Al 

1214 
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20 
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D  M  40 

53 

00 
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40 
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1943           45 

Al 

1238 
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10 
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33 

48 

121 

18 
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1960           18 

B2 

1277 
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4696  SEC 

22 
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M  38 

17 

00 

120 
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1359-01 

CAMINO  DRIVER 
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45 

120 

39 
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B2 
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CAMP  PAROFF 

658  SEC 

26 

T05N  RIOC 

M  38 

15 

00 

120 

51 

00  900 

1926           05 

A6 

1433 

CAMP  PIONFFR  SKI  cHL 

5565  SFC 

01 

T20N  R12E 

M  39 

38 

00 

120 

34 

00  900 

1941           45 

A6 

1462 

CAMPTONVILLF  R  S 

2760  SFC 

02 

T18N  ROSE 

M  39 

27 

00 

121 

02 

00  900 

1907           58 

Al 

1475 

CANBY  11  SW 

4505  SEC 

21 

T41N  R08E 

0  M  41 

22 

18 
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03 
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30 
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27 

no 
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52 

00  900 
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A5 

1497 

CANYON  DAM 

4555  SEC 

28 

T27N  R08F 

M  40 

10 

00 

121 

05 

00  9  00 

1907           32 

><1 

1500 

CAPAY  4  W 

290  SEC 

20 

TION  R02W 

0  M  38 

42 

12 

122 

07 

00  000 

1889           57 
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220  SEC 

34 
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54 
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51 
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G6 

1721 
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4875  SEC 

04 

T22N  R17F  F  M  39 

47 

00 

120 

05 
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A5 

1722 

CHILCOOT 

5000  SEC 

35 

T23N  R16E  L  M  39 

47 

53 

120 

08 

22  000 

1961          32 

AO 

1767 

CIRCLF  T  RANCH 

205  SEC 

08 

T07N  ROIW  L  M  38 

27 

54 

121 

59 

48  000 

1949          48 

AO 

1773 

CITRUS  HEIGHTS 

138  SEC 

23 

TION  R06E  L  M  38 

42 

28 

121 

17 

48  900 

1952          34 

AO 

1782 

CLARKS  VALLEY  MUOn 

410  SEC 

35 

T20N  R05W  E  M  39 

32 

54 

122 

23 

54  000 

1957          11 

A5 

1783 

CLARKS  PEAK  1  NE 

5910  SEC 

10 

T27N  R13E  H  M  40 

13 

00 

120 

29 

48  000 

1958          32 

R9 

1784 

CLARKSBURG 

14  SEC 

34 

T07N  R04E  F  M  38 

25 

00 

121 

32 

00  900 

1935          57 

RO 

1785 

CLAY  1  NW 

100  SEC 

29 

T05N  R07E  0  M  38 

21 

121 

18 

412 

1931       02  34 

A3 

1806 

CLEARLAKE  HGHLDS 

1320  SFC 

20 

T13N  R07W    M  38 

58 

00 

122 

39 

00  900 

1954          17 

A8 

1809 

CLEARLAKF  OAKS  7  c 

1030  SEC 

05 

T13N  R05W  R  M  38 

59 

54 

122 

33 

22  000 

1963          17 

A3 

1809- 

01 

CLFARLAKF  OAKS  FFc 

1480  SEC 

35 

T14N  R08W  C  M  39 

01 

28 

122 

42 

50  808 

1959          17 

BO 

1913 

CLEMENTS 

120  SFC 

16 

T04N  R08E  G  M  38 

12 

15 

121 

05 

55  412 

1925          39 

AO 

1854 

CLUB  RANCH 

445  SFC 

32 

T12N  R07E  G  M 

000 

1955          31 

A8 

1880 

COBB 

2520  SEC 

10 

TUN  R08W  A  M  38 

49 

30 

122 

43 

18  000 

1923          17 

AS 

1882 

CORR  2  MW 

2500  SFC 

05 

TUN  R08W    M  38 

50 

122 

46 

900 

1961           17 

A^t 

1890- 

01 

COHASSFT  2  NNF 

3180  SEC 

14 

T24N  R02E  B  M  39 

56 

42 

121 

43 

12  900 

1952          04 

AO 

1907 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

420  SEC 

01 

T29N  R03W    M  40 

24 

122 

09 

900 

1943          45 

A7 

1912 

COLFAX 

2418  SEC 

03 

T14N  R09E  H  M  39 

05 

51 

120 

57 

12  900 

1870          31 

A7 

1912- 

01 

COLFAX  FIRE  STATION 

2325  SEC 

02 

T14N  R09E  M  M  39 

05 

30 

120 

56 

48  808 

1960          31 

A6 

1915 

COLGATE  POWER  HOU<:E 

585  SEC 

16 

T17N  R07E    M  39 

20 

00 

121 

11 

00  900 

1907          58 

R9 

1919 

COLLINSVILLE 

34  SEC 

22 

T03N  ROIE  E  M  38 

05 

25 

121 

51 

17  000 

1947          48 

A7 

1922 

COLOMA 

785  SFC 

17 

TllN  RIOF    M  38 

48 

120 

53 

28  804 

1961          09 

AO 

1948 

COLUSA  1  SSW 

60  SEC 

30 

T16N  ROIW    M  39 

12 

00 

122 

01 

00  900 

1948          06 

A7 

1985 

COOL 

1525  SEC 

18 

T12N  R09E    M  38 

53 

121 

01 

900 

1959          09 

AO 

1969 

COON  CRFFK 

1055  SEC 

13 

T13N  R07E  P  M  38 

58 

00 

121 

08 

00  000 

1955          31 

AO 

1989- 

05 

COON  CREEK  EXP  PLoT 

500  SEC 

17 

T13N  R07E  F  M  38 

58 

48 

121 

13 

15  802 

1958          31 

AO 

2023- 

03 

CORNING  UHL 

1958          52 

AO 

2023- 

04 

CORNING  JOBE 

307  SEC 

20 

T24N  R03W  D  M  39 

55 

42 

122 

13 

48  000 

1958          52 

AO 

2027 

CORNING  HOUGHTON  RCH 

487  SEC 

25 

T24N  R05W    M  39 

54 

00 

122 

22 

00  900 

1948          52 

AO 

2070 

COTTONWOOD  7W 

475  SEC 

10 

T29N  R05W  R  M  40 

22 

36 

122 

24 

30  000 

1955          45 

AO 

2073- 

34 

COUNTRY  CLUB  CENTRE 

56  SEC 

25 

T09N  ROSE  D  M  38 

35 

28 

121 

23 

19  000 

1961          34 

Al 

2085 

COVE  RANCH 

4900  SEC 

18 

T47N  R13E  C  M  41 

55 

18 

120 

31 

12  000 

1953         25 

BO 

2156 

CRESCENZI  RANCH 

33  SEC 

33 

T04N  R06E  A  M  38 

10 

18 

121 

20 

12  412 

1955          39 

Fl 

2188 

CRnWDFR  FLAT 

5175  SEC 

20 

T47N  RUE  K  M  41 

53 

00 

120 

44 

00  000 

1958          25 

G7 

2202 

CRYSTAL  PEAK  R  S 

5850  SEC 

15 

T20N  R17E  C  M  39 

35 

30 

120 

04 

30  911 

1959          45 

G7 

2202- 

45 

CRYSTAL  PFAK 

8010  SEC 

28 

T20N  R17E  G  M  39 

33 

24 

120 

05 

15  911 

1962          46 

A8 

2224 

CUNNINGHAM 

1421 

T13N  R09W    M  38 

57 

00 

122 

52 

00  900 

1954          17 

Rl 

2252 

D  AGOSTINI  WINERY 

1820  SEC 

21 

T08N  RUE  L  M  38 

31 

50 

120 

46 

26  000 

1962          03 

GA 

2260 

DAKIN  FISH  AND  GAuF 

4000  SEC 

02 

r28N  R14E  F  M  40 

19 

00 

120 

22 

00  000 

1958          18 

A't 

2266 

DALES 

500  SEC 

03 

r28N  R02W  A  M  40 

18 

48 

22 

09 

12  000 

1951       01  52 

A  1 

2269 

DANA  2  SE 

3320  SEC 

31 

r38N  R04E  0  M  41 

05 

42 

21 

31 

9  00 

1957          45 

AO 

2274 

DAN  BEST  RANCH 

46  SEC 

21 

rUN  R02E  N  M  38 

45 

48 

21 

45 

35  000 

1941          57 

AO 

2276 

DANTONI  ORCHARD 

77  SEC 

09 

ri5N  R04E  R  M  39 

09 

36 

21 

31 

24  000 

1958          58 

A* 

2283 

DARRAH  FISH  HATCHi^RY 

975  SEC 

29 

r30N  ROIW  B  M  40 

25 

54 

121 

59 

42  805 

1955          45 

AO 

2294 

DAVIS  IWSW 

51  SEC 

16 

r08N  R02E  K  M  38 

32 

12 

21 

45 

28  900 

1871          57 

AO 

2294- 

02 

DAVIS  STATE  NURSERY 

28  SEC 

07 

r08N  R03E    M  38 

33 

18 

20 

40 

48  8  08 

1931       05  57 

AO 

2  294- 

04 

DAVIS  3  S 

45  SEC 

27 

r08N  R02F  0  M  38 

30 

12 

21 

44 

28  000 

1926          48 

AO 

2294- 

05 

DAVIS  2  WSW 

51  SEC 

19  T08N  R02E  A  M  38 

31 

60  121 

47 

22  000 

1918          57 

AO 

??94- 

06 

5AVIS  2  NNW 

Al 

2296 

OAVIS  CRFFK              4750  SEC 

20  T45N  RUE  G  M  41 

43 

48  120 

22 

30  900 

957          25 

Al 

2305 

DAY 

J550  SEC 

15  T39N  ROSE  R  M  41 

12 

54  121 

23 

18  900 

940          25 

Al 

2320 

DEAD  HORSE  RES  2  «E     5075  SEC 

35  T45N  R12E  L  M  41 

42 

00  120 

33 

00  000 

959          25 

A4 

2322 

)EFR  CREEK               4760  SEC 

25  T28N  R05E  G  M  40 

15 

30  121 

23 

18  000 

963          52 

A6 

2334 

JEER  CREEK  PH 

)700  SEC 

35  T17N  RICE    M  39 

18 

00  120 

51 

00  900 

907          29 
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5500 

SEC 

27 

T20N 

R17E 

L 

M 

39 

33 

18 

120 

04 

38 

911 

1950           46 

R7 

2463- 

02 

DOG  CRFF<  WATFRSHCD  2 

7150 

SEC 

27 

T20N 

R17F 

D 

M 

39 

33 

52 

120 

04 

55 

911 

1950           46 

G7 

2467 

OONNER  MEM  ST  PARf 

5937 

SEC 

17 

T17N 

R15E 

M 

39 

19 

00 

120 

14 

00 

900 

1953           29 

P|2 

2493 

DOUBLE  <;PRINGS  RCH 

900 

SEC 

08 

T04N 

RUE 

0 

M 

38 

12 

48 

120 

46 

30 

000 

195T           05 

A6 

2500 

DOWHIFVILLF  R  S 

2895 

SEC 

35 

T20N 

RIOE 

M 

39 

34 

no 

120 

50 

00 

900 

1908           46 

G6 

2504 

DOYLE 

4240 

SEC 

08 

T25N 

R17E 

P 

M 

40 

01 

42 

120 

05 

12 

900 

1923           18 

G5 

2506 

DOYLE  5S<,F 

4385 

SEC 

04 

T24N 

R17E 

M 

39 

5T 

00 

120 

05 

00 

900 

1955           18 

A6 

2513 

DRUM  F0RE8AY 

4640 

SEC 

16 

T15N 

RUE 

G 

M 

39 

14 

54 

120 

45 

12 

003 

1915           29 

ni 

2518 

DRYTOWN-VAIRA  RAN'-H 

750 

SEC 

22 

T07N 

RIOE 

K 

M 

38 

25 

30 

120 

51 

30 

000 

1954           03 

AO 

2543 

DUFOUR 

65 

SEC 

34 

TllN 

ROIE 

A 

M 

38 

45 

48 

121 

50 

24 

000 

1936           5T 

AO 

2568 

OUNNIGAN 

55 

SEC 

15 

T12N 

ROIW 

M 

M 

38 

53 

08 

121 

5T 

55 

900 

18TT       20  5T 

AO 

2559 

OUNNIGAN  POWERS  RcH 

104 

SEC 

17 

T12N 

ROIW 

J 

M 

38 

53 

15 

121 

59 

20 

000 

1929           5T 

AO 

2559 

OUNNIGAN  -  POWERS 

104 

SFC 

17 

T12N 

ROIW 

J 

M 

38 

53 

15 

121 

59 

20 

000 

1930           5T 

A2 

2572 

DUNSVUIR  R  S 

2420 

SEC 

13 

T39N 

R04W 

M 

41 

13 

00 

122 

15 

00 

900 

1889           4T 

A3 

2590 

EAGLE  CR 

950 

SEC 

12 

T30N 

R07W 

D 

M 

40 

28 

24 

122 

36 

35 

000 

1953           45 

G3 

2595- 

02 

EAGLE  LA<E  NELSON 

5121 

SEC 

07 

T32N 

RUE 

G 

M 

40 

39 

05 

120 

45 

20 

000 

1950           18 

Gl 

2599- 

04 

EAGLEVILLE  7SSE 

4550 

SEC 

29 

T39N 

R17E 

C 

M 

41 

13 

30 

120 

04 

00 

000 

1958           25 

Gl 

2  599- 

06 

EAGLEVILLE  2SE 

4450 

SEC 

31 

T40N 

R17E 

K 

M 

41 

IT 

18 

120 

05 

12 

000 

1963           25 

A3 

2540 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1205 

SEC 

03 

T17N 

R05W 

M 

39 

22 

00 

122 

31 

00 

900 

1910           05 

A7 

2720 

EL  DORADO   FFS 

1580 

SEC 

34 

TION 

RIOE 

E 

M 

38 

40 

50 

120 

52 

05 

808 

1955           09 

A7 

2721 

EL  DORADO  PH 

1920 

SEC 

22 

TllN 

R12E 

B 

M 

38 

4T 

3T 

120 

37 

05 

003 

1935           09 

R2 

2728 

ELFCTRA  PH 

715 

SEC 

33 

T05N 

R12E 

E 

M 

38 

20 

00 

120 

40 

00 

900 

1904           03 

AO 

2742 

ELK  GROVF  F  0 

45 

38 

25 

121 

22 

422 

1962           34 

AO 

2  744 

ELKHORN  FERRY 

20 

SEC 

35 

TION 

R03E 

M 

M 

38 

40 

30 

121 

38 

00 

000 

1959           5T 

BO 

2750 

ELLIOTT 

90 

SEC 

34 

T05N 

ROTE 

M 

38 

14 

00 

121 

11 

00 

9  00 

1926           39 

AO 

2881- 

C2 

ESPARTO  PATERSON  DQU 

192 

SEC 

19 

TION 

ROIW 

M 

38 

42 

02 

122 

00 

52 

000 

1958           5T 

?0 

2909 

EUGENE  STUART  RANrH 

173 

SEC 

22 

TOIN 

RIOE 

K 

M 

3T 

55 

15 

120 

51 

24 

903 

1923           50 

AO 

2948 

FAIR  OAKS 

170 

SEC 

07 

T09N 

R07E 

M 

38 

38 

24 

121 

14 

35 

000 

1954           34 

RO 

2970- 

02 

FARMINGTON 

111 

SEC 

20 

TOIN 

R09E 

N 

M 

3T 

55 

00 

121 

00 

00 

000 

18TT       05  39 

A5 

2994 

FEATHER  FALLS 

2955 

SEC 

14 

T20N 

R06E 

M 

39 

35 

00 

121 

15 

00 

900 

1938           04 

AO 

3020 

FERGUSON  RANCH 

800 

SEC 

20 

T29N 

R05W 

M 

40 

21 

00 

122 

2T 

00 

900 

1951           52 

Bl 

3038 

FIDDLFTOWN  LYNCH  OCH 

2100 

SEC 

20 

T08N 

R12E 

M 

38 

31 

00 

120 

42 

00 

900 

193T           03 

A8 

3055 

FINLEY  I  NNE 

1340 

SEC 

33 

T14N 

R09W 

M 

39 

01 

00 

122 

52 

00 

9  00 

1954           IT 

AS 

3055 

FINLFY  1  SSE 

1377 

SEC 

08 

T13N 

R09W 

R 

M 

38 

58 

58 

122 

52 

30 

900 

195T           17 

AS 

3057 

FINLEY  5  SW 

1750 

38 

58 

00 

122 

5T 

00 

900 

1957           IT 

G4 

3087 

FLEMING  FISH  &  GAME 

4000 

SEC 

21 

T29N 

R15E 

N 

M 

40 

21 

10 

120 

18 

12 

900 

1958           18 

A3 

3092 

FLOOD  RCH 

595 

SEC 

02 

T22N 

R05W 

R 

M 

39 

4T 

18 

122 

30 

00 

000 

1940           11 

A3 

3098 

FLOURNOv  8  NW 

965 

SEC 

04 

T24N 

R05W 

C 

M 

39 

58 

12 

122 

33 

00 

000 

1959           52 

AT 

3113 

FOLSOM  DAM 

350 

SEC 

24 

TION 

R07E 

M 

38 

42 

00 

121 

09 

00 

900 

1955           34 

AO 

3122- 

34 

FOOTHILL  FARMS 

118 

SEC 

05 

T09N 

ROSE 

B 

H 

38 

40 

OT 

121 

20 

34 

1962           34 

A5 

3127 

FORBESTOWN 

2900 

SEC 

03 

T19N 

R06E 

0 

M 

39 

31 

43 

121 

15 

52 

000 

1919           04 

A7 

3134 

FORESTHILL  R  S 

3200 

SEC 

35 

T14N 

RIOE 

M 

39 

01 

00 

120 

50 

00 

900 

193T           31 

Gl 

3157 

FORT  BIDWELL 

4498 

SEC 

17 

T45N 

R16E 

M 

41 

51 

00 

120 

08 

00 

900 

1855       21  25 

Gl 

3157- 

01 

FORT  BIDWELL  7NE 

5300 

SEC 

19 

T47N 

R17E 

B 

M 

41 

55 

00 

120 

03 

48 

000 

1960           25 

A6 

3240 

FRENCH  CORRAL 

1522 

SEC 

26 

T17N 

ROTE 

F 

M 

39 

18 

2T 

121 

09 

42 

000 

1951           29 

A3 

3242 

FRENCH  GULCH 

1100 

SEC 

22 

T33N 

ROTW 

M 

40 

42 

00 

122 

38 

00 

9  00 

1952           45 

a7 

3252- 

09 

FRFSH  POND 

3700 

SEC 

33 

TllN 

R13E 

F 

H 

38 

45 

37 

120 

32 

05 

430 

1952           09 

AO 

3255- 

11 

FRUITRIDGE  ANO  HFnGE 

45 

SEC 

30 

T08N 

R05E 

F 

M 

38 

31 

18 

121 

21 

48 

422 

1959           34 

AO 

3257- 

02 

FRUTO  2 

610 

SEC 

17 

T20N 

R05W 

L 

M 

39 

35 

18 

122 

27 

05 

000 

1950           11 

A6 

3272 

FULLER  LAKE 

5360 

SEC 

17 

T17N 

R12E 

B 

M 

39 

20 

42 

120 

38 

54 

000 

1960           29 

90 

3301 

GALT 

46 

SEC 

27 

T05N 

R06E 

M 

38 

15 

08 

121 

18 

00 

000 

187T           34 

80 

3301- 

01 

GALT  WATER  DIST 

45 

SEC 

27 

T05N 

R06E 

M 

M 

38 

14 

45 

121 

18 

412 

1959           34 

A7 

3338 

GARDEN  VALLEY  2  S 

1940 

SEC 

35 

T12N 

RIOE 

M 

38 

50 

00 

120 

51 

00 

900 

1946           09 

AO 

3358 

GATES  CANYON 

1200 

SEC 

03 

T06N 

R02W 

N 

M 

38 

23 

25 

122 

04 

40 

000 

192T       OT  48 

A7 

3381 

GEORGETOWN 

2701 

SEC 

11 

T12N 

RIOE 

M 

38 

54 

120 

51 

9  00 

18T2           09 

A-41 


TABLE  7    (Continued) 

INDEX    OF   CLIMATOLOGICAL    STATIONS   FOR    1962-63 

NORTHEASTtRN    CALIFORNIA 
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VI 
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(E 

o 
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O 
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^  c 
o  o 

c 

c 
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Number 

Nome 

6 

O 

c 

1 

„ 

0 

^ 

„ 

o 

o 

>• 

O 

47 

3384 

GE0R6FT0WN  R  S 

3001 

SEC 

06 

T12N 

RllE 

M 

38 

55 

00 

120 

48 

00 

900         1946          09 

A7 

3388 

GFRLF  CRFFK  CAMP 

5500 

SEC 

11 

T13N 

R14E 

M 

38 

59 

00 

120 

23 

00 

900         1945          09 

A2 

3405 

GIRSON  HN"5 

1435 

SEC 

02 

T36N 

R05W 

K 

M 

41 

00 

36 

122 

24 

24 

809         1959          45 

G7 

3439- 

-25 

GLFNPROOK  NEVADA 

6400 

SEC 

10 

T14N 

RISE 

M 

39 

05 

00 

119 

56 

00 

900  263205  1944          62 

Al 

3441- 

-01 

GLFNBURN 

3300 

SEC 

10 

T37N 

R04E 

H 

M 

41 

03 

45 

121 

29 

15 

000         1958          45 

AO 

3460 

GLFNN  COLUSA  HDGATE 

150 

SEC 

02 

T22N 

R02W 

H 

M 

39 

47 

18 

122 

03 

00 

000         1965          11 

A7 

3491 

GOLD  RUN 

3240 

SEC 

04 

T15N 

RIOE 

M 

39 

10 

00 

120 

52 

00 

900         1899          31 

Al 

3510 

GOOSE  LAKE  WEST 

4886 

SEC 

32 

T47N 

R13E 

D 

M 

41 

52 

00 

120 

30 

00 

900         1959  1953     25 

B9 

3541 

GRAND  ISLAND  R  D  3 

48 

T04N 

R03E 

M 

38 

11 

48 

121 

37 

05 

000         1938          34 

A6 

3571 

GRASS  VALLEY 

2593 

SEC 

27 

T16N 

ROSE 

B 

M 

39 

13 

33 

121 

03 

33 

900         1872          29 

A7 

3612- 

34 

GREEN  VALLEY 

A5 

3621 

GREENVILLE  RS 

3550 

SEC 

03 

T26N 

R09E 

M 

40 

08 

120 

55 

900         1894       30  32 

A7 

3525 

GREENWOOD  1  SE 

1500 

SEC 

18 

T12N 

RIOE 

0 

M 

38 

53 

04 

120 

64 

10 

000         1950          09 

AO 

3540 

GRIDLEY  RUTTF  W  0 

90 

SEC 

36 

T18N 

R02E 

K 

M 

39 

22 

00 

121 

41 

42 

000         1923          04 

AO 

3640- 

01 

GRIDLEY  FES 

90 

SEC 

19 

T18N 

R03E 

M 

M 

39 

23 

48 

121 

41 

12 

808         1941          04 

Rl 

3649 

GRIZZLY  FLATS 

3930 

SEC 

15 

T09N 

R13E 

M 

38 

38 

00 

120 

32 

00 

900         1940          09 

G8 

3675 

GROVER  HOT  SPRINGS 

5800 

SEC 

19 

TION 

R20E 

L 

M 

38 

41 

45 

119 

49 

28 

804         1962          02 

A8 

3687 

GUINOA 

350 

SEC 

04 

TUN 

R03W 

F 

M 

38 

50 

122 

11 

47 

000         1896       08  57 

A5 

3725 

HAMILTON  BRANCH  Ph 

4560 

SEC 

21 

T28N 

ROSE 

M 

40 

16 

00 

121 

05 

00 

900         1953          32 

A3 

3791 

HARRISON  GULCH  R  s 

2710 

SEC 

14 

T29N 

RlOW 

M 

40 

21 

00 

122 

58 

00 

900         1943          46 

A6 

3800 

H  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

580 

SEC 

14 

T15N 

R06E 

M 

39 

14 

00 

121 

16 

00 

900  PN9182  1961          29 

Al 

3821 

HAT  CREEK  RS 

3348 

SEC 

15 

T34N 

R04E 

M 

40 

48 

00 

121 

30 

00 

900         1940          45 

Al 

3824 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

3015 

SEC 

32 

T35N 

R04E 

M 

40 

56 

00 

121 

33 

00 

900         1921          45 

AO 

3870- 

11 

HAZEL  6  ROEDIGER  LANr 

150 

T09N 

R07E 

M 

38 

39 

23 

121 

13 

32 

422         1950          34 

BO 

3919 

HERALD  F.S. 

70 

T05N 

R07E 

M 

38 

17 

46 

121 

14 

30 

422         1962          34 

r,6 

3922 

HERLONG  SOD 

4083 

SEC 

31 

T27N 

R17E 

K 

M 

40 

09 

120 

05 

911         1951          18 

A6 

3945 

HIDDEN  VALLEY  RAN'-H 

1480 

SEC 

33 

TUN 

ROSE 

B 

M 

39 

01 

30 

121 

05 

48 

900         1952          29 

R2 

3952 

HIGHLAND  LAKES 

8700 

SEC 

32 

T08N 

R20E 

0 

M 

38 

29 

48 

U9 

47 

48 

900  003954  1960          02 

A8 

3954 

HIGH  VALLEY  MITCHCLL 

1785 

SEC 

23. 

T14N 

R08W 

K 

M 

39 

02 

47 

122 

42 

30 

000         1958          17 

AS 

3964- 

17 

HIGH  VALLEY  RANCH 

1792 

SEC 

13 

T14N 

R08W 

0 

M 

39 

03 

Z2 

122 

41 

29 

000         1961          17 

A9 

4010 

HORERGS 

2960 

SEC 

35 

T12N 

ROSW 

M 

38 

5! 

00 

122 

43 

or 

900         1930          17 

R2 

4018 

HOGAN  DAM 

749 

S'^C 

31 

T04N 

RUF 

M 

M 

38 

09 

IS 

120 

48 

50 

903         1951          05 

A4 

4019 

HOGBACK  ROAD 

1320 

SEC 

05 

T27N 

ROIW 

F 

M 

40 

13 

27 

122 

00 

03 

419         1960          52 

B9 

4041 

HOLT  2  ESE 

TOIN 

Rn5E 

M 

37 

55 

42 

121 

23 

30 

000         1959          39 

AS 

4097 

HOPLAND  8NE 

2510 

SEC 

32 

T14N 

RlOW 

M 

39 

01 

00 

123 

00 

00 

900         1939          17 

AO 

4123- 

31 

HORSESHOE  BAR 

525 

SEC 

08 

TUN 

ROSE 

N 

M 

38 

48 

04 

121 

07 

58 

000         1962          31 

«3 

4166 

HUNTER  DIST  GRAV^I 

770 

SEC 

15 

T27N 

R05VI 

0 

M 

40 

11 

12 

122 

33 

00 

900         1959          52 

*5 

A3 

4185- 

25 

HURLETON 

1600 

SEC 

14 

T19N 

R05E 

N 

M 

39 

29 

57 

121 

23 

17 

000         1953          04 

4219 

IGO  2W 

1090 

SEC 

32 

T31N 

R05W 

C 

M 

40 

30 

05 

122 

34 

12 

000         1956          45 

A6 

4248- 

50 

INDIAN  ROCK 

2200 

SEC 

10 

T18N 

R07E 

B 

M 

39 

26 

14 

120 

10 

25 

000         1954.         63 

B2 

4283 

lONF 

287 

SEC 

24 

T05N 

R09F 

M 

38 

20 

53 

120 

56 

20 

900         1878       04  03 

RO 

4283- 

01 

lONE  2  NW 

263 

SEC 

14 

T06N 

R09E 

N 

M 

38 

22 

18 

120 

58 

00 

000         1949          03 

A7 

4288 

IOWA  HILL 

2930 

SEC 

33 

T14N 

RIOE 

0 

M 

39 

05 

53 

120 

51 

02 

000         1879       32  31 

A2 

4294- 

02 

IRON  MOUNTAIN  NO  ? 

2750 

SEC 

35 

T33N 

R06W 

M 

40 

40 

35 

122 

30 

48 

000         1948          45 

R9 

4319- 

01 

ISLETON 

1 

T04N 

R03E 

M 

38 

09 

30 

121 

36 

42 

000         1949          34 

R2 

4321 

JACKSON  1  NW 

1530 

SEC 

20 

T06N 

RllE 

F 

M 

38 

21 

35 

120 

47 

27 

000         1951          03 

(i'> 

4342 

JANFSVILLE  FLETCHrR 

4225 

SEC 

09 

T28N 

R13E 

L 

M 

40 

17 

45 

120 

31 

30 

000         1959          18 

A7 

4346- 

09 

JAY  BIRD  P  H 

3200 

SEC 

33 

T12N 

R13E 

P 

M 

38 

50 

10 

120 

31 

50 

430         1952          09 

AO 

4346 

JELLY 

355 

SEC 

33 

T29N 

R03W 

B 

M 

40 

19 

48 

122 

12 

12 

000         1958          52 

RO 

4352 

JENNY  LINO  3SW 

235 

SEC 

31 

T03N 

RIOE 

A 

M 

38 

04 

30 

120 

64 

42 

000         1950          06 

Al 

4374 

JESS  VALLEY 

6290 

SEC 

05 

T39N 

R15E 

C 

M 

41 

15 

54 

17 

35 

900         1929          25 

AO 

4390 

JOHNS  SCHOOL 

50 

SEC 

22 

T13N 

ROIW 

N 

M 

38 

57 

24 

121 

68 

12 

000         1949          05 

AO 

4440- 

50 

KAHI  RADIO  STATION 

1420 

SEC 

33 

T13N 

ROSE 

J 

M 

38 

55 

58 

121 

05 

25 

000         1962          31 

AO 

4449 

KARNAK 

23 

SEC 

20 

TUN 

R03E 

H 

M 

38 

47 

12 

121 

39 

18 

000         1940          61 

AS 

4454 

KEDDIF 

3180 

SEC 

22 

T25N 

R09E 

N 

M 

40 

00 

42 

120 

57 

58 

000         1953          32 

AS 

4488 

KELSEYVILLE 

1385 

SEC 

14 

T13N 

R09W 

M 

38 

58 

33 

122 

49 

53 

900         1931          17 

Aa 

4491- 

01 

KFLSEYVILLF  2  N 

1345 

SEC 

02 

T13N 

R09W 

M 

39 

00 

06 

122 

50 

05 

801         1935          17 

A't 

4544 

KILARC  PH 

2550 

SEC 

33 

T33N 

ROIE 

D 

M 

41 

00 

36 

121 

52 

18 

900         1933          45 

AO 

4574 

KIRKVILLE 

36 

SFC 

12 

T12N 

ROIE 

8 

M 

38 

54 

30 

121 

48 

18 

000         1953          51 

A7 

4516 

KYRURZ  STRAVRFRRY 

5750 

SEC 

19 

TUN 

R17F 

M 

38 

48 

OO 

120 

09 

00 

900         1941  1962     09 

AO 
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09 

11 
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26 
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06 
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SEC  32 
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30 

120 

01 
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09 
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31 
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90 
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ROBE 
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01 
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121 

04 

00  000         1948 
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LINDEN  SHELLY  RANrH 
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SEC  35 
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R  M  38 

03 

48 

120 

56 

35  000         1948  1962 

39 

A5  4977 

LITTLE  LAST  CHANCF  V 

5730 

SEC  05 

T24H 

R15E 

M  M  39 

57 

40 

120 

13 

00  900         1959 

32 

Al  4988 

LITTLE  VALLEY 
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SEC  15 

T35N 
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30 
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18 
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SEC  32 
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51 
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00  000         1958 

51 
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106 

SEC  30 

T04N 
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N  M  38 

10 

00 
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09 

00  000         1926 

39 

BO  5012 

LOCKEFORD  7SE 

125 

SEC  14 

T03N 

ROSE 

0    38 

06 

30 

121 

04 

12  000         1938 

39 

BO  5032 

LOO! 

40 

SEC  11 

T03N 

R06E 

P  M  38 

07 

00 

121 

17 

00  900         1887 

39 

BO  5032- 

-07 

LOOT  3  W 

31 

SEC  04 

T03N 

R06E 

P  M  38 

07 

52 

121 

19 

33  412         1955 

39 

RO  5032- 

-08 

LODI  4  NNF 

61 

SFC  30 

T04N 

R07E 

C  M  38 

10 

28 

121 

15 

00  412         1940 

39 

AO  5060- 

-01 

LOMA  RICA 

350 

SEC  28 

T17N 

ROSE 

L  M  39 

18 

03 

121 

25 

02  000         1963 

58 

Fl  5081- 

-01 

LONG  RFLL  STATION 

4375 

SFC  20 

T42N 

R05E 

B  M  41 

28 

00 

121 

25 

00  000         1958 

25 

A7  5087 

LONG  VALLEY  ORCHARD 

870 

SEC  32 

T12N 

ROSE 

G  M  38 

51 

121 

05 

000         1955 

31 

G6  5088 

LONG  V4LLEY  INSP  cTN 

5060 

SEC  18 

T21N 

RISE 

E  M  39 

41 

12 

120 

00 

42  900         1958 

46 

Al  5094 

LOn<OUT 

4155 

SEC  22 

T39N 

R07E 

B  M  41 

12 

42 

121 

OB 

54  000         1935       06 

25 

Al  5094- 

03 

LOOrOUT  6NNE 

4190 

SEC  24 

T40N 

R07E 

M  M  41 

17 

00 

121 

07 

00  000         1957 

25 

Al  5095 

LOOKOUT  SHAW 

4500 

SEC  34 

T41N 

R07E 

G  M  41 
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00 

121 

08 

42  000         1959 

25 

AO  5096 

LOOM  IS 
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SEC  09 
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R07E 

G  M  38 

49 

06 
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11 

42  000         1959 

31 

AO  5097 

LOOM  IS  2  NW 

365 

SEC  04 

TUN 

R07E 

D  M  38 

50 

00 

121 

12 

00  801         1948 

31 

AO  5131- 

04 

LOS  MOLINOS  7  NNE 

279 

SEC  10 

T26N 

R02W 

K  M  40 

07 

18 

122 

04 

36  000         1959 

52 

AO  5131- 

05 

LOS  MOLINOS  1  SE 

225 

SEC  16 

T25N 

R02W 

R  M  40 

00 

48 

122 

05 

00  000         1960 

52 

AO  5132 

LOS  MOLINOS  3  N 

245 

SEC  33 

T26N 

R02W 

F  M  40 

03 

48 

122 

06 

000         1954 

52 

A8  5161 

LOWER  L4<F  1  W 

1450 

SEC  04 

T12N 

R07W 

R  M  38 

•54 

42 

122 

38 

00  000         1935 

17 

AS  5161- 

01 

LOWER  L4<E 

1355 

SEC  02 

T12N 

R07W 

N  M  38 

54 

48 

122 

36 

29  000         195B 

17 

G7  5163 

LOWER  MF4D0W 

5760 

SFC  25 

T20N 

R17E 

A  M  39 

33 

42 

120 

01 

54  911         1957 

45 

A5  5171 
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4936 

SEC  13 

T21N 

R15E 

V  39 

41 

on 

120 

15 

00  900         1940       07 

46 

A5  5171- 

02 

LOYALTON  6  NW 
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SEC  21 

T22N 

R15E 

J  M  39 

44 

30 

120 

18 

00  000         1957 
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03 

LOYALTON  7  N 

4880 

SEC  11 
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R15E 

G  M  39 
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24 

120 
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54  000         1957 

32 
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M  AND  T  RANCH 
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ROIE 

D  M  39 
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30 

121 
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SEC  10 
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R13E 

M  M  41 

03 
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120 

28 
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18 

A3  5258 

MAHNKF 

2380 

SEC  30 

T12N 

R08W 

M  38 
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00 

122 

47 

00  900         1954 

17 

B9  5296 
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R02E 
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02 

00 

121 
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46 
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13 
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01 
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J  M  40 
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12 
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52 

44  5299- 

02 
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SFC  28 

T30N 

R02E 

B  M  40 

26 

12 

121 

46 

00  000         1958 

52 

A4  531 1 
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5850 

SEC  18 

T31N 

R04E 

M  40 

32 

no 

121 

34 

00  900         1941 

45 

f,S  5356 

M4B<LFFVILLF 

5546 

SEC  21 

TION 

R20E 

M  38 

42 

on 
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47 

00  900         1909 

02 

BO  5368 

MARSHALL  RANCH 

60 

SFC  16 

T03N 

R07E 

P  M  38 

06 

00 

121 

13 

00  412         1925 

39 

AO  5385 

M4RYSVILLF 

62 

SEC  13 

T15N 

R03E 

0  M  39 

09 

on 

121 

36 

00  900         1871 

58 

AO  5403 

MATHER  4  F  B 

90 

SEC  11 

T08N 

R06E 

M  38 

34 

00 

121 

18 
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AO  5409- 

01 

MAXWELL 

91 

SEC  33 

T17N 
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R  M  39 

16 

36 

122 

U 
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05 
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01 

MC4RTHUR  M4INT  STm 

3300 

SEC  01 

T37N 

R05F 

J  M  41 

04 

24 

121 

19 

48  809         1957 

45 

A4  5444 

MCCARTHY  POINT  R  c 

3800 

SEC  19 

T27N 

R03E 

M  40 

11 

00 

121 

41 

00  900         1945 

52 

AO  5447 

MC  CLFLL4N  AFB 

70 

SEC  01 

T09N 

R05E 

N  M  38 

39 

39 

121 

23 
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34 

42  5449 

MC  CLOUD 

3300 
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T39N 

R03W 

M  41 
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122 

08 
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47 
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R03E 
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on 
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37 
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48 

30 

120 

01 
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SFC  29 

T12N 

R18F 

M  38 

51 

no 

120 

01 
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09 

G7  5573 

MEYERS  RANGFR  STN 
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SEC  29 

T12N 
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L  M  38 
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on 
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00 
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09 
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J  M  39 

03 
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120 
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TION 
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02 
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02 

00 
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06 

06 
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A9 
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SEC 
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00 

122 
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900 
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2415 

SEC 

13 
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R05W 

L  M 

38 

63 

10 

122 

26 

30 

000 
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A7 

5909 

MOUNT  OANAHER 

3408 

SEC 

05 

TION 
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R  M 

38 

45 

00 

120 
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900 
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A5 
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SEC 
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000 
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SEC 
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900 
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5700 
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SEC 

29 

T04N 

RUE 
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48 
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000 
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SEC 
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38 
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08 
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35 

50 
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AO 

5130 
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120 

SEC 

31 
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A  M 

39 

33 

00 

121 

47 

00 

003 
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A6 
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NEVADA  CITY 

2500 

SEC 
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M  M 

39 

16 

121 

02 

900 
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A6 
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29 

NEVADA  CITY  R  S 

2710 

SEC 

13 

T15N 

R08E 

L  M 

39 

14 

58 

121 

01 

42 

808 

29 

AO 

5154 

NEWCASTLE  FOWLER 

250 

SEC 

17 

T12N 

R07E 

E  M 

38 

53 

35 

121 

13 

05 

000 

1948          31 

AO 

5157 

NFW  ENGLAND  ORCHARD 

45 

SEC 

13 

T14N 

R03E 

L  M 

39 

03 

41 

121 

35 

20 

000 

1959          61 

Al 

6173- 

35 

NEW  PINE  CK  OREGON 

4880 

SEC 

24 

T41S 

R20E 

W 

42 

00 

00 

120 

18 

00 

000 

1958  1951     61 

AO 

6194 

NICOLAUS  2 

SEC 

05 

T12N 

R04E 

M 

38 

56 

00 

121 

33 

00 

900 

1959          51 

AO 

6271 

NORTH  SACRAMENTO 

25 

SEC 

04 

T09N 

ROSE 

M  M 

38 

38 

46 

121 

28 

30 

000 

1955          34 

A6 

5274 

NORTH  SAN  JUAN 

2130 

SEC 

05 

T17N 

ROSE 

M 

39 

22 

121 

06 

000 

1897       48  29 

A6 

5275 
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SEC 

22 

TIBN 

ROSE 

B  M 

39 

26 

00 

121 

04 

30 

000 

1964          58 

Al 

6415 
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4380 

SEC 

33 

T33N 

R05E 

M  M 

40 

40 

30 

121 

26 

54 

000 

1950          45 

A5 
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ONION  VALLEY 

5530 

SEC 

05 

T22N 
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39 

48 

00 

120 

53 

05 

000 

1969          32 

AT 
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29 
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A3 
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M 

40 

29 

00 

122 

37 

00 

900 

1961          45 

AO 
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SEC 

28 

TION 
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N  M 

38 

41 

20 

121 

13 

13 

000 
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AO 
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ORANGEVALE  MOIRAO 
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SEC 

26 

TION 

R07E 

M 

36 

41 

16 

121 

11 

36 

000 

1956  1953     34 

AO 

5505 

ORLAND  FRENCH  RANCH 
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SEC 

06 

T20N 

R04W 

K  M 

39 

37 

00 

122 

19 

42 

000 
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AO 

6505 

ORLAND 

254 

SEC 

21 

T22N 

R03W 

M 

39 

45 

00 

122 

12 

00 
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1683          11 

AO 

5507 

ORLAND  8  NE 

172 

SEC 

27 

T23N 

R02W 

J  M 

39 

49 

06 

122 

04 

00 

000 

1966          52 

A6 

5519 

OROGON  HOUSE  2N 

SEC 

26 

T18N 

ROSE 

M 

AO 

5521 

OROVILLE 

170 

SEC 

18 

T19N 

R04E 

M 

39 

30 

121 

33 

900 

1953          04 

AO 

5525 

OROVILLE  BRIDGE 

170 

SEC 

08 

T19N 

R04E 

M 

39 

31 

00 

121 

34 

00 

900 

1908          04 

A5 

5527 

OROVILLE  DAM 

845 

SEC 

01 

T19N 

R04E 

N  M 

39 

31 

36 

121 

28 

46 

000 

1969          04 

AO 

5528 

OROVILLE  R  S 

300 

SEC 

06 

T19N 

R04E 

M 

39 

32 

00 

121 

34 

00 

900 

1940          04 

G6 

5552 

OTIS  CANYON 

4075 

SEC 

03 

T25N 

R16E 

F  M 

40 

08 

24 

120 

16 

42 

000 

1969          18 

A7 

5697 

PACIFIC  HOUSE 

3440 

SEC 

34 

TUN 

R13E 

M 

38 

45 

00 

120 

30 

00 

900 

1941          09 

Mi 

5547- 

06 

PALO  CEDRO  2N 

500 

SEC 

29 

T32N 

R03W 

P  M 

40 

36 

36 

122 

13 

54 

000 

1953          45 

A4 

6585 

PARADISE 

1800 

SEC 

14 

T22N 

R03E 

M  M 

39 

45 

30 

121 

35 

42 

000 

1925          04 

A7 

6589- 

02 

PARADISE  VALLEY 

2200 

SEC 

19 

T13N 

RIOE 

M 

3S 

55 

120 

64 

000 

1962          31 

AO 

6725 

PASKENTA  R  S 

755 

SEC 

04 

T23N 

R06W 

M 

39 

63 

00 

122 

32 

00 

900 

1936          52 

Al 

6750 

Patterson  meadow 

7000 

SEC 

29 

T39N 

R16E 

M 

41 

11 

00 

120 

12 

00 

0  00 

1958          25 

Aft 

5751 

PAYNES  CRFFK 

1850 

SEC 

25 

T29N 

ROIW 

M 

40 

20 

00 

121 

54 

00 

900 

1961          52 

A7 

5773- 

09 

PEAVINF  RIDGE 

5100 

SEC 

17 

TUN 

R14E 

L  M 

38 

47 

50 

120 

25 

50 

430 

1952          09 

Al 

6803 

PFPPERDINES  CAMP 

6550 

SEC 

28 

T42N 

R16E 

F  M 

41 

26 

30 

120 

14 

00 

000 

1968          25 

AO 

5849- 

1  1 

PHFLAN  PARROTT  RAMCH 

120 

SEC 

01 

T21N 

ROIW 

E  M 

39 

42 

24 

121 

56 

06 

000 

1924         04 

"2 

5898 

PINE  GROVE  CONS  CAMP 

2380 

SEC 

34 

T07N 

R12E 

0  M 

806 

1950          03 

Al 

5945 

PIT  RIVER  PH  NO  5 

1458 

SEC 

09 

T36N 

ROIW 

M 

40 

59 

00 

121 

59 

00 

900 

1944          45 

B8 

5949 

PITTSBURG  DOW  CHEm 

16 

SEC 

15 

T02N 

ROIE 

0  M 

38 

01 

27 

121 

61 

19 

000 

1947          07 

A8 

5950 

PITTS  RANCH 

1560 

SEC 

33 

T13N 

R09W 

M 

38 

65 

00 

122 

52 

00 

900 

1955          17 

Al 

5962- 

02 

PITTVILLE  3SE 

3500 

SEC 

29 

T37N 

R05E 

B  M 

41 

03 

00 

121 

20 

00 

000 

1958          18 

Al 

5952- 

03 

PITTVILLF  EDWARDS 

3500 

SEC 

29 

T37N 

R05E 

0  M 

41 

00 

42 

121 

17 

50 

000 

1967          18 

A7 

6950 

PLACERVILLE 

1890 

SEC 

07 

TION 

RUE 

M 

38 

44 

00 

120 

48 

00 

900 

1874          09 

A7 

5952 

PLACFRVILLF  IFG 

2756 

SEC 

10 

TION 

RUE 

M 

36 

44 

22 

120 

44 

22 

900 

1929          09 

A7 

6953 

PLACERVILLE  IW 

1785 

SEC 

11 

TION 

RIOE 

M 

38 

44 

00 

120 

49 

00 

900 

1940  1963     09 

AO 

6966- 

02 

PLAINFIELD  IF 

58 

SEC 

30 

T09N 

R02E 

R  M 

38 

36 

36 

121 

47 

00 

000 

1957          57 

AO 

5966- 

04 

PLAINFIELD  4  NW 

95 

SEC 

21 

T09N 

ROIE 

F  M 

38 

37 

03 

121 

62 

05 

000 

1957          57 

AO 

6956- 

05 

PLAINFIELD  2NNW 

68 

SEC 

24 

T09N 

ROIE 

D  M 

38 

37 

08 

121 

49 

00 

000 

1938          57 

AO 

5968 

PLAINFIELD  1  NNW 

55 

SEC 

25 

T09N 

ROIE 

G  M 

36 

36 

54 

121 

48 

22 

000 

1957          57 

A3 

6975 

PLATINA 

F6 

5975 

PLASKFTT 

6680 

SEC 

27 

T22N 

R09W 

A  M 

39 

44 

12 

122 

61 

24 

000 

1960          11 

A3 

5976- 

36 

PLATINA-BUROH 

2300 

SEC 

17 

T29N 

R09W 

R  M 

40 

21 

42 

122 

53 

18 

000 

1962          45 

A9 

6977 

PLEASANTS  VALLEY 

250 

SEC 

11 

T07N 

R02W 

M 

38 

28 

05 

122 

02 

35 

000 

1949          48 

A5 

6998 

PLUMAS  FURFKA  PARK 

6175 

SEC 

24 

T22N 

RllE 

F  M 

39 

45 

25 

120 

41 

52 

804 

1951          32 

A-44 
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INDEX    OF   CLIMATOLOGICAL    STATIONS   FOR    1962-63 

NORTHEASTERN    CALIFORNIA 


Slot  ion 

c 
o  -z 

c 
o 

£ 

*i 

o 

3 

O  k 

o  o 

c 
ft 

o 
u 

o  V 

>   *- 
—  *• 
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t 

o 

c 
o 
(r 

< 

3 

CD 

O 

a- 
c 
o 

si 
g2 

|5i 

i 

3 

r 

umbe' 

Nome 

6 

o 

0 

, 

„ 

0 

^ 

■( 

o 

o 

o 

> 

o 

o  1 

7nnn 

PLYMOUTH 

1096 

SFC 

11 

T07N 

RIOE 

c 

M 

38 

28 

55 

120 

50 

42 

900         1935          03 

Bl 

7000- 

01 

PLYMOUTH  3  HE 

1450 

SEC 

31 

TOSN 

RUE 

F 

M 

38 

30 

22 

120 

48 

45 

000         1954          03 

Bl 

7000- 

03 

Plymouth  5  wNw 

445 

SEC 

25 

T08N 

R09E 

0 

M 

38 

31 

02 

120 

55 

56 

000         1951          03 

A9 

7058 

POPE  VALLEY  2  E 

610 

SEC 

23 

T09N 

R05W 

M 

M 

38 

35 

57 

122 

23 

21 

000         1947          28 

A5 

7085 

PORTOLA 

4838 

SEC 

01 

T22N 

R13E 

M 

39 

48 

00 

120 

28 

00 

900         1914          32 

Al 

7106 

POTTER  SAWMILL 

4210 

SEC 

07 

T39N 

R07E 

D 

M 

41 

14 

00 

121 

13 

00 

900         1958  1962     25 

B2 

7136 

PRESTON  SCHOOL 

350 

SEC 

24 

T06N 

RC9E 

G 

M 

38 

21 

48 

120 

56 

12 

412         1955          03 

AO 

7158- 

50 

PRYOR  RANCH 

130 

SEC 

25 

T16N 

R04E 

A 

M 

39 

13 

18 

121 

28 

02 

000         1963          58 

A5 

7195 

OUINCY  R  S 

3409 

SEC 

14 

T24N 

R09E 

P 

M 

39 

56 

120 

57 

900         1895          32 

«5 

7215 

RAC<ERBY 

1375 

SFC 

06 

T18N 

RC5E 

P 

M 

39 

29 

55 

121 

23 

17 

000         1953          04 

R2 

7221- 

21 

RAILROAD  ELAT 

2560 

SEC 

09 

T05N 

R13E 

G 

M 

38 

18 

18 

120 

32 

36 

000         1948          05 

AO 

7247- 

01 

RANCHO  CORDOVA  F  c 

93 

SEC 

35 

T09N 

R05E 

M 

38 

35 

42 

121 

17 

30 

422         1950          34 

G2 

7260 

RAVENDALE  ISSE 

5310 

SEC 

25 

T34N 

RUE 

D 

M 

40 

47 

30 

121 

21 

30 

000         1958          18 

G2 

7261 

RAVENDALE  JIM  MARO 

5540 

SEC 

30 

T35N 

R17E 

D 

M 

40 

52 

30 

120 

06 

00 

000  PN7259  1953          18 

G2 

7261- 

01 

RAVENDALE  HARRY  MaRR 

5340 

SEC 

06 

T35N 

R15E 

R 

M 

40 

55 

30 

120 

19 

00 

000         1954       03  18 

G2 

7261- 

04 

RAVENDALE  5  ESE 

5350 

SEC 

21 

T34N 

R15E 

R 

M 

40 

47 

120 

16 

30 

000         1959          IS 

AO 

7291- 

03 

RED  BLUFF  CLARK  RnCH 

292 

SEC 

30 

T27N 

R02W 

A 

M 

40 

10 

18 

122 

07 

48 

000         1959          52 

AO 

7291- 

05 

RED  BLUFF  OWENS  RNCH 

595 

SEC 

22 

T27N 

R05W 

N 

M 

40 

10 

35 

122 

25 

12 

000         1959          52 

AO 

7291- 

12 

RED  BLUFF  8S 

333 

SEC 

31 

T26N 

R03W 

N 

M 

40 

03 

24 

122 

15 

18 

000         1959          52 

AO 

7292 

RED  BLUFF  WB  AP 

341 

T27N 

R03W 

M 

40 

09 

00 

122 

15 

00 

900         1939          52 

40 

7295 

REDOING  1  SE 

470 

40 

34 

00 

122 

23 

00 

900         1958          45 

40 

7296 

REDOING  FIRE  STN  n07 

577 

SFf 

35 

T32N 

R05W 

M 

40 

35 

00 

122 

24 

00 

900         1875          45 

AO 

7300- 

03 

REDDING  CLFAR  CRF"^"; 

450 

SFC 

25 

T31N 

R05W 

E 

M 

40 

30 

00 

122 

24 

00 

000         1955          45 

R7 

7365- 

25 

RFNO 

4397 

M 

39 

30 

00 

119 

47 

00 

900  266779  1870          52 

A7 

7370 

REPRESA 

305 

SEC 

25 

TION 

R07E 

F 

M 

38 

42 

00 

121 

10 

00 

900         1893          34 

R9 

7446 

RIO  VISTA 

20 

SEC 

31 

T04N 

R03E 

M 

38 

08 

40 

121 

41 

28 

900         1907          48 

AO 

7446- 

01 

RIO  VISTA  1  NW 

85 

SEC 

24 

T04N 

R02E 

P 

M 

38 

10 

30 

121 

42 

35 

000         1955          48 

AO 

7446- 

02 

RIO  VISTA  4  NW 

53 

SEC 

15 

T04N 

R02E 

H 

M 

38 

11 

34 

121 

45 

00 

000         1949          48 

Bl 

7464 

RIVER  PINFS 

2000 

SEC 

15 

T08N 

RUE 

J 

M 

3S 

33 

46 

120 

44 

10 

000         1950          03 

40 

7487 

ROBBINS 

20 

SEC 

24 

T12N 

R02E 

P 

M 

38 

52 

121 

43 

1925          51 

A7 

7492 

ROBERTSON  FLAT 

5250 

SEC 

11 

T15N 

R13E 

N 

M 

39 

09 

27 

120 

30 

06 

900         1945          31 

40 

7516 

ROCKLIN 

239 

SEC 

19 

TUN 

R07E 

C 

M 

38 

47 

35 

121 

14 

30 

900         1869          31 

40 

7517 

ROr<LIN  1  SF 

300 

SEC 

20 

TUN 

R07E 

M 

38 

45 

48 

121 

13 

12 

000         1954          31 

40 

7568- 

"2 

ROSEWOOD  C4PFHART 

550 

SEC 

14 

T2eN 

R05W 

K 

M 

40 

15 

48 

122 

30 

30 

419         I960          52 

45 

7572 

ROUGH  AND  READY 

1840 

SEC 

24 

T15N 

R07E 

0 

M 

39 

13 

40 

121 

06 

03 

000         1953          29 

A8 

7591- 

05 

RUMSFV  1  NW 

455 

SEC 

12 

T12N 

R04W 

M 

38 

54 

05 

122 

14 

54 

000         1928          57 

«5 
AO 

7608- 

05 

RUSSELL  RANCH 

2175 

SEC 

30 

T19N 

R05E 

L 

M 

38 

28 

52 

121 

20 

37 

000         1953          04 

7630 

SACRAMENTO  WR  AP 

17 

SEC 

25 

T08N 

R04E 

M 

M 

38 

31 

00 

121 

30 

00 

900         1935          34 

AO 

7533 

SACRAMENTO  WB  CITY 

25 

SEC 

01 

TOSN 

R04E 

c 

M 

38 

35 

00 

121 

29 

00 

900         1849          34 

BO 

7533- 

34 

SAC  COUNTY  BOYS  RANCH 

T08N 

ROSE 

M 

422         1952          34 

AO 

7533- 

53 

SACRAMENTO  HUFFMAN 

30 

SEC 

15 

TOSN 

R05E 

M 

38 

33 

12 

121 

26 

35 

000         1959          34 

AO 

7533- 

55 

SACRAMENTO  3  SSW 

000                       34 

AO 

7635 

SACRAMENTO  REFUGE 

95 

SEC 

10 

T18N 

R03W 

F 

M 

39 

25 

48 

122 

11 

05 

000         1958          11 

A3 

7637 

SADDLE  CAMP  R  S 

3850 

SEC 

30 

T27N 

ROSE 

M 

40 

10 

00 

122 

48 

00 

900         1945          52 

r,7 

7641 

SAGFHFN  CRFFK 

5337 

SEC 

07 

TISN 

R15E 

M 

39 

26 

00 

120 

14 

no 

900         1953          29 

A9 

7649 

SAINT  HFLENA  7  NF 

1050 

SFC 

12 

TOSN 

R05W 

M 

38 

34 

00 

122 

22 

00 

900         1940          28 

40 

7655 

SAINT  JOHN 

145 

SFC 

35 

T22N 

RCIW 

M 

39 

43 

00 

122 

00 

00 

900         1906          11 

B2 

7589 

SALT  SPRINGS  PH 

3700 

SFC 

33 

T08N 

R16E 

M 

38 

30 

00 

120 

13 

00 

900         1928          03 

B2 

7701 

SAN  ANDREAS 

1120 

SEC 

17 

T04N 

R12E 

N 

M 

38 

11 

42 

120 

41 

00 

000  047701  1924       02  05 

B2 

770? 

SAN  ANDREAS  2  S 

854 

SEC 

32 

T04N 

R12E 

M 

38 

10 

00 

12C 

40 

00 

900         1924          05 

B2 

7705 

SAN  ANDREAS  R  S 

1090 

SEC 

20 

T04N 

R12E 

A 

M 

38 

11 

30 

120 

40 

10 

808  047706  1953          05 

4'i 

8012- 

40 

SATTLFY  1  NW 

4950 

SEC 

32 

T21N 

R14E 

G 

M 

39 

37 

48 

120 

25 

00 

000         1961          46 

G* 

8074 

SECRET  VALLEY 

4435 

SEC 

27 

T31N 

R15E 

R 

M 

40 

31 

24 

120 

15 

00 

O'OO         1952          18 

G7 

8082 

SECOND  SUMMIT 

5460 

SEC 

03 

T19N 

R17E 

H 

M 

39 

31 

43 

120 

03 

58 

911         1958          45 

42 

8135 

SHASTA  DAM 

1075 

SEC 

15 

T33N 

R06W 

M 

40 

43 

00 

122 

25 

00 

900         1942          45 

a2 

8150 

SHEEP  RANCH 

2370 

SEC 

08 

T04N 

R14E 

M 

38 

12 

30 

120 

27 

30 

000         1937          05 

al 

8173 

SHTNGLF  SPRINGS 

1375 

SFC 

06 

T09N 

RIOF 

M 

38 

40 

00 

120 

55 

00 

900         1943          09 

A5 

8218 

sifrravillf  RS 

4975 

SFC 

24 

T20N 

R14E 

M 

39 

35 

00 

120 

22 

00 

900         1909          45 

AS 

8292 

SLOAT 

4115 

SFC 

15 

T23N 

RUE 

M 

39 

52 

00 

120 

44 

00 

900         1957          32 

BO 

8293 

SLOuGHHOUcf  5  SE 

160 

SFC 

15 

T07N 

ROSE 

M 

38 

28 

on 

121 

05 

00 

900         1950          34 

00 

8293- 

■01 

SLOUGHHOnsF  1  SW 

80 

SFC 

09 

T07N 

R07E 

A 

M 

38 

29 

121 

12 

30 

000         1950       01  34 

Bl 

8295 

SLY  PARK 

3530 

SEC 

17 

TION 

R13E 

M 

38 

42 

00 

120 

34 

00 

907         1955          09 

AO 

8  300 

SM4RTSVILLE 

840 

SEC 

32 

T15N 

R06E 

M 

39 

12 

121 

18 

907         1872  1880     58 

G8 

8305- 

25 

SMITH  1  N  NEVADA 

4800 

SEC 

25 

TUN 

R23E 

M 

38 

49 

00 

119 

24 

00 

900  257509  1908          52 

BO 

8322 

SNOW  RANCH 

240 

SEC 

12 

TOIN 

RIOE 

0 

M 

37 

57 

00 

120 

49 

00 

000         1934          50 

A8 

8325 

SODA  BAY 

1450 

SEC 

06 

T13N 

Roew 

M 

39 

00 

12 

122 

47 

00 

000         1945       02  17 

A6 

8332 

SODA  SPRINGS  1  E 

5885 

SFC 

23 

T17N 

R14F 

M 

39 

19 

00 

120 

22 

00 

900  PN832C  1946       05  29 

G9 

8355 

SONORA  JUNCTION 

5886 

SEC 

21 

T05N 

R23F 

M 

38 

21 

00 

119 

27 

00 

900         1959          26 

r,6 

8483 

STACY 

4020 

SFC 

20 

T28N 

R17E 

L 

M 

40 

15 

00 

120 

05 

00 

000         1963 

Ct 

R4S7 

ST4NDISH  IF 

4030 

SFC 

15 

T29N 

R14F 

J 

M 

40 

22 

on 

120 

24 

no 

900         1958          18 

A-45 
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INDEX    OF   CLIMATOLOGICAL    STATIONS   FOR    1962-63 
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O 

c 

o  .. 

Si 
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a   CD 
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Slumber 

Nome 

6 

1 

0 

, 

„ 

0 

" 

„ 

o 

o 

u 

o 

o 

A5 

85<.'. 

STIRLING  CITY  R  S 

3520 

SFC 

28 

T24N 

R04E 

M 

39 

54 

00 

121 

32 

no 

900         1903          04 

R9 

8554 

STOCICTON  DISPOSAL  PLT 

11 

SEC 

05 

TOIN 

R06E 

M 

37 

56 

00 

121 

20 

00 

900         1938          39 

<^0 

8558 

STOCKTON  fAA  AP 

22 

TOIN 

R07E 

M 

37 

54 

00 

121 

lb 

00 

900         1948          39 

89 

8558- 

-03 

STOCKTON  5  SW 

5 

SEC 

32 

TOIN 

R05E 

J 

M 

37 

53 

24 

121 

19 

50 

000         1958          39 

80 

8558- 

-04 

STOCKTON  S  P 

17 

SEC 

02 

TOIN 

R06E 

R 

M 

37 

57 

24 

121 

16 

42 

000         1958          39 

80 

8560 

STOCKTON  FIRE  STN  4 

11 

SEC 

33 

T02N 

R05E 

M 

37 

58 

00 

121 

IB 

00 

900         1867          39 

89 

8552 

STOCKTON  MOWRY  BRnG"^ 

15 

TOIS 

ROSE 

M 

37 

51 

00 

121 

23 

00 

900         1955          39 

AO 

8575 

STONE  VALLEY 

540 

SEC 

25 

T21N 

R05W 

F 

M 

39 

39 

122 

23 

42 

000         I960          11 

A3 

8578 

STONYFORD  COOLEY  DCH 

3020 

SEC 

08 

T15N 

R07W 

H 

M 

39 

15 

18 

122 

39 

30 

900  PN1983  1935          05 

S3 

8580 

STONYFORD  R  S 

1158 

SEC 

29 

T18N 

R06W 

M 

39 

23 

00 

122 

32 

45 

900         1918          05 

A3 

8580- 

nit 

STONYFORD  2SW 

1225 

SEC 

35 

T18N 

R07W 

H 

M 

39 

22 

18 

122 

35 

54 

000         1948          05 

A3 

8587 

STONY  GORGE  RES 

770 

SEC 

15 

T20N 

R05W 

M 

39 

35 

00 

122 

32 

00 

900         1926          11 

A6 

8506 

STRAWBERRY  VALLEY 

3784 

SEC 

29 

T20N 

R08E 

M 

39 

34 

00 

121 

06 

00 

900         1935          58 

G* 

8701 

SUSANVILLE 

4170 

SEC 

32 

T30N 

R12E 

M 

40 

25 

00 

120 

39 

00 

900         1952          18 

G4 

8701- 

02 

5USANVILLF  4  NE 

4330 

SEC 

15 

T30N 

R12E 

G 

M 

40 

27 

48 

120 

36 

30 

000         1957          18 

G4 

8702 

SUSANVILLE  AP 

4146 

SEC 

13 

T29N 

RUE 

B 

M 

40 

23 

00 

120 

33 

00 

900         1931          18 

n't 

8703 

SUSANVILLE  IWNW 

4555 

SEC 

31 

T30N 

R12E 

M 

40 

25 

00 

120 

40 

00 

900         1952          18 

G4 

8706 

SUSANVILLE  COURTHcE 

4325 

SFC 

32 

T30N 

R12E 

E 

M 

40 

25 

120 

39 

42 

000         1932          18 

AO 

8710 

SUTTER  CITY 

46 

SEC 

21 

T15N 

R02E 

A 

M 

39 

08 

30 

121 

44 

48 

000         1931          51 

AO 

8710- 

05 

SUTTER  RANCH 

60 

SFC 

09 

T15N 

R03E 

R 

M 

39 

09 

32 

121 

38 

05 

000         1950          51 

82 

8713 

SUTTER  HILL  RS 

1590 

SEC 

18 

T06N 

RUE 

A 

M 

38 

22 

42 

120 

48 

03 

900         1943          03 

A5 

8715 

SWAIN  MOUNTAIN 

5150 

SFC 

20 

T30N 

ROBE 

J 

M 

40 

26 

44 

121 

05 

00 

000         1957          32 

Al 

8718 

SWFAGFRT  FLAT 

5000 

SEC 

11 

T39N 

RIOE 

F 

M 

41 

14 

120 

47 

30 

000         1958          25 

G7 

8758 

TAHOE  CITY 

5228 

SEC 

07 

T15N 

R17E 

B 

M 

39 

10 

00 

120 

09 

00 

900         1909          31 

G7 

8760 

TAHOE  VISTA 

5310 

SEC 

11 

T15N 

R17E 

R 

M 

39 

14 

47 

120 

03 

00 

000         1963          31 

A7 

8771 

TALBOT  CAMP 

5000 

SEC 

02 

TI5N 

RUE 

M 

39 

11 

52 

120 

22 

00 

900         1948          31 

A3 

8793 

TAYLORSVILLE 

3580 

SEC 

34 

T25N 

RIOE 

A 

M 

40 

04 

28 

120 

50 

18 

000         1955          32 

89 

8870 

TERMINOUS  RCH 

5 

SEC 

30 

T03N 

ROSE 

N 

M 

38 

07 

121 

30 

000         1948          39 

G2 

8872 

TERMO  5  SW 

5320 

SEC 

13 

T34N 

R12E 

H 

M 

40 

48 

42 

120 

33 

36 

000         1958          18 

G2 

8873 

TERMO 

5300 

SEC 

25 

T35N 

R13E 

M 

M 

40 

52 

00 

120 

27 

00 

900         1927       17  18 

G2 

8875 

TERMO  8RIN  MARR  RrH 

5350 

SEC 

04 

T35N 

R15E 

R 

M 

40 

55 

00 

120 

15 

00 

900         1959  1963     18 

A7 

8881 

THF  CEDARS 

5900 

SEC 

13 

T16N 

R14E 

M 

39 

IS 

00 

120 

21 

00 

900         1945          31 

A5 

8909 

THREEMILE  VALLEY 

5900 

SEC 

36 

T24N 

R12E 

A 

M 

39 

54 

05 

120 

34 

18 

000         1959          32 

82 

8928 

TICER  CREFK  PH 

2355 

SEC 

24 

T07N 

R13E 

G 

M 

38 

25 

58 

120 

29 

30 

900         1907          03 

AO 

8933 

TI5DALE  WEIR 

40 

SEC 

36 

T14N 

ROIE 

E 

M 

39 

01 

18 

121 

49 

12 

000         1948          51 

AO 

8933- 

01 

TISOALE  BYPASS 

30 

SEC 

30 

T14N 

R02E 

R 

M 

39 

01 

42 

121 

46 

48 

000         1945          51 

A7 

8945 

TODO  VALLEY 

2750 

SEC 

04 

T13N 

RIOE 

R 

M 

36 

59 

52 

120 

51 

10 

000         1961          31 

G9 

8970 

TOPAZ  LAKE 

5044 

SEC 

27 

TION 

R22E 

M 

38 

40 

65 

119 

32 

52 

000         1955       04  25 

G9 

6970- 

26 

TOPAZ  LAKE  NEV 

5020 

SEC 

27 

TION 

R22E 

N 

M 

38 

42 

119 

31 

900  258186  1957          62 

AO 

8984 

TWN  AND  CNTRY-GANcER 

50 

SEC 

29 

T09N 

R06E 

M 

36 

35 

18 

121 

21 

06 

000         1957          34 

AO 

8984- 

34 

TOWN  AND  COUNTRY 

50 

SEC 

25 

T09N 

ROSE 

E 

M 

38 

35 

26 

121 

24 

18 

000         I960          34 

89 

8995 

TRACY  FIRE  STATION 

37 

45 

121 

25 

000         I960          39 

89 
89 

8995- 

01 

TRACY  SP 

54 

SEC 

28 

T02S 

ROSE 

M 

37 

44 

00 

121 

25 

30 

000         1878          39 

8997 

TRACY  2  SSF 

105 

SEC 

33 

T02S 

ROSE 

A 

M 

37 

43 

00 

121 

25 

00 

900         1951          39 

89 

8999 

TRACY  CARRONA 

140 

SEC 

10 

T03S 

ROSE 

M 

37 

41 

46 

121 

24 

55 

900         1934          39 

89 

9001 

TRACY  PUMPING  PLANT 

51 

SEC 

31 

TOIS 

R04E 

M 

37 

47 

45 

121 

34 

42 

900         1953          60 

G7 

9043 

TRUCKFE  R  S 

5950 

SEC 

10 

T17N 

R15E 

M 

39 

20 

00 

120 

11 

00 

900         1870          29 

A6 

9045 

TRUE  RANCH 

1810 

SEC 

13 

T15N 

R07E 

A 

M 

39 

09 

30 

120 

08 

14 

000         I960  1953     29 

A2 

9083 

TURNTABLE  CREEK 

1057 

SEC 

27 

T34N 

R04W 

M 

40 

46 

00 

122 

18 

00 

900         1947          45 

Aft 

9098 

TWENTY  MILF  HOLLOW 

2800 

SEC 

07 

T26N 

R02E 

F 

M 

40 

07 

33 

121 

48 

12 

000         1960          52 

A7 

9105 

TWIN  LAKES 

7829 

SEC 

19 

TION 

RISE 

M 

38 

42 

00 

120 

03 

00 

900         1919          02 

A8 

9167 

UPPER  LAKE  7  W 

1520 

SEC 

02 

T15N 

RllW 

M 

39 

11 

00 

123 

02 

00 

900         1939          17 

A3 

9173 

UPPER  LAKE  R  S 

1347 

SEC 

07 

T15N 

R09W 

M 

39 

10 

00 

122 

55 

00 

900         1886          17 

AO' 

9200 

VACAVILLE 

175 

SEC 

17 

T05N 

ROIW 

M 

38 

22 

00 

122 

00 

00 

900         1880          48 

AO 

9200- 

10 

VACAVILLE  3  NNE 

570 

SEC 

05 

T05N 

ROIW 

A 

M 

38 

24 

10 

121 

59 

18 

000         I960          48 

82 

9235 

VALLEY  SPRINGS 

573 

SEC 

24 

T04N 

RIOE 

D 

M 

38 

12 

00 

120 

50 

00 

000         1888       08  05 

80 

9237 

VALLEY  SPRINGS  6  cw 

355 

SEC 

08 

T03N 

RIOE 

C 

M 

38 

07 

54 

120 

54 

05 

000         1951          05 

AO 

9307 

VERONA 

20 

SEC 

24 

TUN 

R03E 

D 

M 

38 

47 

30 

121 

35 

24 

000         1948          51 

89 

9324- 

01 

VICTORIA  ISLAND 

5 

SEC 

36 

TOIN 

R04E 

M 

37 

53 

30 

121 

29 

18 

000         1959          39 

AO 

9339- 

01 

VINA  4  NE 

330 

SEC 

04 

T24N 

ROIW 

C 

M 

39 

58 

00 

121 

59 

18 

000         1969          52 

AO 

9339- 

02 

VINA  1  NE 

235 

SEC 

12 

T24N 

R02W 

K 

M 

39 

56 

54 

122 

02 

06 

000         1946          52 

AO 

9342 

VINA  MONASTERY 

202 

SEC 

14 

T24N 

R02W 

E 

M 

39 

55 

18 

122 

03 

42 

000         1917       04  62 

A5 

9351 

VINTON 

4945 

SEC 

28 

T23N 

R15E 

G 

M 

39 

49 

06 

120 

11 

19 

900         1941          32 

A6 

9362- 

58 

VIRGINIA  RANCH  DAM 

1200 

SEC 

17 

T17N 

R05E 

G 

M 

000         1961          58 

A7 

9382 

VOLCANOVILLE 

3036 

SEC 

18 

T13N 

RUE 

M 

38 

59 

00 

120 

47 

00 

900         1953          09 

A2 

9386 

VOLLMERS 

1360 

SEC 

34 

T36N 

R05W 

M 

40 

57 

00 

122 

26 

00 

900         1937          45 

A* 

9390 

VOLTA  PH 

2200 

SEC 

15 

T30N 

ROIE 

M 

40 

27 

00 

121 

52 

00 

900         1919          45 

80 

9418 

WALLACE 

197 

SEC 

22 

T04N 

R09E 

D 

M 

38 

12 

CO 

120 

59 

00 

900         1926          05 

89 

9428 

WALNUT  GROVE 

23 

SEC 

35 

T05N 

R04E 

M 

38 

14 

00 

121 

31 

00 

900         1953  1951     34 

A6 

9454- 

29 

WASHINGTON  RIDGE 

3840 

SEC 

26 

T17N 

R09E 

A 

M 

39 

18 

52 

120 

55 

45 

808         1962          29 
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J. 

c 
o 

CT 

CI 

Stolion 

c 

o  C 
Z    w 

O  V 

e 
c 

c 
o 

c 
o 
IT 

*4 

•1 

O 

T3 
3 

C 

o 

O  k 

o  «  t 

ef  1 
1-^ 

Is 

V  1 

a:  (D 

o  * 

C 

T3 
O 

C 
3 

Number 

Nome 

6 

0 

1 

11 

0 

I 

II 

o 

o 
(J 

o 
at 
> 

o 
u 

ih 

9<.5? 

WASHINGTON 

2500 

SFC 

12 

T17N 

RIOF 

B 

M 

39 

21 

23 

120 

48 

02 

000         1952          29 

A6 

9503 

WFIMA9  IW 

1980 

SEC 

20 

TI4N 

R09E 

P 

M 

39 

02 

35 

12C 

•r-i 

48 

000         1959          31 

G9 

9514- 

■25 

WFLLINGTON  R  ■;  NFv 

4800 

SFC 

02 

TION 

R23E 

M 

38 

45 

00 

119 

ii 

00 

900  ;;68977  1942          62 

G6 

9525 

WFNOFL  10  SF 

4035 

SEC 

20 

T28N 

R17F 

H 

M 

40 

15 

00 

120 

04 

24 

900         1957          18 

r,* 

9525- 

-01 

WFNDFL  1  F 

4040 

SEC 

29 

T29N 

R15E 

E 

M 

40 

21 

120 

12 

30 

000         1958          18 

AO 

9528 

WFRNF9  RANCH 

1190 

SFC 

21 

T12N 

R08F 

D 

M 

38 

53 

121 

05 

000         1934          31 

«0 

9530 

WF<;T  ACf»F<; 

15 

SFC 

33 

Tn9N 

R04F 

0 

M 

38 

34 

36 

121 

32 

12 

000         1959          57 

AO 

9545 

WFST  CARMICHAFL 

90 

SEC 

43 

T09N 

R06F 

M 

38 

35 

00 

121 

21 

00 

000         1959          34 

n2 

9583 

WFST  POINT  3  "iW 

2400 

SFC 

17 

T05N 

R13F 

M 

38 

22 

00 

120 

33 

no 

900         1949          05 

A7 

9597 

WF^TVILLF 

5200 

SFC 

05 

T15N 

RUE 

M 

39 

10 

30 

120 

39 

08 

900    -     1948          31 

A5 

9599 

WFSTWOOn 

5055 

SFC 

07 

T28N 

R09F 

M 

40 

18 

00 

121 

00 

00 

000         1921       07  18 

AO 

9505 

WHFATLANO  2  NF 

113 

SFC 

34 

T14N 

ROSE 

M 

39 

02 

00 

121 

24 

00 

900         1940          58 

AO 

9505 

WHFATLANO  CALPACK 

75 

SEC 

11 

T13N 

R04E 

L 

M 

38 

59 

00 

121 

27 

00 

000         1934          51 

A3 

9521 

WHISKFYTOWN  RFSERwOIR 

1310 

SEC 

22 

T32N 

R06W 

M 

40 

37 

122 

32 

900         I960          45 

BO 

9539 

WHITE  ROCK 

353 

SEC 

10 

T08N 

R08E 

H 

M 

38 

33 

00 

121 

05 

00 

900         1924          34 

40 

9577 

WILLIAMS 

90 

SFC 

13 

T15N 

R03W 

M 

39 

09 

00 

122 

09 

00 

900         1375          05 

C 

9590- 

31 

WILLOW  CR  MURRFR  RCH 

4930 

SEC 

07 

T31N 

R12E 

L 

M 

40 

34 

00 

120 

40 

00 

000         1958          18 

Al 

9592- 

01 

WILLOW  CRFFK  RANCH 

5200 

SEC 

05 

T45N 

RllE 

G 

M 

41 

50 

120 

45 

000         1950          25. 

Al 

9595 

WILLOW  RANCH 

4750 

SEC 

21 

T47N 

R14E 

G 

M 

41 

54 

08 

120 

21 

20 

000         1957          25 

A6 

9595 

'1 

WILLOW  VALLEY 

AO 

9599 

WILLOWS 

140 

SEC 

09 

T19N 

R03W 

M 

39 

32 

no 

122 

12 

00 

900         1879          11 

AO 

9599- 

ni 

WILLOWS  3W 

151 

SEC 

12 

T19N 

R04W 

J 

M 

39 

30 

54 

122 

15 

000         1953          U 

AO 

9599- 

02 

WILLOWS  3WNW 

155 

SFC 

01 

T19N 

R04W 

A 

M 

39 

32 

18 

122 

15 

000         1947          11 

B2 

9709 

WILSEVVILLF 

2650 

SEC 

10 

T05N 

R13F 

M 

38 

18 

120 

31 

900         1952  1963     05 

RO 

9735 

WINFORD  LINN  RANCH 

125 

SEC 

09  T03N 

ro8e 

K 

M 

38 

07 

18 

121 

05  48 

000  PN4960  1948        39 

AO 

9742 

WINTERS 

135 

SEC 

15 

T08N 

ROIW 

M 

38 

31 

24 

121 

58 

00 

900         1942          57 

A9 

9742- 

04 

WINTERS  SCOTT  RANrH 

320 

SEC 

26 

T09N 

R02W 

J 

M 

38 

35 

54 

122 

02 

36 

000         1949          57 

AO 

9742- 

05 

WINTERS  UDFLL  RCH 

140 

SEC 

10 

T07N 

ROIW 

E 

M 

38 

28 

05 

121 

57 

30 

000         1934          48 

AO 

9742- 

12 

WINTERS  3  NE 

115 

SEC 

13 

T08N 

ROIW 

F 

M 

38 

32 

27 

121 

56 

00 

000         1925          57 

AO 

9742- 

13 

WINTERS  4  N 

177 

SEC 

33 

T09N 

ROIW 

G 

M 

38 

35 

09 

121 

58 

33 

000         1951          57 

AO 

9745 

WINTERS  WOLFS<ILL  RCH 

137 

SEC 

33 

T08N 

ROIW 

B 

M 

38 

30 

121 

56 

06 

801          1937          48 

A6 

9754 

WOLF  MOUNTAIN 

2631 

SEC 

21 

T15N 

ROSF 

F 

M 

39 

07 

48 

121 

05 

000         1952          29 

r,8 

9775 

wonoFORns 

5671 

SFC 

35 

TllN 

R19E 

M 

38 

47 

no 

119 

49 

00 

900         1937          02 

AO 

9781 

WOOOLAND  1  WNW 

69 

SEC 

30 

TION 

R02E 

L 

M 

38 

41 

00 

121 

47 

35 

900         1873          57 

AO 

9781- 

02 

WOODLAND  1  SSW 

55 

SEC 

32 

TION 

R02E 

K 

M 

38 

40 

06 

121 

46 

18 

000         1933       10  57 

AO 

9781- 

05 

WOODLAND  HOLLAND  RCH 

122 

SFC 

13 

T09N 

ROIW 

R 

M 

38 

37 

15 

121 

55 

00 

000         1943          57 

AO 

9783 

WOOOLAND  3  w 

95 

SFC 

26 

TION 

ROIE 

L 

M 

38 

40 

57 

121 

50 

00 

000         1957          57 

*5 

9785 

WOODLFAF 

3250 

SEC 

09 

T19N 

R07E 

M 

39 

31 

00 

121 

11 

00 

907         1905  1910     58 

AT 

9815 

WRIGHTS  LAKE 

5800 

SEC 

32 

T12N 

R15E 

M 

38 

51 

00 

120 

14 

00 

900         1945          09 

AO 

9837- 

03 

YOLO  2  NE 

62 

SEC 

29 

TllN 

R02E 

N 

M 

38 

45 

53 

121 

45 

58 

000         1949          57 

AO 

9837- 

05 

YOLO  3  NNF 

52 

SEC 

30 

TllN 

R02E 

C 

M 

38 

45 

43 

121 

47 

38 

000         1950          57 

AO 

9837- 

07 

YOLO  3  N 

45 

SEC 

19 

TUN 

R02E 

N 

M 

38 

46 

45 

121 

47 

56 

000         1962          57 

BO 

9859 

YODNGSTOWN 

55 

SFC 

20 

T04N 

R07F 

M 

38 

11 

00 

121 

14 

00 

412         1938          39 

AO 

9871 

YUBA  CITY 

47 

SEC 

23 

T15N 

R03E 

0 

M 

39 

07 

50 

121 

36 

17 

000         1958          51 

A5 

9873 

YUBA  PASS 

5800 

SEC 

14 

T20N 

R13E 

M 

39 

35 

120 

29 

905         1962          46 
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American  River  at  Pair  Oaks  

at  Sacramento   

Antelope  Creek  near  Red  Bluff  

Ash  Creek  at  Adln   

Battle  Creek  near  Cottonwood   

Bear  Creek  near  Lockeford     

near  Mlllvllle     

near  Rumsey        

Bear  River  near  Wheatland     

Bldwell  Creek  near  Fort  Bldwell  

Big  Chlco  Creek  at  Chico      

near  Chlco    

Big  Sage  Reservoir  near  Alturas    

Blackwood  Creek  near  Tahoe  City    

Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juan   

Burney  Creek  near  Burney      

Butte  Creek  near  Adin  

near  Chlco        

near  Durham         

Butte  Slough  at  Mawson  Bridge    

at  Outfall  Gates    

Cache  Creek  above  Rumsey      

at  Yolo  

Calaveras  River  at  Bellota    

at  Jenny  Llnd    

near  Stockton     

Cedar  Creek  at  Cedarville     

Cherokee  Canal  near  Richvale     

Clear  Creek  near  Igo         

Clover  Creek  at  Upper  Lake      

Bypass  near  Upper  Lake    

Colusa  Basin  Drain  near  College  City    

at  Highway  20        

at  Knights  Landing     

Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin        

Contra  Costa  Canal  near  Oakley        

Copsey  Creek  near  Lower  Lake    

Cosumnes  River  at  McConnell    

at  Michigan  Bar   

Cottonwood  Creek  near  Cottonwood   

Deer  Creek  near  Nevada  City    

near  Sloughhouse     

near  Vina  

Delta  Cross  Channel  at  Walnut  Grove    

Delta  Hendota  Canal  near  Tracy      

Dry  Creek  near  Gait  

near  lone  

Dry  Fork  South  Fork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood 

Duck  Creek  near  Stockton      

Diversion  near  Farmlngton   

Eagle  Creek  at  Eagleville     

Eagle  Lake  near  Susanville      

Pall  River  near  Dana  

Feather  River  near  Grldley      

at  Nlcolaus     

at  Orovllle       

below  Shanghai  Bend    

at  Yuba  City      

Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass    

French  Camp  Slough  near  French  Camp    

Frenchman  Creek  near  Chllcoot       

Georglana  Slough  at  Mokelumne  River    

Gold  Run  Creek  aear  Susanville      

Grant  Line  Canal  at  Tracy  Road  Bridge    

Grindstone  Creek  near  Elk  Creek       

Grizzly  Creek  near  North  San  Juan    

Hat  Creek  near  Cassel         

Horse  Creek  at  Little  Valley    

Indian  Creek  near  Boulder  Creek  Guard  Station    .  .  .  . 

near  Taylorsville   

Italian  Slough  near  Byron     

Kelly  Ridge  Turnout  to  Palermo  Canal  near  Orovllle  Dam 

Lassen  Creek  near  Willow  Ranch    

Linda  Creek  near  Rosevllle      

Lindo  Channel  near  Chlco      

Little  Chico  Creek  near  Chico    

Diversion  near  Chlco    

Little  Cow  Creek  near  Ingot    


Streamf low 

Daily  Stage, 

Station 

and 

Major  Crests 

Code 

Station 

and 

Number 

Description 

Station 
Description 

B-256 

AO7175 

B-257 

A07140 

B-207 

A45110 

B-39 

AI835O 

8-204 

A47110 

B-141 

B02045 

B-48 

A4075O 

B-123 

A8125O 

B-25I 

AO655O 

B-151 

G12200 

B-58 

A04250 

B-214 

A42110 

B-200 

AII8IO 

B-158 

G74100 

B-105 

A6335O 

B-45 

AI515O 

3-40 

A18250 

B-223 

A41110 

B-60 

A04265 

B-81 

B-235 

AO2971 

B-o9 

B-225 

AO2967 

B-124 

A8120O 

B-259 

AO8125 

B-137 

BO2555 

B-264 

BO259O 

B-138 

B02520 

B-152 

GI515O 

B-68 

B-224 

AO2984 

B-202 

A3613O 

B-120 

A8179O 

B-119 

A8194O 

B-232 

AOOI8O 

B-77 

B-231 

AO2976 

B-78 

B-233 

AO2945 

B-6i» 

AG2961 

B-143 

B95910 

B-122 

A8I36O 

B-149 

B-267 

BOII25 

B-266 

BIII50 

B-203 

AO352O 

B-107 

A6I38O 

B-l^tS 

BOI58O 

B-211 

A43110 

B-273 

B917OO 

B-142 

B95925 

B-147 

BOI52O 

B-143 

B21150 

B-51 

AO3565 

B-136 

BO2835 

B-13^ 

BO292O 

B-153 

017150 

B-258 

G32100 

B-43 

AI7220 

B-102 

B-246 

AO5165 

B-252 

AO5IO3 

B-101 

B-245 

AO579I 

B-108 

B-250 

AO512O 

8-104 

B-247 

AO5135 

B-80 

AO293O 

B-133 

B02805 

B-88 

A55530 

B-307 

B94100 

B-156 

G4i450 

B-297 

B95500 

B-50 

A31300 

B-lOo 

A63300 

B-44 

AI61OO 

B-42 

AII349 

B-95 

A54470 

B-98 

A54370 

B-298 

B95280 

B-lOO 

A56905 

B-32 

AI5060 

B-115 

A00040 

B-59 

AOO6OO 

B-67 

A04280 

B-65 

A04910 

B-47 

A48400 

B-7 
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Little  Last  Chance  Creek  near  Chllcoot  

above  Frenchman  Dam  

below  Frenchman  Dam  

Llttlejohn  Creek  at  Parmlngton  

Long  Valley  Creek  near  Doyle  

McLeod  Lake  at  Stockton 

Middle  Creek  near  Upper  Lake  

Middle  Fork  Feather  River  near  Portola  

Middle  River  at  Bacon  Island  

at  Borden  Highway  

at  Mowry  Bridge  

Mill  Creek  near  Los  Mollnos   

near  Mouth   

Miller  Creek  near  Sattley   

Miner  Slough  at  Five  Points   

Mokelumne  River  at  Woodbrldge   

near  Thornton   

Monnon  Slough  at  Bellota  

Morrison  Creek  near  Sacramento  

Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin   

Natomas  Cross  Canal  at  Head   

North  Fork  Cottonwood  Creek  near  Igo  

North  Pork  Davis  Creek  near  Davis  Creek   

North  Fork  Mill  Creek  near  Los  Mollnos  

North  Honcut  Creek  near  Bangor  

Old  River  near  Byron  

at  Clifton  Court  Ferry  

at  Holland  Tract  

at  Mansion  House  

near  Rock  Slough  

near  Tracy  Road  Bridge  

Palermo  Canal  at  Orovllle  Dam   

Pine  Creek  near  Alturas   

near  Susanvllle  

Pit  River  below  Alturas   

Pleasants  Creek  near  Winters  

Pope  Creek  near  Pope  Valley   

Putah  Creek  above  Davis   

below  Winters   

near  Winters  

Reclamation  District  70  Drainage  to  Sacramento  River  

108  Drainage  to  Sacramento  River   

787  Drainage  to  Colusa  Basin  Drain   .... 

787  Drainage  to  Sacramento  River 

1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Drain  j) 
1000  Drainage  to  Sacramento  River 

(Prichard  Lake) 

1000  Drainage  to  Sacramento  River 

(Second  Bannon  Slough) 

1001  Drainage  to  Natomas  Cross  Canal   .  .  . 
1500  Drainage  to  Sacramento  Slough   .... 

1660  Drainage  to  Sutter  Bypass 

1660  Drainage  to  Tisdale  Bypass  

Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff 

Red  Clover  Creek  above  Abbey  Bridge  Damslte  

near  Genesee 

Rook  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake  

Rush  Creek  near  Adin  

Sacramento  River  at  Butte  City  

at  Butte  Slough  Outfall  Gates  

at  Collinsville  

at  Colusa  

at  Colusa  Weir   

near  Freeport  

at  Fremont  Weir  East  End   

at  Fremont  Weir  West  End   

at  Hamilton  City   

at  Isleton   

at  Keswick   

at  Knights  Landing   

at  Meridian  

at  Moulton  Weir  

opposite  Moulton  Weir  

near  Mount  Shasta  

at  Ord  Ferry   

at  Reclamation  District  70  Pumping  Plant   .  .  . 

above  Reclamation  District  108  Pumping  Plant.  . 


Streamf low 

Daily  Stage, 

Station 

and 

Major  Crests, 

Code 

Station 

and 

Number 

Description 

Station 

Description 

B-90 

A55520 

B-87 

A55540 

B-89 

A55525 

B-135 

B02870 

B-157 

G61200 

6-285-287 

B95700 

B-118 

A8181O 

B-93 

A55'*20 

B-293 

B95460 

B-292 

B95500 

B-291 

B95540 

B-208 

A44110 

B-209 

A04420 

B-92 

A55720 

B-278 

B91475 

B-144 

B-265 

BO2105 

B-304 

B94200 

B-139 

B02560 

B-150 

A00020 

B-62 

AO2986 

B-253 

AO2920 

B-50 

AO3545 

B-33 

AI5055 

B-55 

A04440 

B-103 

AO5735 

B-299 

B95270 

B-296 

B95340 

B-303 

B951'*0 

B-300 

B95260 

B-302 

B9518O 

B-295 

B95380 

B-99 

A5691O 

B-35 

A14100 

B-IS'* 

G3I15O 

B-36 

AII765 

B-120 

A9116O 

B-125 

A95010 

B-128 

AO9145 

B-127 

AO916O 

B-262 

A9125O 

B-71 

AO2965 

B-lii 

AO293? 

B-79 

AO295O 

B-75 

AO2955 

B-112 

A02911 

B-111 

AO2912 

B-114 

AO29OI 

B-110 

AO2918 

B-85 

A02926 

B-83 

AO5922 

B-84 

AO2955 

B-5'* 

A03460 

B-96 

A54455 

B-97 

A54450 

B-301 

B95220 

B-38 

A18400 

B-217  t.- 

AO25OO 

B-222  ■ 

A02400 

B-282  ■ 

B91100 

B-221 

A02420 

B-220 

AO243O 

B-271 

B9185O 

B-244 

A02160 

B-243 

AO217O 

B-57 

B-213 

AO265O 

B-275 

B916OO 

B-201  - 

A21010 

B-234  • 

A02200 

B-70 

B-220 

A02380 

B-218 

AO2445 

B-63 

B-219 

AO245O 

B-30 

A21600 

B-61 

B-21D  , 

AO257O 

B-227 

A02320 

B-73 

A02250 

B-8 
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Sacramento  River  at  Red  Bluff   

near  Red  Bluff   

at  Rio  Vista   

near  Rough  and  Ready  Bend  

at  Sacramento  

at  Sacramento  Weir   

at  Snodgrass  Slough  

at  Tlsdale  Weir  

at  Verona  

at  Vina  Bridge   

at  Walnut  Grove  

below  Wllklns  Slough   

Sacramento  Slough  at  Sacramento  River   

Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  

Salt  Creek  near  Bella  Vista   

San  Joaquin  River  at  Antloch  

at  Brandt  Bridge  

at  Mossdale  Bridge  

at  Rindge  Pump  

at  San  Andreas  Landing  

at  Venice  Island  

near  Vernalls 

Scott  Creek  near  Lakeport   

at  Upper  Lake   

Smlthneck  Creek  near  Loyalton   

Snodgrass  Slough  at  Twin  Cities  Road  Bridge   , 

South  Fork  Battle  Creek  near  Mineral  

South  Pork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood   

South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope  Bridge 

South  Fork  Pit  River  near  Jess  Valley   

South  Fork  Putah  Creek  near  Davis   

South  San  Joaquin  Irrigation  District  Drain  11  near  Manteca 

Spanish  Creek  near  Qulncy   

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  

Stockton  Ship  Channel  at  Bums  Cutoff 

Stone  Corral  Creek  near  Sites   

Stony  C^eek  near  Hamilton  City , 

Sulsun  Bay  at  Benicla  Arsenal   , 

Sutter  Bypass  at  Long  Bridge  , 

at  Reclamation  District  15OO  Pumping  Plant  .  , 

at  State  Pumping  Plant  No.  1 , 

at  State  Pumping  Plant  No.  2  

at  State  Pumping  Plant  No.  3 , 

Sutter  Creek  near  Sutter  Creek  

Thoraes  Creek  at  Paskenta  

Three  Mile  Slough  at  Sacramento  River   , 

at  San  Joaquin  River  

Tlsdale  Bypass  at  Reclamation  District  I66O  Pumping  Plant 

Tlsdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   

Tom  Paine  Slough  above  Mouth  

Trout  Creek  near  Tahoe  Valley 

Turner  Creek  near  Canby   

Upper  Truokee  River  near  Meyers   

Wadsworth  Canal  near  Sutter 

Willow  Creek  near  Adln  

near  Litchfield  

near  Willow  Ranch  

Wolf  Creek  near  Wolf  

Yolo  Bypass  at  Liberty  Island   

at  Llndsey  Slough   

near  Lisbon   

above  Sacramento  Bypass   

near  Woodland   

Yuba  River  at  Englebrlght  Dam   

near  Marysvllle  


Streamf low 

Dally  Stage, 

Station 

and 

Major  Crests, 

Code 

Station 

and 

Number 

Description 

Station 
Description 

B-206  - 

AO277O 

B-205  ^ 

AO278O 

B-280 

B91210 

B-230  ■ 

A02240 

B-I17 

B-255-270 

A02100 

B-269  > 

AO2105 

B-272  ^ 

B91750 

B-228  - 

AO23OI 

B-254  -' 

AO215O 

B-5d 

B-212 

A02700 

B-27't 

B9165O 

B-229 

A02280 

B-86 

AO2925 

B-113 

AO2905 

B-ta 

A48375 

B-310 

B95020 

B-284 

B95740 

B-283 

B95820 

B-289 

B95620 

B-308 

B95100 

B-290 

B95580 

B-131 

B-203 

BO7020 

B-121 

A81850 

B-258 

A81820 

B-91 

A55620 

B-3O6 

B91740 

B-53 

A47300 

B-52 

AO5595 

B-305 

B94150 

B-3'+ 

A14500 

B-129 

AO9115 

B-132 

BOO915 

B-9'* 

A54250 

B-140 

B02580 

B-288 

B9566O 

B-7d 

A00435 

B-215 

AO3120 

B-311 

E33300 

B-230 
B-242 

AO5935 

AO2927 

B-241 

AO591O 

B-240 

AO592O 

B-238 

AO5925 

B-146 

B21160 

B-210 

A32120 

B-281 

B9II6O 

B-309 

B95060 

B-239 

AO2308 

B-72 

AO2960 

B-294 

B95420 

B-159 

G73100 

B-37 

AII71O 

B-loO 

G71800 

B-82 

B-237 

A05929 

B-41 

AI817O 

B-155 

G42270 

B-31 

AI3O65 

B-109 

A65250 

B-277 

B915OO 

B-279 

B91260 

B-276 

B91560 

B-2d1 

A02910 

B-130 

B-20O 

A02935 

B-248 

A61430 

B-249 

A06150 

B-9 
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Station 

Code 
Number 


HYDROGRAPHIC  AREA  A 


Sacramento  Valley  Floor 

A00020  Morrison  Creek  near  Sacramento  

0040  Linda  Creek  near  Roseville  

0180  Colusa  Basin  Drain  near  College  City  

0435  Stone  Corral  Creek  near  Sites   

0600  Llndo  Channel  near  Chico  

2100  Sacramento  River  at  Sacramento  .,.♦  

2105  at  Sacramento  Weir 

2150  at  Verona ■ 

2160  at  Fremont  Weir,  E.E 

2170  at  Fremont  Weir,  W.E 

2200  at  Knights  Landing   

2240  near  Rough  and  Ready  Bend  

2250  above  Reclamation  District  108  Pumping  Plant   

2280  below  Wllkins  Slough 

2301  at  Tlsdale  Weir  

2308  Tlsdale  Bypass  at  166O  Pumping  Plant  

2320  Sacramento  River  at  Reclamation  District  70  Pumping  Plant   

2380  at  Meridian 

2400  at  Butte  Slough  Outfall  Gates  

2420  at  Colusa  

2430  at  Colusa  Weir 

2445  at  Moulton  Weir  

2450  opposite  Moulton  Weir  

2500  at  Butte  City  

2570  at  Ord  Perry   

2630  at  Hamilton  City   

2700  at  Vina  Bridge   

2770  at  Red  Bluff 

2780  near  Red  Bluff   

2901  Reclamation  District  1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Second  Bannon  Slough) 

2903  Sacramento  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass  

2910  Yolo  Bypass  above  Sacramento  Bypass   

2911  Reclamation  District  1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Drain  3)  

2912  1000  Drainage  to  Sacramento  River  (Prichard  Lake)  .  .  .  . 

2918  1001  Drainage  to  Natomas  Cross  Canal 

2920  Natomas  Cross  Canal  at  Head   

2925  Sacramento  Slough  at  Sacramento  River   

2926  Reclamation  District  150O  Drainage  to  Sacramento  Slough   

2927  Sutter  Bypass  at  Reclamation  District  15OO  Pumping  Plant  

2930  Fremont  Weir  Spill  to  Yolo  Bypass   

2933  Reclamation  District  108  Drainage  to  Sacramento  River   

2935  Yolo  Bypass  near  Woodland   

2945  Colusa  Basin  Drain  at  Knights  Landing   

2950  Reclamation  District  787  Drainage  to  Colusa  Basin  Drain   

2955  to  Sacramento  River   

2960  Tlsdale  Weir  Spill  to  Sutter  Bypass   

2963  Reclamation  District  1660  Drainage  to  Tlsdale  Bypass  

2965  70  Drainage  to  Sacramento  River  

2967  Butte  Slough  at  Outfall  Gates   

2971  at  Hanson  Bridge   

2976  Colusa  Basin  Drain  at  Highway  20  

2981  Colusa  Weir  Spill  to  Butte  Basin  

2984  Cherokee  Canal  near  Rlchvale  

2986  Moulton  Weir  Spill  to  Butte  Basin   

3120  Stony  Creek  near  Hamilton  City  

3460  Red  Bank  Creek  near  Red  Bluff   

3520  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood  

3545  North  Fork  Cottonwood  Creek  near  Igo  

3565  Dry  Fork,  South  Fork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood   

3595  South  Fork  Cottonwood  Creek  near  Cottonwood   

4250  Big  Chico  Creek  at  Chico  

4265  Butte  Creek  near  Durham   

4280  Little  Chico  Creek  near  Chico   

4420  Mill  Creek  near  Mouth   

4440  North  Fork  Mill  Creek  near  Los  Molinos  

4910  Little  Chico  Creek  Diversion  near  Chico   

5103  Feather  River  at  Nicolaus   

5120  below  Shanghai  Bend   

5135  at  Yuba  City  

5165  near  Grldley  

5735  North  Honcut  Creek  near  Bangor  

5791  Feather  River  at  Oroville   

5910  Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  No.  1  

5920  at  State  Pumping  Plant  No.  2  

5922  Reclamation  District  l560  Drainage  to  Sutter  Bypass   

5925  Sutter  Bypass  at  State  Pumping  Plant  No.  3  

5929  Wadsworth  Canal  near  Sutter   

5935  Sutter  Bypass  at  Longbridge  

6150  Yuba  River  near  Marysville  

6550  Bear  River  near  Wheatland   

7140  American  River  at  Sacramento  

7175  at  Pair  Oaks 

S125  Cache  Creek  at  Yolo   

9115  South  Pork  Putah  Creek  near  Davis   

9145  Putah  Creek  above  Davis  ....  

9160  below  Winters 

Pit  River 

AI1349  Horse  Creek  at  Little  Valley  

1710  Turner  Creek  near  Canby   

1765  Pit  River  below  Alturas  

1810  Big  Sage  Reservoir  near  Alturaa   

3055  North  Pork  Davis  Creek  near  Davis  Creek  

306O  Lassen  Creek  near  Willow  Ranch  


Streamflow 

Dally  Stage, 

and 

Major  Crests, 

Station 

Reservoir  Content 

Description 

and  Station 

Description 

B-150 

B-115 

B-232 

B-7t> 

B-59 

B-117 

B-255-270 

B-269 

B-254 

B-244 

B-243 

B-234 

B-230 

B-73 

B-229 

B-228 

B-239 

B-227 

B-70 

B-226 

B-222 

B-221 

B-220 

B-218 

B-63 

B-219 

B-217 

B-61 

B-216 

B-57 

B-213 

B-5b 

B-212 

B-2O0 

B-205 

B-114 

B-113 

B-261 

B-112 

B-111 

B-110 

B-253 

B-8b 

B-85 

B-242 

B-80 

B-74 

B-130 

B-260 

B-78 

B-233 

B-79 

B-75 

B-72 

B-84 

B-71 

B-69 

B-225 

B-81 

B-235 

B-77 

B-231 

B-64 

B-68 

B-224 

B-62 

B-215 

B-54 

B-203 

B-50 

B-51 

B-52 

B-58 

B-6d 

B-07 

B-209 

B-55 

B-65 

B-252 

B-108 

B-250 

B-104 

B-247 

B-102 

B-246 

B-103 

B-101 

B-245 

B-241 

B-240 

B-83 

B-^38 

B-82 

B-237 

B-236 
B-249 

B-251 

B-257 

B-256 

B-259 

B-129 

B-128      .    ,• 
B-127      ^'^ 

B-42 

B-37 

B-3fc> 

B-200 

B-33 

B-32 

B-10 


HYDROGRAPHIC  AREA  CODE  NUMBER  INDEX  TO  TABI£S  OP  SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS  (continued) 
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Station 

Code 
Number 

Pit  River  (continued) 

AIJO65  Willow  Creek  near  Wlllo-«  Ranch 

^100   Pine  Creek  near  Alturaa : 

4500  South  Pork  Pit  River  near  Jess  Valley   

5150  Bumey  Creek  near  Burney 

6100  Hat  Creek  near  Cassel   

7220  Pall  River  near  Dana  

8170  Willow  Creek  near  Adln  

8250  Butte  Creek  near  Adln   

8J50  Ash  Creek  at  Adln   

8U00  Rush  Creek  near  Adln  

Shasta  Lake 

A21010   Sacramento  River  at  Keswick   

1050  Shasta  Lake   

1051  Shasta  Lake  

1600   Sacramento  River  near  Mt .  Shasta  

Sacramento  Valley  West  Side 

A3I5OO   Grindstone  Creek  near  Elk  Creek   

2120   Themes  Creek  at  Paskenta  

6130   Clear  Creek  near  Igo  

Sacramento  Valley  Northeast 

A40750   Bear  Creek  near  Millvllle   

1110   Butte  Creek  near  Chico  

2110   Big  Chico  Creek  near  Chico 

3110   Deer  Creek  near  Vina  

4110   Mill  Creek  near  Los  Mollnos   

5110   Antelope  Creek  near  Red  Bluff   

7110   Battle  Creek  near  Cottonwood  

7300   South  Pork  Battle  Creek  near  Mineral  

8375   Salt  Creek  near  Bella  Vista   

8400   Little  Cow  Creek  near  Ingot   

Feather  River 

A54250   Spanish  Creek  near  Quincy   

4370   Indian  Creek  near  Taylorsvllle  

4450   Red  Clover  Creek  near  Genesee   

4455   Red  Clover  Creek  above  Abbey  Bridge  Damslte   

4470  Indian  Creek  near  Boulder  Creek  Guard  Station   .... 

5420   Middle  Pork  Feather  River  near  Portola  

5520   Little  Last  Chance  Creek  near  Chllcoot  

5525   Little  last  Chance  Creek  below  Frenchman  Dam  

5527   Frenchman  Reservoir 

5530   Frenchman  Creek  near  Chllcoot   

5540   Little  Last  Chance  Creek  above  Frenchman  Dam  

5620   Smithneck  Creek  near  Loyalton  

5720   Miller  Creek  near  Sattley   

6905  Kelly  Ridge  Turnout  to  Palermo  Canal  near  Orovllle  Dam 

6910   Palermo  Canal  at  Orovllle  Dam  

Yuba-Bear  Rivers 

A6138O   Deer  Creek  near  Nevada  City   

1430   Yuba  River  at  Englebright  Dam   

3300   Grizzly  Creek  near  North  San  Juan   

3350   Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juan  

5250   Wolf  Creek  near  Wolf  

American  River 

A71120   Inflow  to  Folsom  Lake  near  Polsom 

1121   Polsom  Lake  near  Polsom   

Cache  Creek 

A8120O   Cache  Creek  above  Rumsey  

1250   Bear  Creek  near  Rumsey  

1360   Copsey  Creek  near  Lower  Lake  

1790   Clover  Creek  at  Upper  lAke  

1810   Middle  Creek  near  Upper  Lake  

1820   Scott  Creek  at  Upper  Lake   

1850  near  lakeport 

1940   Clover  Creek  Bypass  near  Upper  Lake   

Put ah  Creek 

Agil60   Pleasants  Creek  near  winters  

1200   Lake  Berryessa  near  Winters 

1250   Putah  Creek  near  Winters  

5010   Pope  Creek  near  Pope  Valley   


Streamf low 
and 
Station 
Description 


B-31 
B-35 
B-34 
B-45 
B-44 
B-43 
B-41 
B-40 
B-39 
B-38 


B-46 
B-30 


B-50 


B-48 


B-53 
B-4e 
B-47 


B-94 
B-98 
B-97 
B-96 
B-95 
B-93 
B-90 
B-89 

B-88 

B-87 

B-91 

B-92 

B-lOO 

B-99 


B-107 

B-106 
B-105 
B-109 


Dally  Stage, 

Major  Crests, 

Reservoir  Content 

and  Station 

Description 


B-124 
B-123 
B-122 
B-120 
B-118 

B-121 
B-119 


B-126 


B-125 


B-201 
B-314 


B-210 
B-202 


B-223 
B-214 
B-211 
B-208 
B-207 
B-204 


B-3I5-3ID 


B-248 


B-317 


B-258 


B-318     -". 
B-262      \J< 


B-11 
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Station 

Code 
Niimber 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 


San  Joaquin  Valley  Floor 

BOO915  South  San  Joaquin  Irrigation  District  Drain  11  near  Manteca 

1125   Cosumnes  River  at  McConnell   

1520   Dry  Creek  near  Gait   

1580   Deer  Creek  near  Sloughhouse   

2045   Bear  Creek  near  Lockeford   

2105   Mokelumne  River  at  Woodbrldge   

2$20-   Calaveras  River  near  Stockton   

2555  at  Bellota  

2560   Mormon  Slougn  at  Bellota  

2580   Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton  

2590   Calaveras  River  at  Jenny  Llnd   

2805   French  Camp  Slough  near  French  Camp   

2835   Duck  Creek  near  Stockton  

2870   Llttlejohn  Creek  at  Farmlngton  

2920   Duck  Creek  Diversion  near  Farmlngton  

7020   San  Joaquin  River  near  Vernalls   

Cosumnes  River 

BIII50   Cosumnes  River  at  Michigan  Bar  

Mokelumne-Calaveras  Rivers 

B2115O   Dry  Creek  near  lone   

1160   Sutter  Creek  near  Sutter  Creek  

Sacramento-San  Joaquin  Delta 

B911OO   Sacramento  River  at  Colllnsvllle  

1160   Threemlle  Slough  at  Sacramento  River  

1210   Sacramento  River  at  Rio  Vista   

1260   Yolo  Bypass  at  Lindsey  Slough   

1475   Miner  Slough  at  Five  Points   

1500   Yolo  Bypass  at  Liberty  Island   

1560  near  Lisbon   

1600   Sacramento  River  at  Isleton   

1650  at  Walnut  Grove  

1700   Delta  Cross  Channel  at  Walnut  Grove   

1740   Snodgraas  Slough  at  Twin  Cities  Road  Bridge  

1750   Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough  

1850  near  Freeport  

4lOO   Georglana  Slough  at  Mokelumne  River   

4150   South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope  Bridge   

4200   Mokelumne  River  near  Thornton   

5020   San  Joaquin  River  at  Antloch  

5060   Threemlle  Slough  at  San  Joaquin  River   

5100   San  Joaquin  River  at  San  Andreas  landing  

5l40   Old  River  at  Holland  Tract  

5180  near  Rock  Slough  

5220   Rock  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake  

5260   Old  River  at  Mansion  House  

5270  near  Byron  

5280   Italian  Slough  near  Byron   

5300   Grant  Line  Canal  at  Tracy  Road  Bridge   

5340   Old  River  at  Clifton  Court  Ferry  

5380  near  Tracy  Road  Bridge  

5420   Tom  Paine  Slough  above  Mouth  

5460   Middle  River  at  Bacon  Island  

5500  at  Borden  Highway  

5540  at  Mowry  Bridge  

5580   San  Joaquin  River  at  Venice  Island  

5620  at  Rlndge  Pump  

5660   Stockton  Ship  Channel  at  Bums  Cutoff 

5700   McLeod  Lake  at  Stockton   

5740   San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge  

5620  at  Mossdale  Bridge  

5910   Contra  Costa  Canal  near  Oakley  

5925   Delta  Mendota  Canal  near  Tracy  

HYDROGRAPHIC  AREA  E 

Napa-Solano 

E33300   Sulsun  Bay  at  Benlcla  Arsenal   

HYDROGRAPHIC  AREA  G 

Surprise  Valley 

G12200   Bldwell  Creek  near  Fort  Bldwell   

5150   Cedar  Creek  at  Cedarvlile   

7150   Eagle  Creek  at  Eaglevllle   

Eagle  Lake 

Q3II5O   Pine  Creek  near  Susanvllle  

2100   Eagle  Lake  near  Susanvllle  

Susan  River 

047450   Gold  Run  Creek  near  Susanvllle  

2270   Willow  Creek  near  Litchfield  


Streamf low 

Dally  Stage. 

and 

Major  Crests. 

Station 

Reservoir  Content 

Description 

and  Stat  Ion 

Description 

B-132 

B-Hg 

B-267 

B-iity 

3-148 

B-ltl 

B-144 

B-265 

B-138 

B-137 

B-139 

B-140 

B-264 

B-133 

B-13b 

n-135 

B-134 

B-131 

B-263 

B-266 

B-145 

B-I4b 

B-282 

B-281 

B-280 

B-279 

B-278 

B-277 

B-276 

B-275 

B-274 

B-273 

B-306 

B-27S 

B-271 

B-307 

B-305 
B-304 

B-310 

B-309 

B-308 

B-303 

B-302 

B-301 

rj^9 

B-298 

B-297 

B-296 

B-295 
B-294 

B-293 

B-292 

B-291 

B-290 

B-289 
^B-288 

B-285-287 
B-284 

B-283 

B-143 

B-142 

B-311 

B-151 

B-152 

B-153 

B-154 

B-S68 

B-156 

B-155 

B-12 


HYDROORAPHIC  AREA  COBE  NUMBER  INDEX  TO  TABLES  OP  SURFACE  WATER  MEASUREMETPT  STATIONS  (continued) 
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Station 

Code 
Number 

Herlong 

G6120O   Long  Valley  Creek  near  Doyle  .  . 

Truckee  River 

G718OO   Upper  Truckee  River  near  Meyers 
3100   Trout  Creek  near  Tahoe  Valley 
4100   Blackwood  Creek  near  Tahoe  City 


Streamflow 
and 
Station 
Description 

Dally  Stage, 

Major  Crests, 

Reservoir  Content 

and  Station 

Description 

B-157 

B-160 
B-159 
B-158 

B-13 


INTRODUCTION 

The  Department  of  Water  Resources  is  concerned  with 
gathering  basic  data  relating  to  water  supply  and  utilization. 
In  addition  to  the  collection  of  data  on  operational  water 
supply,   the  department  is  actively  engaged  in  the  collection  of 
hydrologic  water  supply  data  to  augment  the  base  network  of  the 
United  States  Geological  Survey.   The  work  consists  of  field 
measurements,  observations,  and  office  computations  to  determine 
quantities  of  streamflow  and  diversions.   In  addition,  daily 
mean  gage  heights  and  crests  are  determined  for  certain  stations, 
and  for  tidal  stations  in  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta, 
maximum  and  minimum  stages  are  determined. 

The  field  activities  include  the  construction  and 
maintenance  of  streamflow  gaging  stations,  the  measurements  of 
(l)  flow  in  streams  and  drainage  channels,  (2)  the  amounts  of 
water  returned  to  natural  channels  through  drainage  plants  or 
gravity  drains,  and  (3)  the  amounts  of  water  diverted  for  use  by 
each  water  user. 

Much  of  the  office  work  is  comprised  of  the  preparation 
of  hydrographic  data  for  computation  by  machine  methods.   This 
work  consists  of  developing  a  rating  curve  for  each  streamflow 
station  from  a  series  of  instantaneous  discharge  measurements, 
and  relating  a  formula  to  the  curve.   The  formula  is  used  by  the 
computer  to  compute  the  streamflow  quantities. 

The  office  work  also  includes  the  manual  computation 
and  compilation  of  the  discharge  of  certain  rivers  and  streams 
which  are  not  readily  computable  by  an  electronic  computer. 
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Where  a  direct  stage-discharge  relationship  does  not  exist  the 
discharges  are  not  readily  amenable  to  machine  computation. 
Such  a  lack  of  direct  relationship  may  occur  when  ice  forms  on 
the  control^  or  when  there  is  backwater  from  a  tributary  or  a 
control  structure  downstream. 

Quantities  of  water  diverted  for  use  are  also  computed 
as  a  regular  part  of  the  office  work.   The  quantities  computed 
are  total  monthly  acre-feet.   The  acre-foot  quantities  for  most 
diversion  points  are  computed  from  pumping  plant  efficiency 
curves  which  are  developed  from  a  series  of  instantaneous  dis- 
charge measurements.   The  electric  power  input,  the  pumping 
head,  and  the  discharge  are  recorded  simultaneously  to  compute 
the  efficiency  of  a  pumping  plant.   This  recording  of  pumping 
data  is  done  as  part  of  the  field  work  previously  mentioned. 
The  office  work  involved  required  the  development  of  the  effi- 
ciency curves  and  the  computation  of  the  monthly  acre-feet  by 
using  the  monthly  electric  power  input  records. 

Definitions  of  Terms 
Terms  used  herein  are  defined  as  follows: 
Second-foot  or  cubic  foot  per  second  is  the  unit  rate 

of  discharge  of  water.   It  is  a  cubic  foot  of  water  passing  a 

given  point  in  one  second. 

Acre-foot  is  the  quantity  of  water  required  to  cover 

one  acre  to  a  depth  of  one  foot.   It  is  equivalent  to  4^^560 

cubic  feet  or  325,850  gallons. 

Drainage  area  of  a  stream  at  a  specific  location  is 

that  area,  enclosed  by  a  topographic  divide,  into  which  all 
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surface  runoff  will  drain  by  gravity  Into  the  stream  above  the 
specified  point. 

Unimpaired  runoff  is  the  flow  that  would  occur 
naturally  at  a  point  in  a  stream  if  there  were:  (l)  no  upstream 
controls  such  as  dams  and  reservoirs;  (2)  no  artificial  diver- 
sions or  accretions;  and  (3)  no  changes  in  ground  water  storage 
resulting  from  development.   Unimpaired  flow  is  computed  from 
measured  runoff  by  allowing  for  man-made  changes  in  natural 
conditions . 

Water  year  is  the  l2-month  period  from  October  1  of 
any  year  through  September  30  of  the  subsequent  year,  and  is 
designated  by  the  calendar  year  in  which  it  ends. 

Consumptive  use  is  the  water  transpired,  evaporated, 
and  used  in  promoting  vegetative  growth  plus  the  water  evapo- 
rated from  adjacent  soil  and  water  surfaces. 

Scope  of  Report 

This  appendix  of  the  hydrologic  data  report  presents 
surface  water  data  for  the  Water  Year  1963  which  is  from 
October  1,  1962  to  September  30,  19^3,  inclusive.   The  primary 
data  presented  herein,  consists  of  stream,  gaging  station  des- 
criptions, streamflow  quantities,  stream  stage  tables,  diversion 
quantities  and  reservoir  contents. 

Tables  of  streamflow  records  show  the  station  location, 
the  historic  maximum  discharge,  maximum  discharge  for  the  report 
year,  period  of  record,  and  datum  of  gage. 

Quantities  of  daily  mean  discharge  for  most  stations 
shown  herein  were  computed  by  an  electronic  computer.   Gage 
height  data  are  extracted  from  standard  recorder  charts  by  a 
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semi-automatic  reading  machine  and  put  into  machine  language. 
The  gage  height  data  and  rating  data  are  fed  into  the  computer 
simultaneously,  from  which  daily  mean  discharges,  total  monthly 
acre-feet,  and  Instantaneous  maximum  and  minimum  discharges  are 
computed.   Those  gaging  stations  presented  herein,  which  are 
affected  by  a  backwater  condition,  are  not  adaptable  to  computa- 
tion by  machine,  hence  are  computed  manually. 

Daily  mean  stage  tables  of  regular  streams,  and  daily 
maximum  and  minimum  stage  of  tide  affected  streams  are  shown 
herein.   Most  of  these  daily  mean  gage  heights  are  computed  by 
electronic  computer,  mentioned  above.   Generally  the  gage  height 
data  are  to  the  nearest  one-hundredth  of  a  foot,  and  the  major 
crests  for  the  year  are  shown. 

Quantities  of  water  diverted  for  use  are  shown  as  are 
the  names  of  the  water  users.   The  diversion  quantities  are 
shown  as  monthly  total  acre-feet  and  total  acre-feet  diverted 
for  a  stream  or  certain  reach  of  a  stream.   Starting  with  this 
report  the  diversion  season  coincides  with  the  water  year. 
Previously  the  diversion  season  reported  was  from  November 
through  October.   Daily  reservoir  content  in  thousands  of 
acre-feet  are  shown  herein,  for  the  major  Central  Valley  Project 
and  State  reservoirs. 

Included  in  this  report  are  tables  of  contents  of 
reservoirs,  the  deliveries  from  reservoirs  and  the  Contra  Costa 
Canal,  and  the  exportations  from  Putah  Creek  and  the  Sacramento- 
San  Joaquin  Delta. 

Included  in  this  publication  also  are  the  pertinent 
surface  water  data  formerly  included  in  "Report  of  Sacramento- 
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San  Joaquin  Water  Supervision"  published  from  1924  through  1955 J 
In  "Bulletin  No.  23,  Surface  Water  Plow"  published  from  1956 
through  1962,  and  In  "Flood  Flows  and  Stages  In  Sacramento  and 
Northern  San  Joaquin  Valleys,"  published  from  19i;5  through  1956. 
The  objective  of  this  appendix  of  the  hydrologic  data 
report  is  to  bring  together,  in  a  permanent  and  usable  form,  the 
surface  flow  data  for  the  1965  water  year,  gathered  by  the 
Department  of  Water  Resources  and  cooperating  agencies. 

Tables 
The  tables  of  daily  mean  discharge  and  stage  herein 
are  presented  by  the  hydrographic  region  in  which  they  are 
located.   The  hydrographic  regions  are  the  same  as  those  used  by 
the  State  Water  Pollution  Control  Board.   The  regions,  pertinent 
to  this  report  include  the  Northern  Lahontan  Region,  and  that 
portion  of  the  Central  Valley  Region  which  contains  the 
Sacramento -San  Joaquin  Delta,  Sacramento  River  Basin,  and  the 
northern  portion  of  the  San  Joaquin  River  Basin. 

Runoff  Comparisons 

The  relative  magnitude  of  runoff  occurring  on  any  one 
stream  during  a  given  year  may  be  shown  as  the  ratio  of  the  run- 
off of  that  year  with  the  average  runoff  of  the  stream  expressed 
as  a  percentage.   For  this  report,  the  average  unimpaired  runoff 
is  computed  for  the  50-year  period  October  1908  through  September 
1958.   Table  1  presents,  for  the  major  streams  of  the  Central 
Valley  area,  the  1962-63  monthly  unimpaired  runoff  expressed  as 
a  percent  of  the  50-year  average  monthly  unimpaired  runoff. 
Table  2  shows  the  unimpaired  average  annual  runoff  for  the  same 
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same  streams  and  the  percentage  of  the  50-year  average  unimpaired 
runoff  for  each  water  year  from  1922-23  through  1962-63. 

Summary  of  Water  Supply  and  Utilization,  Sacramento-San  Joaquin 
Delta 

The  complexity  of  waterways,  tidal  action,  seepage,  and 
methods  of  agricultural  water  use  results  In  hydrologlc  problems 
which  preclude  normal  methods  of  measuring  water  supply  and  water 
utilization  in  the  Sacramento-San  Joaquin  Delta. 

The  correlation  of  water  supply  and  use  for  the  Delta 
Service  Area,  divided  into  uplands  and  lowlands,  is  shown  in 
Table  3.   The  water  supply  available  to  the  area  is  determined 
from  l4  gaging  stations,  listed  under  "Water  Supply"  in  the 
table,  and  from  42  precipitation  stations  in  the  area.   "Water 
Utilization"  in  the  same  table,  includes  agricultural  use, 
evaporation,  exports  through  the  Delta-Mendota  and  Contra  Costa 
Canals,  and  diversion  for  the  City  of  Vallejo.   Agricultural  use 
in  the  uplands  is  determined  by  direct  measurement  of  diversions; 
however,  in  the  lowlands,  because  it  cannot  be  measured  directly, 
agricultural  use  is  computed  by  unit  values  of  consumptive  use 
of  the  various  crops,  multiplied  by  the  acreages.   Unit  values 
of  consumptive  use  were  derived  from  experimental  work  by  the 
University  of  California  and  California  Extension  Service  as 
reported  in  Bulletin  No.  27  "Variations  and  Control  of  Salinity 
in  Sacramento-San  Joaquin  Delta  and  Upper  San  Francisco  Bays." 
Crop  acreages  are  determined  by  periodic  land  use  surveys. 
Values  used  in  this  report  were  determined  from  a  survey  made 
in  i960  and  1961. 
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Dally  Mean  Discharge 

The  streamflow  tables  are  arranged,  for  each  stream  or 
stream  system,  in  downstream  order.   Stations  on  a  tributary 
entering  between  two  main  stem  stations  are  listed  between  those 
stations,  and  In  downstream  order  on  that  tributary.   A  stream 
gaging  station  Is  named  from  the  stream  and  the  nearest  post 
office  (Feather  River  at  Yuba  City)  or  well-known  landmark 
(San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge). 

Each  stream  gaging  station  has  a  stage-discharge 
relationship  or  rating  developed.   The  rating  gives  the  flow  in 
second-feet  for  each  gage  height  at  the  station.   When  flows  at 
a  single  station  occur  in  excess  of  l40  percent  of  the  highest 
measurement  on  the  rating,  the  computed  daily  mean  discharges  are 
shown  as  estimated.   Normally,  the  rating  is  fairly  permanent 
where  there  is  a  fixed  channel  and  a  fixed  flow  regimen  at  the 
station.   The  rating  varies,  however,  where  the  bed  of  the 
channel  is  of  loose  shifting  sand,  or  where  aquatic  growth  builds 
up  in  the  channel,  changing  the  flow  regimen. 

Where  the  rating  is  not  permanent  and  varies  periodi- 
cally, more  frequent  measurements  of  discharge  are  necessary  to 
accurately  determine  the  daily  mean  discharge. 

An  automatic  water  stage  recorder  is  in  operation  at 
most  of  the  gaging  stations  used  in  this  work.   The  continuous 
records  of  water  surface  elevations  at  the  stations  serve  three 
major  purposes.   First,  the  water  surface  elevation  (gage  height) 
is  a  factor  in  determining  the  flow  of  the  stream  passing  the 
station.   Second,  the  actual  surface  elevations  at  two  adjacent 
stations  on  a  stream  afford  the  means  of  obtaining  the  water 
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surface  elevations  at  the  pumping  plants  along  the  stream  between 
those  stations.  Third,  the  gage  heights  are  used  to  determine 
flood  crests.   These  elevations  are  used  to  determine  the  pump- 
ing heads,  which  in  turn  become  factors  in  determining  the  rates 
of  diversion  or  drainage  by  pumping  plants. 

All  streamflow  data  reported  herein  are  derived  through 
the  use  of  mechanical,  arithmetical,  and  empirical  operations  and 
methods.  Since  the  results  are  affected  by  inherent  inaccuracies 
in  the  procedures  and  equipment  used,  it  becomes  necessary  to 
establish  limits  of  accuracy  for  which  the  data  are  reported. 
The  following  is  a  listing  of  significant  figures  used  in  report- 
ing streamflow  data: 

1.  Dally  flows  -  second-feet 

0.0   -  9.9    Tenths 

10-99     2  significant  figures 

100   -  up     3  significant  figures 

2.  Means  -  second-feet 

0.0   -  99.9   Tenths 

100   -  999    5  significant  figures 

1000  -  above   4  significant  figures 

The  water  year  totals  are  reported  to  a  maximum  of 

four  significant  figures. 

Daily  Mean  Gage  Heights 

Tables  of  daily  mean  gage  height  and  crest  stages 
were  published  prior  to  1957  in  a  report  by  the  department, 
entitled  "Flood  Flows  and  Stages  in  Sacramento  and  Northern  San 
Joaquin  Valleys . " 

Two  types  of  daily  data  are  presented  for  the  height 
or  stage  of  water  surface:  (l)  for  streams  subject  to  tidal 
influences,  daily  maximum  and  minimum  gage  heights;  and  (2)  for 
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those  streams  beyond  tidal  Influence,  dally  mean  gage  height,  or 
an  average  of  one  or  more  dally  staff  gage  or  wire-weight  gage 
readings.   Major  river  crests  for  the  water  year  are  shown  at  the 
bottom  of  the  stage  tables  and  the  maximum  crests  are  shown  for 
stations  where  continuous  recorders  are  in  operation. 

Gage  heights  for  stage  tables  are  read  in  the  field  or 
computed  from  recorder  charts,  and  may  be  reported  to  either  the 
nearest  tenth  of  a  foot  or  one-hundredth  of  a  foot. 

The  elevation  of  the  water  surface  at  the  gaging 
station  is  obtained  by  adding  the  gage  height  readings  to  the 
elevation  of  the  gage  datum  presented  in  the  station  history 
descriptions . 

Lakes  and  Reservoirs 

Two  types  of  data  are  presented  for  lakes  and 
reservoirs:  (l)  dally  content  in  acre-feet  for  Frenchman  Reser- 
voir and  for  Shasta,  Folsom,  and  Berryessa  Lakes;  and  (2)  mean 
Inflow  in  second-feet  for  Folsom  and  Shasta  Lakes.   Plate  B-3 
consists  of  hydrographs  of  Shasta  Lake  and  Folsom  Lake. 

Diversions 

These  tables  show  the  water  diverted  during  the  period 
October  1,  1962  -  September  30,  1965.   While  the  major  use  of 
water  is  for  agriculture,  small  amounts  that  are  diverted  for 
municipal  and  industrial  uses  are  also  reported.   The  amounts  of 
water  diverted  by  pumping  were  determined  by  rating  the  capacity 
of  each  diversion  pumping  plant  and  collecting  data  of  power 
usage  and  hours  of  operation.   The  amounts  of  water  diverted  by 
gravity  (indicated  by  "Gravity"  in  column  headed  "Number  and 
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Size  of  Pump")  were  determined  either  by  calibrating  suitable 
measuring  devices  or  by  rating  canals.   For  quantities  diverted 
by  gravity  and  subirrigation  from  tidal  affected  streams,  con- 
siomptive  use  factors  were  applied  to  the  irrigated  area.  The 
monthly  diversion  values  are  reported  in  acre-feet  to  three 
significant  figures.   The  totals  for  individual  water  users 
and  stream  reaches  are  reported  to  four  significant  figures. 

Miscellaneous  Measurements 

Table  B-I36  contains  tabulations  of  measurements  of 
streamf low  on  various  streams  at  locations  other  than  those 
where  continuous  recorders  are  maintained.   When  the  flows  as 
shown  here  are  correlated  with  flows  of  nearby  streams,  an 
estimate  of  the  runoff  can  be  determined. 

Numbering  System  of  Recording  Stations 
To  facilitate  station  identification  each  gaging 
station  was  assigned  a  six  digit  code.   The  method  used  in 
assigning  these  code  niimbers  is  as  follows:   The  State  was 
first  divided  into  major  hydrographic  areas  and  each  of  these 
areas  was  assigned  an  alphabetic  letter  which  is  the  first 
symbol  of  the  six  part  code.   The  second  symbol  was  obtained 
by  dividing  the  major  hydrographic  areas  into  stream  basins  of 
primary  importance  and  assigning  a  digit  from  0-9  with  0 
generally  being  the  valley  floor.   The  symbol  indicates  the 
stream  and/or  branch  on  which  the  station  is  located.   Where  a 
stream  crosses  a  valley  floor  the  third  symbol  indicates  the 
river  basin  from  which  the  stream  originates,  and  the  fourth 
symbol  now  designates  the  stream.   The  last  three  symbols 
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designate  the  relative  number  of  the  station  on  the  stream 
system,  except  in  the  v.alley  floor,  where  the  last  two  symbols 
indicate  the  relative  number.   Station  numbers  increase  numeri- 
cally proceeding  upstream.   When  a  minor  tributary  enters  the 
stream  system  the  station  numbers  progress  up  the  minor  tribu- 
tary and  then  up  the  main  stem. 

The  first  two  symbols  of  this  code  number  are  shown, 
encircled  on  Plates  B-1  and  B-2.   They  signify  the  following 
hydrographic  areas  and  basins: 

Hydrographic  Area  A 

AO  -  Sacramento  Valley  Floor  A5  -  Feather  River 

Al  -  Pit  River  A6  -  Yuba-Bear  Rivers 

A2  -  Shasta  Lake  A7  -  American  River 

A3  -  Sacramento  Valley  West  Side  A8  -  Cache  Creek 

A4  -  Sacramento  Valley  Northeast  A9  -  Putah  Creek 

Hydrographic  Area  B 

BO  -  San  Joaquin  Valley  Floor     B2  -  Moke lumne -Calaveras  Rivers 
Bl  -  Cosumnes  River  B9  -  Sacramento -San  Joaquin  Delta 

Hydrographic  Area  G 

Gl  -  Surprise  Valley  G5  -  Smoke  River 

G2  -  Madeline  Plains  G6  -  Herlong 

G3  -  Eagle  Lake  G7  -  Truckee  River 

G4  -  Susan  Ri/er  G8  -  Carson  River 

G9  -  Walker  River 

The  last  four  symbols  of  the  code  are  shown  at  the 

recording  station  locations  on  Plates  B-1  and  B-2.   All  six 

symbols  are  indicated  on  the  hydrographic  area  index,  and  on 

the  alphabetic  index  to  the  streamflow  and  stage  tables,  and  in 

the  upper  right-hand  box  of  the  table  for  each  individual  gaging 

station. 
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Examples. 

Station:   Pit  River  below  Alturas 

Number:  A   1   1  7  6  5 

Hydrographlc  Area  A 

River  Basin  1 

River  Main  Branch        1 

Relative  Number  7^5 

Station:   Middle  Fork  Feather  River  near 
Portola 

Number:  A  3   5   -^   2   0 

Hydrographlc  Area  A 

River  Basin  5 

River  Branch  5 

Relative  Number  4   2   0 

Station:   Feather  River  at  Yuba  City 

Number:  A  0  5   1   3  5 

Hydrographlc  Area  A 

Valley  Floor  0 

River  Basin  5 

River  Main  Branch  1 

Relative  Number  3  5 
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TABLE  1 
MONTHLY  UNIMPAIRED  RUNOFF  AT  MAJOR  STATIONS 

In  percent  of  average 


Sacramento 
and  San 
Joaquin 
Rivers 
to  Delta 
(a) 


Sacramento 

River 

near 

Red  Bluff 


Otiiji-dmento 
River  at 
Sacramento 


(a) 


Heat:ier 
River 
at 
Orovllle 

(b) 


YuDa  Rl/er 

at 
Smartvllle 


American 
River  at 
Fair  Oaks 


M-keluTTine 
River  near 
Mokelumne 

Hill 


San  J:aquln 
River  near 
Vernalls 
(a) 


October      Percent* 
1962 

Average** 


November     Percent* 
1962 

Average** 


December 
1962 


January 
1963 


February 
1963 


March 
1963 


April 
1963 


May 


1963 


Percent* 
Average** 


Percent* 
Average** 


Percent* 
Average** 


Percent* 
Average** 


Percent* 
Average** 


Percent* 
Average* 


June         Percent* 
1963 

Average** 


July         Percent* 
1963 

Average** 


August       Percent* 
1963 

Average** 


September    Percent* 
1963 

Average** 


585 
472 


86 

851 


114 
1677 


70 
21(28 


174 
2817 

71 
3058 

158 
3675 

130 
4007 

107 

2596 

121 
1008 

120 
497 

117 
410 


3^8 
275 


q8 
409 


122 
75'* 


50 
1112 


107 
1263 


80 

1141 


240 
1000 


145 

714 


104 

456 


109 
319 


118 
261 


114 
250 


645 
418 


96 
727 


129 
1421 


68 
2073 


160 
2372 


72 
2442 


184 
2658 


138 


96 


104 
604 


114 
406 


114 
370 


1080 
93 


113 
164 


150 
329 

87 

446 

206 
526 

64 
621 

162 

782 

130 
700 

94 
344 

106 
156 

103 
103 

117 
86 


89 
79 

144 
171 

94 
239 

232 
273 

71 
309 

140 
402 


137 

441 


91 
229 


95 
57 


133 
24 


90 

21 


57 
75 


104 
167 


90 
276 


236 
310 


62 
371 


136 

474 


142 
538 


94 
301 


86 

72 


83 

18 


131 

13 


47 
16 


60 
33 


106 
45 


298 

55 


57 
79 


132 


107 
131 


106 
23 


175 

4 


127 
2 


50 


31 
108 

26 
223 

76 
310 

237 
390 

71 
537 

89 

885 

116 

1416 

120 
1135 

152 
381 

148 
87 

145 
38 


1962-63 
Water  Year 


Percent* 
Average** 


129 
23496 


125 
795 '^ 


135 
17214 


147 
4350 


147 
2273 


26  37 


il  = 
5560 


•  Preliminary  data  subject  to  revision. 
**  Average  unimpaired  runoff  in  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  October  I9O7  through  September  1957. 
a  Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only  and  do  not 

include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  the  valley  floor, 
b  Formerly  listed  as  "Feather  River  near  Oroville."  Station  located,  prior  to  July  1,  1962,  at  a  site  5.2  miles  upstream. 
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TABLE  a 

ANNUAL  UNIMPAIRED  HUNOPP  AT  MAJOR  STATIONS 

In  Percent  of  average 


W^tcr  Year 

Sacramento 
and  San 

Joaquin 
Rivers 

to  Delta 
(a) 

Sacramento 

River 

near 

Red  Bluff 

Sacramento 
River  at 
Sacramento 
(a) 

Feather 
River 

at 

Orovllle 

Yuba  River 
at 

SmartvUV 

American 
River  at 
Pair  Oaka 

Mokelumne 
River  near 
Mokelumiie  Hill 

San  Joaquin 
River  near 

Vernal !a 

Avei'age 
Annua  1 
Runoff* 

23196 

7951 

17211 

1350 

2273 

2637 

722 

5560 

19^2-23 

83 

67 

77 

n 

91 

101 

98 

99 

192}-2'» 

32 

11 

31 

29 

27 

21 

26 

27 

1921-25 

95 

101 

91 

72 

93 

103 

116 

99 

1925-26 

66 

71 

69 

73 

70 

52 

52 

63 

1926-27 

131 

138 

139 

131 

156 

139 

121 

117 

1927-28 

93 

96 

98 

97 

107 

96 

89 

79 

1928-29 

19 

56 

19 

13 

11 

'*i 

18 

52 

1929-30 

71 

77 

78 

89 

80 

63 

61 

59 

1930-51 

31 

11 

56 

^  ^ 

29 

27 

29 

30 

1931-32 

37 

61 

76 

75 

93 

99 

103 

119 

1932-33 

51 

58 

52 

11 

17 

18 

59 

60 

1933-31 

18 

57 

50 

17 

11 

12 

11 

11 

1931-35 

101 

91 

97 

97 

99 

98 

97 

116 

1935-36 

105 

89 

101 

98 

111 

129 

121 

117 

1936-37 

88 

75 

77 

72 

82 

88 

96 

117 

1937-38 

188 

18I 

18I 

196 

178 

171 

172 

202 

1938-39 

19 

55 

18 

13 

10 

10 

17 

53 

1939-10 

127 

132 

130 

129 

126 

130 

119 

119 

1910-11 

153 

180 

158 

1I9 

111 

119 

117 

lil 

1911-12 

113 

112 

1I6 

152 

150 

118 

137 

133 

1912-13 

125 

107 

123 

129 

138 

117 

139 

130 

19I3-II 

62 

59 

60 

61 

61 

56 

62 

69 

1911-15 

95 

83 

87 

86 

93 

96 

108 

119 

19I5-I6 

102 

101 

102 

95 

105 

109 

103 

101 

19I6-I7 

60 

61 

60 

58 

60 

51 

55 

61 

19I7-I8 

88 

96 

91 

88 

89 

85 

88 

76 

I9I8-I9 

69 

76 

69 

60 

65 

70 

71 

68 

1919-50 

85 

72 

83 

88 

98 

101 

101 

81 

1950-51 

131 

111 

133 

130 

156 

176 

160 

170 

1951-52 

I6c 

115 

166 

182 

lb2 

ise 

1 -'.' 

171 

1952-53 

106 

121 

117 

119 

112 

101 

91 

78 

1953-51 

91 

116 

102 

96 

85 

76 

73 

77 

1951-55 

63 

71 

61 

57 

56 

60 

61 

63 

1955-56 

175 

166 

171 

183 

175 

177 

173 

177 

1956-57 

82 

90 

86 

83 

86 

82 

83 

78 

1957-58 

166 

190 

173 

160 

155 

155 

117 

150 

1958-59 

66 

85 

70 

65 

55 

17 

52 

51 

1959-60 

70 

81 

76 

71 

75 

61 

58 

53 

1960-ci 

0; 

-: 

7; 

'^i 

-^ 

37 

1961-62 

91 

91 

68 

82 

35 

78 

68 

101 

1962-63** 

129 

125 

135 

117 

117 

135 

122 

112 

•  Average  unimpaired  runoff  In  thousands  of  acre-feet  computed  from  the  50-year  period  Octooer  1907  through  September  1957. 
**  Preliminary  data  subject  to  revision. 
a  Figures  were  computed  from  summations  of  unimpaired  runoff  at  foothill  stations  on  major  tributaries  only  and  do  not 

Include  runoff  from  minor  tributaries  and  from  valley  floor, 
b  Formerly  listed  as  "Feather  River  near  Orovllle."  Station  located,  prior  to  July  1,  1962,  at  a  site  5.2  miles  upstream. 
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SUMMARY  OF  MONTHLY  WATER  SUPPLY  AND  UTILIZATION 
SACRAMENTO-SAH  JOAWIN  DELTA 


In  thousands  of  acre-feet 


Item 

Record 

In 
Table 

No. 

Ijti 

..*3 

water 
Year 

Total 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Joi-.e 

July 

Aug. 

Sep. 

WATER  SUPPLY 

Measured  Inflow 

Sacramento  River  at  Sacramento 

92 

1764 

994 

1963 

1186 

3115 

1502 

3667 

2631 

1047 

747 

705 

965 

20290 

Sacramento  Weir  spill  to  Yolo  Bypass 

88 

4 

0 

0 

0 

306 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

311 

Yolo  Bypass  near  Woodland 

105 

825 

1 

22 

13 

1188 

58 

1501 

46 

5 

0 

1 

3 

3663 

South  Fork  Putah  Creek  near  Davis 

101 

1 

0 

1 

11 

7 

3 

13 

19 

3 

2 

1 

0 

62 

Morrison  Creek  near  Sacramento 

125 

5 

0 

1 

1 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

18 

Cosumnes  River  at  McConnell 

124 

23 

1 

10 

7 

119 

45 

149 

66 

17 

2 

0 

0 

459 

Dry  Creek  near  Gait 

122 

2 

0 

2 

1 

34 

17 

38 

7 

1 

0 

0 

0 

103 

Mokelumne  River  at  Woodbrldge 

119 

13 

15 

17 

33 

82 

32 

103 

163 

91 

6 

3 

5 

563 

Bear  Creek  near  Lockeford 

116 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

7 

Calaveras  River  near  Stockton 

113 

0 

0 

1 

0 

5 

0 

7 

J 

1 

1 

1 

1 

17 

Stockton  Diverting  Canal  at  Stockton 

115 

0 

0 

1 

0 

44 

2 

42 

1 

1 

1 

1 

0 

94 

Duck  Creek  near  Stockton 

111 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

French  Camp  Slough  near  French  Camp 

108 

2 

0 

0 

0 

18 

5 

17 

2 

2 

1 

1 

3 

53 

San  Joaquin  River  near  Vernalls 

106 

89 

98 

150 

lOS 

455 

160 

513 

574 

396 

112 

67 

90 

2812 

Precipitation  (a) 

246 

22 

94 

160 

153 

165 

193 

28 

1 

0 

J 

12 

1074 

Total  Water  Supply 

2974 

1131 

2262 

1520 

5534 

1992 

6249 

:^558 

1565 

872 

780 

1079 

29529 

WATER  UTILIZATION 

Consumptive  Use  In  Delta  Lowlands  fb) 

103 

49 

36 

26 

31 

45 

95 

I3S 

165 

222 

234 

174 

1320 

Exportatlons 

Delta-Hendota  Canal 

117 

8J 

44 

0 

2S 

42 

109 

70 

167 

204 

249 

227 

120 

1344 

Contra  Costa  Canal 

118 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

7 

9 

10 

8 

63 

City  of  Vallejo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

11 

Delta  Uplands  Diversions 

Old  River 

15" 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

13 

24 

25 

24 

15 

110 

Tom  Paine  Slough 

154 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

3 

4 

4 

4 

3 

21 

French  Camp  Slough  below  Frerlch  Camp 

154 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

' 

San  Joaquin  R  (Stockton  to  Vernalls) 

155 

5 

1 

1 

0 

0 

6 

2 

14 

17 

18 

18 

11 

90 

Sacramento  River  below  Sacramento 

159 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

£ 

Yolo  Bypass  (West  Out) 

160 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

8 

5 

27 

Calaveras  River  below  Stockton 

156 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Mokelumne  River  below  Woodbrldge 

157 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

1 

f 

Cosumnes  River  below  McConnell 

158 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

■> 

Putah  Creek  below  Davis 

161 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Miscellaneous 

162 

5 

i 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

16 

16 

16 

12 

73 

Total  Water  Utilization 

207 

qq 

44 

58 

77 

172 

172 

348 

446 

5>i6 

S47 

"•■,1 

'08'. 

a  Water  supply  from  precipitation  has  been  computed  using  weighted  monthly  mean  rainfall  and  the  acreage  of  the  Delta  Service  Area. 
b  Consumptive  use  In  the  Delta  Lowlands  has  been  computed  using  monthly  unit  consumptive  use  factors  for  classified  vegetation  and 
evaporation*  and  acreage  data  obtained  through  the  land  use  survey  of  1961. 
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TABLE  4 

GAGING  STATION  ' 
ADDITIONS  AND  DISCONTINUATIONS 


ADDITIONAL  STATIONS 


Italian  Slough  near  Byron 

Kelly  Ridge  Turnout  to  Palermo  Canal  near  Oroville  Dam 
Old  River  near  Byron 
Palermo  Canal  at  Oroville  Dam 

Reclamation  District  1000  Drainage  to  Sacramento  River 
(Drain  3) 


DISCONTINUED  STATIONS 


Bloody  Run  Creek  near  North  San  Juan 

Dry  Creek  near  Wheatland 

Frenchman  Creek  near  Chilcoot 

Grizzly  Creek  near  North  San  Juan 

Little  Last  Chance  Creek  above  Frenchman  Dam 

Old  River  at  Mansion  House 

Spanish  Creek  near  Quincy 

West  Valley  Reservoir  near  Likely 


PUBLICATION  DISCONTINUED 


Blackwood  Creek  near  Tahoe  City 
Trout  Creek  near  Tahoe  "Valley 
Upper  Truckee  River  near  Myers 


PUBLISHED  DATA  FROM  PRIOR  YEARS 

Frenchman  Reservoir  (contents)  -  1962 
McLeod  Lake  at  Stockton  -  1956,  1957 
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TABLE        5 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

SACRAMENTO    RIVER    NEAR    MT.     SHASTA 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A21600 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

66 

131 

266 

174 

1670   E 

227 

344 

499 

300 

98   E 

58   E 

47   E 

, 

2 

67 

129 

751 

172 

1110   * 

216 

296 

499 

269   E 

95   # 

58   E 

47   E 

2 

3 

70 

130 

713 

168 

2670   E 

215 

278 

532 

252   E 

96   E 

56   E 

47   E 

3 

4 

72 

130 

451 

163 

2220   E 

206 

270 

660 

238   * 

95   E 

53   E 

47   E 

4 

5 

73 

130 

365 

158 

1660   E 

202 

388 

1110 

245 

93   E 

54   E 

47   E 

5 

6 

74 

131 

325 

153 

1300   E 

195 

821 

1100 

220 

91   E 

52   E 

47   E 

6 

7 

75 

133 

3U3 

152   • 

927 

190 

811 

1190 

208 

91   E 

51   E 

47   E 

7 

a 

81 

131 

286 

144 

917 

183 

595 

935 

197 

88   E 

51   E 

47   E 

8 

9 

173   • 

145 

271 

142 

748 

175 

487   • 

709 

186 

84   E 

51   E 

48   E 

9 

10 

538 

148 

259 

135 

654 

168 

466 

614 

186 

81   E 

51   E 

48   E 

10 

h 

905   E 

175 

241 

116 

560 

159   • 

449 

526 

186 

80   E 

51   E 

48   E 

II 

12 

2830   E 

346 

227 

113 

586 

155 

1050 

461 

173 

78   E 

51   E 

48   E 

12 

13 

1250   E 

258 

332 

127 

784 

154   • 

1220   E 

433 

170 

78   E 

51   E 

48   E 

13 

14 

620 

219 

394 

129 

579 

158 

3240   E 

431 

162 

76   E 

50   E 

48   E 

14 

15 

375 

201 

1480   E 

128 

485 

162 

1690   E 

493 

155 

74   E 

50   E 

48   E 

15 

16 

277 

198 

1180   E 

127 

464 

168 

911 

570 

155 

70   » 

50   E 

48   E 

16 

17 

233 

194 

920 

124 

420 

171 

651 

688 

158 

70   E 

50   E 

50   E 

17 

18 

207 

195 

669 

126 

386 

176 

517 

773 

141 

69   E 

50   E 

50   E 

18 

19 

191 

186 

518 

119 

363 

180 

457 

831 

138   E 

69   E 

50   E 

50   E 

19 

20 

176 

187 

423 

121 

354 

186 

386 

917 

129   E 

68   E 

50   * 

50   E 

20 

2  1 

167 

187 

388 

122   • 

330 

188 

339 

849 

127   E 

67   E 

50   E 

50   E 

2  1 

22 

163 

188 

335 

121 

305 

184 

317 

755 

127   E 

65   E 

50   E 

50   E 

22 

23 

153 

185 

304 

122 

289 

215 

306 

669 

125   E 

65   E 

50   E 

50   E 

23 

24 

151 

186 

275 

127 

276 

205 

306 

613 

124   E 

55   E 

48   E 

50   E 

i4 

25 

146 

195 

258 

126 

262 

194 

293 

554 

115   E 

63   E 

48   E 

50   E 

25 

26 

146 

835 

229 

127 

260 

198 

279 

502 

110   E 

62   E 

48   E 

51   E 

26 

27 

141 

522   • 

225 

123 

243 

462 

282 

436 

108   E 

61   E 

48   E 

51   E 

27 

28 

142 

352 

207 

126 

235 

478 

302 

402 

104   E 

61   E 

48   E 

51   E 

28 

29 

132 

294 

198 

129 

446 

362 

423 

102   E 

60   E 

48   E 

51   E 

29 

30 

135 

268 

190 

156 

455 

461 

408 

102   E 

59   E 

48   E 

51   E 

30 

31 

133 

184 

1140   E 

418 

355 

59   E 

47   E 

31 

MEAN 

321 

224 

425 

168 

752 

229 

619 

643 

167 

75.2 

50.7 

48.8 

MEAN 

MAX. 

2830   E 

835 

1480   E 

1140   E 

2670   E 

478 

3240   E 

1190 

300 

98. OE 

58. OE 

51. OE 

MAX. 

MIN. 

66.0 

129 

184 

113 

235 

154 

270 

355 

102   E 

59. OE 

47. OE 

47. OE 

MIN. 

ACFT 

19760 

13310 

26120 

10330 

41770 

14060 

36840 

39540 

9941 

4623 

3116 

2906 

ACFT. 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
•^    -  Oiftchorge  mioiurement  or  obiervotlon 

of  no  flow  mode  on  thie  doy. 
«    -  E   ond    * 


WATER       YEAR      SUMMARY 


MEAN 


DISC  H  AROE 
307 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

9490  E 


GAGE  MT 
9.56 


TIME 
1630 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


TOTAL 

ACRE-FEET 
222300 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SECTSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


kX     16     00     122     18     38     SE33     1*0N       1»W  9U9O  E  9.56  10/12/62         APR  59-DATE  APR  59-MTE 

Station  located  I.5  mi.  SW  of  Junction  of  State  Highway  89  and  U.  S.  Highway  99,   3  mi-  S  of  Mount  Shasta. 


1959 
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DAILY     MEAN 

WILLOW    CREEK.    NEAR 

DISCHARGE 

WILLOW    RANCH 

STATION  NO. 

*ATEH 
YEAR 

A13065 

1953 

in  second-feet 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

. 

0.* 

2.9 

18 

6.6 

125       E 

12 

28 

53 

18 

3.6 

0.5 

0.2 

1 

2 

0.3* 

2.5 

61       E 

5.7 

25 

10 

24 

51 

16 

3.0 

0.5 

0.2 

2 

3 

0.3 

2.9 

41 

8.0 

50 

10 

42 

89      E 

15 

2.6 

0.5 

0.2 

S 

4 

0.5 

3.1 

13 

5.3 

25 

10 

39 

59 

15 

2,2 

0.4 

0.2 

4 

J 

0.* 

4.2 

12 

4.2 

18 

10       • 

99       E 

49 

16 

2.1 

0.4 

0.2 

s 

e 

0.* 

3.2 

11 

4.0 

16 

10 

228       E 

46 

13 

2.1 

0.4 

0.2 

6 

7 

0.3 

3.2 

10 

4.5 

14        • 

9.8 

118       E 

52 

11 

1.9 

0.4 

0.2 

7 

B 

0.3 

2.9* 

9.1 

4.4 

12 

8.6 

73 

65       E 

9.1 

1.6 

0.5 

0.2 

8 

9 

0.* 

7.3 

8.1 

4.4 

12 

8.0 

68 

88       E 

8.2 

1.5» 

1.4 

0.2 

9 

10 

6.2 

9.2 

8.0 

5.6 

11 

7.1 

59 

54 

13 

1.4 

1.2 

0.2 

10 

li 

37       E 

4.5 

6.9 

NR 

10 

7.1 

47 

252       E 

11 

1.3 

0.9 

0.1 

1  1 

12 

225       E 

4.8 

7.1 

NR 

10 

5.8 

37 

135       E 

8.9* 

1.5 

0.7 

0.4 

12 

13 

290      E 

3.9 

7.2 

NR 

12 

6.3 

34 

89      E 

7.9 

1.4 

0.5 

0.9 

13 

14 

83       E 

3.7 

7.7 

NR 

10 

5.8 

53 

71       • 

7.5 

1.4 

0.3 

0.5 

14 

19 

15 

3.1 

8.4 

NR 

9.5 

6.4 

42 

76 

6.9 

1.5 

0.3 

0.5 

15 

16 

7.9 

3.9                   13 

NR 

12 

6.6 

66       « 

68 

7.0 

1.2 

0.3 

1.9 

16 

17 

5.9 

3.2 

17 

NR 

20 

7.5 

69       E 

63 

6.1 

1.1 

0.2 

0.8 

17 

la 

5.0 

4.7 

14 

NR 

15 

9.1 

57 

60 

5.8 

1.1 

0.2 

0.5 

IS 

19 

t.3 

3.7 

8.3 

NR 

14 

16 

45 

60 

5.1 

0.9 

0.2 

0.7 

19 

20 

3.9 

3.5 

7.5 

NR 

32 

18 

54 

56 

4.6 

0.9 

0.2 

0.8 

20 

21 

3.9 

2.8 

7.1 

NR 

29 

11 

50 

56 

5.9 

0.9 

0.2 

0.8 

2  1 

22 

3.7 

3.6 

6.8 

NR 

19 

8.5 

84      E 

51 

12 

0.8 

0.3 

0.6 

22 

23 

3.6 

2.8 

5.6 

NR 

13 

10 

92       E 

45 

8.9 

0.8 

0.3 

0.4 

23 

24 

3.6 

2.8 

5.9 

NR 

12 

8.1 

55 

40 

7.3 

0.8 

0.3 

0.4 

£4 

25 

3.6 

3.3 

5.7 

NR 

11 

6.6 

52 

35 

5.7 

0.8 

0.3 

0.4 

25 

26 

3.6 

8.2 

7.2 

NR 

21 

6.4 

134      E 

30 

4.5 

0.8 

0.3 

0.4 

26 

27 

3.3 

14 

7.3 

NR 

12 

8.2 

144       E 

25 

3.6 

0.8 

0.3 

0.3 

27 

2a 

3,0 

5.5 

3.6 

NR 

13 

28 

73 

26 

4.7 

0.7 

0.1 

0.3 

2S 

29 

2.9 

6.0 

4.2 

NR 

14 

51 

32 

7.0 

0.7 

0.1 

0.3 

29 

30 

3.0 

6.8 

4.7 

NR 

9.9 

58 

25 

4.6 

0.6 

0.1 

0.3 

30 

31 

3.0 

4.5 

NR 

19 

24 

0.4 

0.1 

31 

MEAN 

23.3 

4.5 

11.3 

NR 

20.8 

10.1 

69.5 



62.5 

9.0 

1.4 

0.4 

0.4 

MEAN 

MAX. 

290       E 

14.0 

61. OE 

NR 

125       E 

28.0 

228       E 

262       E 

18.0 

3.6 

1.4 

1.9 

MAX 

MIN. 

0.3 

2.5 

3.6 

NR 

9.5 

5.8 

24.0 

24.0 

3.6 

0.4 

0.1 

0.1 

MIN. 

4C.FT 

1*35 

270 

696 

NR 

1155 

522 

4136 

3842 

533 

84 

25 

25 

ACFT 

E      -  Esttmo 

ted 

WATER       YEAR 

SUMMARY 

NR  -  No   Rec 

*    -  Dischor 

of   no   f 

ord 

ge  measurement  or  observot 
ow  made  on  this  day. 

on 

^    ME« 

N 

MAXIMUM 

MINIMUM                        1 

TOTAL 

iCRE-'EET 

DiSCH 

IROE 

DISC) 

tARSE 

SAQE  MT.     MO. 

DAY      TIME 

OlSC» 

lAROEJ  SAOE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

it     -  E    and 

* 

N 

R 

959 

E 

3-73 

10 

12 

2230 

NR 

NR 

. 

^ 

V 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T.ap. 
M.D.B.aw 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*1      53     23     120     18     57     ffi;26     4TN     14E  959  E  3-73  10/12/62       JUN  61-DATE  JUN  6l-nAIE  0.00  LOCAL 

Station  located  approx.  2 A  mi.  SE  of  Willow  Ranch.     Tributary  to  Goose  Lake.     Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice. 
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TABLE        7 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
LASSEN    CREEK    NEAR    WILLOW    RANCH 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER 

rCAR 

A13060 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.9 

4.6 

14 

10 

48 

15 

17 

95 

31 

16 

4.3 

2.0 

1 

2 

0.8» 

4.5 

23 

11 

19 

14 

16 

89 

29 

15 

4.1 

1.9 

2 

3 

0.9 

4.1 

31 

9.2 

25 

12 

18 

137   E 

28 

15 

4.0 

1.9 

: 

4 

1.4 

4.0 

20   • 

12 

20 

13 

23 

108   E 

27 

14 

3.8 

1.8 

4 

5 

1.2 

4.6 

17 

12 

17 

14   • 

43   E 

95 

27 

13 

3.5 

1.8 

5 

6 

1.0 

4.2 

16 

10 

16 

14 

246   E 

90 

25 

13 

3.2 

1.9 

6 

7 

1.0 

4.0 

15 

11 

15   ♦ 

13 

176   E 

89 

24 

12 

3.2 

1.9 

7 

e 

1.2 

3.7. 

13 

11 

15 

13 

123   E 

85   E 

22 

12 

3.2 

1.7 

9 

9 

1.4 

4.7 

13 

10 

14 

12 

104   E 

100   E 

21 

11 

3.3 

1.5 

9 

10 

6.8 

6.9 

12 

9.7 

13 

1  1 

84 

76 

22 

9.4 

3.5 

1.5 

10 

l> 

10 

4.9 

11 

NR 

12 

11 

69 

142   E 

23 

9.  1 

3.5 

1.5» 

1  1 

12 

75   E 

4.5 

10 

NR 

11 

10 

62 

131   F 

22   • 

8.4 

3-2 

2.2 

12 

13 

120   E 

4.5 

11 

NR 

12 

10 

50 

114   E 

21 

8.4 

2.7 

3.7 

13 

49   E 

4.5 

10 

NR 

11 

9.0 

75   E 

98   • 

20 

8.4 

2.6» 

2.1 

14 

15 

16 

4.6 

1 1 

NR 

11 

10 

57 

98 

20 

8.2 

2.3 

2.2 

15 

16 

11 

5.0 

15 

NR 

11 

10 

71   • 

90 

19 

7.5 

2.1 

3.0 

16 

8.9 

4.7 

20 

NR 

13 

u 

68 

84 

18 

7.5 

1.7 

2.1 

17 

IB 

8.4 

5.4 

17 

NR 

13 

9.5 

52 

79 

18 

7.5 

1.6 

2.0 

19 

19 

7.7 

5.0 

14 

NR 

15 

9.9 

54 

71 

18 

7.0 

1.9 

2.0 

19 

20 

7.0 

5.5 

13 

NR 

21 

13 

49 

54 

17 

5.9 

2.0 

2.2 

20 

2  1 

7.3 

5.4 

12 

NR 

20 

13 

39 

50 

17 

5.5 

I.- 9 

2.0 

2. 

22 

7.1 

5.3 

12 

NR 

18 

11 

43 

57 

18 

5.4 

2.1 

1.9 

22 

23 

6.7 

5.3 

11 

NR 

15 

12 

43 

49 

18 

6.0 

2.2 

1.8 

23 

24 

6.3 

5.3 

11 

NR 

16 

10 

49 

44 

18 

5.8 

2.0 

1.8 

<:4 

25 

6.0 

5.5 

11 

NR 

15 

10 

51 

41 

18 

5.7 

1.9 

1.6 

25 

26 

5.7 

7.3 

11 

NR 

17 

9.6 

54 

37 

15 

5.4 

2.0 

1.5 

26 

27 

5.4 

11 

11 

NR 

15 

10 

75 

34 

15 

5.4 

1.9 

1.4 

27 

28 

5.1 

7.9 

10 

NR 

15 

14 

65 

32 

15 

5.1 

1.9 

1.4 

28 

29 

5.0 

17 

10 

NR 

14 

79 

36 

15 

5.0 

1.9 

1.4 

29 

30 

5.1 

12 

10 

NR 

13 

93 

33 

15 

4.4 

1.9 

1  .4 

30 

31 

4.5 

10 

104   E 

13 

32 

4.1 

2.0 

3  1 

MEAN 

12.7 

5.9 

15.7 

NR 

16.5 

11  .7 

59.7 

77.1 

20.7 

8.7 

2.5 

1.9 

MEAN 

MAX. 

120   E 

17.0 

31.0 

NR 

46.0 

15.0 

246   E 

142   E 

31.0 

15.0 

4.3 

3.7 

MAX. 

MIN. 

0.8 

3.7 

10.0 

NR 

11.0 

9.0 

15.0 

32.0 

15.0 

4.1 

1.6 

1.4 

MIN. 

AC  FT 

783 

349 

tA? 

NR 

920 

722 

4147 

4740 

1230 

534 

152 

114 

Acrr. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
it    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow  made  on  tf^is  doy. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


ISCHAROE 
NR 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

417  E 


GAGE  HT 

4.56 


TIME 

0830 


r        MINIMUM         1 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


41  53  02  120  20  27 


SE27  47N  14e 


417  E 


4.56 


4/6/63 


JUN  61 -DATE 


Station  located  at  U.  S.  Highway  395  culvert,  approx.  2  ml.  SE  of  Willow  Ranch 
Qoose  Lake.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice. 


JUN  61-DATE   1961 
Tributary  to 


0.00 


LOCAL 


B-32 


TABLE       3 
DAILY     MEAN 

DISCHARGE 

STATION  NO. 

W4TER      ' 

NORTH    FORK    OAVlb 

CKctK.    NC"R 

UAVIS    CRccK 

A13055 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC 

JAN, 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG.         J        SEPT 

DAY 

1 

1.6 

1.9                     5.9 

\R 

NR 

3.V 

3.5 

22 

14 

6.1E 

4.3 

2.5 

1 

! 

I.8« 

1.9                     3.1 

NR 

NR 

3.9 

3.9  # 

22 

13 

5.9E 

4.4 

2.6 

2 

3 

l.". 

1.9 

3.0 

NR 

NR 

5.4 

3.1 

26       E 

13 

5.9E 

4.0 

2.6 

3 

4 

1.6 

l.v 

2.  7* 

NR 

NR 

7.5 

i.l 

39       E 

13 

5.9E 

3.9 

2.  1 

4 

5 

l.<. 

2.0 

2.« 

NR 

NR 

3.5* 

5.1 

45       E 

13 

5.9E 

4.0 

2.4 

5 

6 

l.* 

1.9 

2.'> 

NR 

5.1 

3.6E 

15 

60       t 

11 

5.9E 

4.0 

2.3 

6 

7 

1.6 

1.8 

2.5 

NR 

'•.<• 

3.3E 

15 

50       E 

9.  / 

5.9E 

4.0 

2.2 

7 

B 

1.5 

1.6* 

2.5 

NR 

3.9 

3.6E 

13 

43       £ 

8.6 

5.9E 

3.9 

2.  1 

B 

9 

1.6 

2.<i 

2.5 

NR 

3.6 

3.5 

12 

35       E 

8.0 

4.0# 

4.5 

2.2 

9 

0 

'••0 

2.3 

2.'. 

NR 

3.0 

3.3E 

12 

26 

7.9 

6.2 

3.9 

2.2 

10 

h 

7.i 

2.1 

2.'. 

NR 

3.0 

3.1 

11 

23 

7.  1 

6.  1 

3.7 

2.4* 

1 1 

12 

7.« 

2.0 

2.2 

NR 

3.0 

3.lE 

10 

22 

6.  7E 

5.  1 

4.0 

3.4 

12 

13 

10 

1.9 

2.2 

NR 

2.9 

3.3E 

9.2 

23 

6.3E 

5.9 

3.9 

2.9 

13 

l« 

8.'. 

1.9 

2.3 

NR 

2.7 

3.7E 

10 

28       • 

6.3E 

5.7 

3.5 

2.5 

i4 

15 

'..6 

2.0 

2.'. 

NR 

2.7 

4.0E 

9.6 

41       E 

6.3E 

5.5 

3.1 

2.8 

15 

16 

3.7 

2.0 

2. 4 

NR 

2.1 

4.2 

8.4 

51       E 

5.3E 

5.  7 

2.9 

2.7 

16 

17 

J.3» 

2.1 

2.7 

NR 

2.6 

4.2 

8.1 

60       £ 

5.3E 

5.7 

2.9 

2.6 

17 

18 

i.l 

2.0 

2.6 

NR 

2.9 

3.9E 

6.9 

65       £ 

5.3E 

5.7 

3.0 

2.7 

la 

19 

3.1 

2.1 

2.5 

NR 

3.4 

3.2E 

5.9 

60       E 

5.  IE 

5.4 

3.0 

2.7 

19 

20 

3.0 

2.0 

2.5 

NR 

it. 2 

2.9E 

5.5 

58       E 

5.9E 

6.1 

3.0 

2.7 

20 

21 

2.8 

1.8 

2.'. 

NR 

it.O 

2.7 

6.4 

51       E 

5.9E 

4.9 

3.1 

2.7 

2 

22 

2.7 

1.8 

2.* 

NR 

3.9 

2.8 

i.l 

48       E 

5.9E 

5.6 

2.9 

2.6 

22 

2J 

2.7 

1.8 

2.3 

NR 

3.9 

2.8 

6.3 

41       E 

5.9E 

5.4 

2.7 

2.5 

23 

24 

2.7 

1.9 

NR 

NR 

3.9 

2.7 

7.6 

38       £ 

5.9E 

5.1 

2.8 

2.3 

i4 

25 

2.6 

1.9 

NR 

NR 

3.9 

2. Be 

8.6 

33       E 

5.9E 

5.1 

2.8 

2.3 

25 

26 

2.5 

2.1 

NR 

NR 

4.1 

2.8 

8.9 

27 

5.9E 

4.7 

2.7 

2.2 

26 

27 

2.5 

1.9 

NR 

NR 

4.0 

3.i 

9.4 

24 

6.9E 

4.5 

2.8 

2.3 

27 

28 

2.<t 

2.0 

NR 

NR 

3.9 

3.2 

11 

21 

5.9E 

4.5 

2.7 

2.3 

2B 

29 

2.1 

10 

NR 

NR 

3.1 

12 

20 

5.9E 

4.4 

2.5 

2.2 

29 

30 

2.1 

11 

NR 

NR 

3.0 

17 

17 

5.9E 

4.3 

2.5 

2.2 

30 

31 

2.C 

NR 

NR 

3.8 

15 

4.3 

2.5 

3  1 

MEAN 

3.2 

2.5 

NR 

NR 

NR 

3.5 

8.8 

37.0 

7.6 

5.4 

3.4 

2.5 

MEAN 

MAX. 

10.0 

11.0 

NR 

NR 

NR 

7.5 

17.0 

65. OE 

14.0 

6.2 

4.6 

3.4 

MAX. 

MIN. 

l.fc 

1.6 

NR 

NR 

NR 

2.7 

3.1 

15.0 

5.9E 

4.0E 

2.5 

2.  1 

MIN. 

AC  FT 

198 

151 

NR 

NR 

NR 

218 

526 

2277 

454 

331 

207 

148 

ACFT 

E     -  Estimated 
NR  -  No  Record 

4t    -  Discharge  meosurement   or  observation 

Of  no  flow   rnode  on  this  day. 
«    -  E   and    « 


MEAN 


ISCM4R0t 

NR 


WATER       YEAR       SUMMARY 


(                         MAXIMUM                         1 

DISCl^ABOt 
NR 

040E  HT 

MO 

DAY      TIME 

' 

MINIMUM 

DISCMARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO     DAY     TIME 

f      TOTAL     1 

ACRE 

FEET 

NR 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   TaR 
MD.B.aM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Itl     hh     IT     120     20     19     SE27     '*5H      1^'S. 


JUlt  6l-nATE 


JUN  61 -DATE 


1961 


LOCAL 


Station  is  located  approximately  2.1  mi.  E  of  Davis  Creek.     Tributary  to  Goose  lake  via  Dt.vLS  Creek.     Stage-discharge  relationship  at 
times  affected  by  ice . 


B-33 


TABLE        9 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

SOUTH    FOR<    PIT    RIVER    NEAR    JESS    VALLEY 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER  ' 
YEAR 

Al*500 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

9,1 

45 

70 

NR 

166 

12 

15 

183 

227 

56 

21 

13 

1 

? 

9.0 

42 

86 

NR 

87   ' 

9.4 

14 

208 

198 

50 

17 

12 

2 

3 

9.6» 

41 

85 

NR 

118 

9.8 

14   • 

236 

199 

48 

15 

10 

1 

15 

40 

58 

NR 

89 

13 

11 

249 

189 

47 

16 

11 

5 

15 

41 

50   • 

NR 

66 

14 

19 

269 

246 

45 

15 

10 

6 

15 

40 

46 

NR 

38 

11   » 

109 

301 

205 

46 

15 

12 

7 

15 

39 

46 

NR 

30 

10 

103 

295 

168 

48 

16 

11 

8 

16 

38 

48 

NR 

25 

9.7 

96 

274 

158 

46   » 

15 

9.7 

9 

18 

42   * 

52 

NR 

20 

9.0 

81 

282 

144 

38 

22 

12 

10 

58 

61 

48 

NR 

18 

8.1 

83 

233 

144 

37 

22 

11 

10 

li 

57 

50 

38 

NR 

14 

7.9 

75 

274 

149 

34 

16 

12 

II 

12 

94 

47 

40 

NR 

13 

7.9 

61 

295 

130 

33 

17 

13   • 

12 

13 

280 

31 

44 

NR 

14 

12 

68 

228   » 

118   • 

30 

13 

16 

15 

14 

272 

32 

50 

NR 

13 

9.7 

79 

204 

120 

29 

13 

14 

14 

15 

121 

35 

78 

NR 

10 

8.7 

79 

222 

116 

33 

14 

12 

IS 

16 

69 

39 

96 

NR 

14 

10 

71 

257 

116 

33 

11 

" 

16 

17 

52 

40 

79 

NR 

17 

9.0 

77 

283 

115 

31 

9.4 

18 

17 

18 

48 

43 

70 

NR 

17 

9.3 

76 

313 

109 

33 

9.3 

25 

18 

19 

48 

40 

58 

NR 

19 

16 

73 

338 

108 

36 

8.8 

31 

19 

20 

51 

41 

52 

NR 

28 

19 

76 

400 

108 

34 

8.5 

31 

20 

21 

50 

48 

51 

NR 

26 

13 

85 

434 

116 

32 

9.0 

31 

21 

22 

51 

49 

47 

NR 

12 

8.3 

119 

442 

131 

25 

9.7 

27 

22 

23 

52 

42 

44 

NR 

10 

8.3 

137 

383 

141 

23 

9.4 

25 

25 

24 

54 

39 

NR 

NR 

11 

8.7 

96 

346 

lie 

22 

9.3 

24 

i4 

25 

55 

41 

NR 

NR 

10 

8.7 

82 

318 

102 

24 

9.1 

23 

28 

26 

53 

48 

NR 

NR 

44 

9.0 

118 

290 

95 

25 

11 

22 

26 

27 

51 

61 

NR 

NR 

19 

10 

162 

269 

82 

25 

9.2 

22 

27 

28 

51 

48 

NR 

NR 

14 

15 

119 

248 

83 

23 

9.6 

22 

28 

29 

50 

39 

NR 

NR 

14 

121 

246 

91 

21 

9.2 

20 

29 

30 

48 

45 

NR 

NR 

8.5 

150 

232 

78 

20 

10 

15 

30 

31 

46 

NR 

NR 

12 

242 

19 

12 

51 

MEAN 

59.1 

42.9 

NR 

NR 

34.4 

10.7 

81.9 

284 

137 

33.8 

13.0 

17.7 

MEAN 

MAX, 

280 

61.0 

NR 

NR 

166 

19.0 

162 

442 

246 

58.0 

22.0 

31.0 

MAX 

MIN. 

9.0 

31.0 

NR 

NR 

10.0 

7.9 

11.0 

183 

78.0 

19.0 

8.5 

9.7 

MIN. 

AC  FT 

3635 

2553 

NR 

NR 

1910 

657 

4875 

17440 

8140 

2079 

802 

1055 

ACFT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
in    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
#     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM          ] 

DISCHAHGE 
NR 

DISCHAROE 

-57 

OAOE  MT 

MO.  DAY 

5  £1 

TIME 

gUoo 

MINIMUM 


DISCHAROE 
NR 


MO     DAY     TIME 


TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*1  13  50  120  21  58  NE9   39N  HE 


5-17 


5/12/58 


OCT  57-DATE 


OCT  57-DATE 


1957 


station  located  2.5  mi.  E  of  West  Valley  Reservoir  control  structure,  W  of  Jess  Valley,  7.3  mi.  E  of  Likely.  Stage-discharge  relationship 
at  times  affected  by  ice.  Flow  listed  does  not  include  diversion  50  ft.  below  station  to  West  Valley  Reservoir  and  is  not  considered  t 
have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this  report . 


B-34 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PINE    CREEK     NEAR     4LT11R4S 

in  second-feet 

STATION  NO. 

WATER     ■ 
YEAR 

A14100 

1953 

OAV 

r-   ■■ 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN, 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

37 

84 

37 

16 

15 

1 

? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36 

81 

35 

16 

15 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

46 

81 

33 

15 

14 

3 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

45 

76 

33 

16 

14 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

52 

74 

32 

15 

15 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

56 

53 

32 

15 

16 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

55 

60 

31 

15 

15 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

52 

58 

31       • 

14 

15 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

76 

55 

31 

18 

15 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

51 

57 

30 

16 

14       ♦ 

10 

h 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

83       E 

55 

30 

15 

12 

1  1 

IJ 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

96 

53 

29 

14 

17 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

73 

48       • 

29 

14 

15 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

53 

46 

28 

13 

14 

C! 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

56       ♦ 

50 

27 

13 

12 

15 

IE 

NR 

NR              ,          NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64 

54 

26 

13 

12 

IS 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

34 

70 

55 

26 

14 

13 

<~ 

IB 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

37 

76 

57 

25 

14 

13 

19 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

90       E 

57 

23 

14 

14 

20 

NO 

MO                             MP 

NR 

NR 

NR 

34 

110       » 

56 

23 

14 

14 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

42 

98 

55 

22 

15 

14 

2  1 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

51       » 

103 

58 

22 

15 

12 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

33 

107       E 

55 

21 

14 

12 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

108       E 

51 

21 

14 

10 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

103 

48 

21 

15 

9.4 

26 

NR 

NR 

NR 

NO 

NR 

NR 

51 

99 

45 

20 

15 

10 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

95 

43 

19 

14 

11 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

33 

91 

45 

18 

14 

10 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

90       • 

43 

18 

14 

11 

29 

30 

NO 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

87 

39 

18 

17 

10 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

86 

17 

15 

MEAN 

NO 

NR 

NO 

NR 

NR 

NR 

NR 

75.6 

55.8 

26.1 

14.8 

13.2 

MEAN 

MAX. 

NO 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

110       E 

84.0 

37.0 

18.0 

17.0 

MAX 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

36.0 

39.0 

17.0 

13.0 

9.4 

MIN. 

AC  FT. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4649 

3378 

1505 

908 

784 

ACFT. 

E     -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 

-^t    -  Discharge  measurement  or  obtervot 
of  no  flow  made  on  tt^is  day. 

WATER      YEAR 

SUMMARY 

ion 

^    MEAN     1 

r                         MAXIMUM 

( 

MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACRE-FEET 

0ISCM4HCE 

Discharge 

GAGE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

DISC 

lARSE 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

n    -  E   and 

« 

I             NO       ^ 

NR 

J 

NR 

I 

NR 

LOCATION 


1/4  SEC  T.aR. 
M.D.SaM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS, 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


41   25  59   120  26  52     SW55  42N  IJE 


NOV  5 7 -DATE 


NOV  57-DATE   1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  approx.  0.5  mi.  N  of  road,  6.1  ml.  SE  of  Alturas.  Tributary  to  Pit  River.  Stage-discharge 
relationship  at  times  affected  by  Ice.  Station  discontinued  In  October  1965,  reinstalled  April  16,  1964  at 
a  site  approx.  2000  ft.  downstream. 
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TABLE      -1 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
PIT    RIVER    8EL0W    ALTURA5 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER  ■ 
YEAR 

A11765 

1963 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  tt^is  day. 
«    -  E   and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
NR 


MAXIMUM 


OISCHARSE 

3390    E 


GAGE  HT 

16.* 


MO    DAY 
10    14 


TIME 
0200 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

I^AY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

<,9   • 

148 

206 

97 

1530   E 

163 

146 

1060 

475 

NR 

NR 

85 

1 

2 

A2 

141 

310 

99   * 

1720   E 

146 

190 

975 

445 

NR 

NR 

88 

2 

3 

35 

130 

418 

99 

1650 

136 

231 

935 

394 

NR 

NR 

105 

3 

4 

33 

120 

410   • 

99 

1310 

124 

242 

958 

407 

NR 

NR 

130 

4 

5 

37 

120 

290 

98 

936 

118   * 

232 

950 

388 

NR 

NR 

155 

5 

e 

Sfc 

115 

231 

97 

541 

120 

538 

915 

42  2 

NR 

NR 

157 

6 

7 

29 

112 

201 

99 

329 

116 

1240 

881 

369 

NR 

NR 

120 

7 

e 

28 

107   » 

186 

97 

275 

113 

1410 

855 

295 

NR 

NR 

93 

S 

9 

27 

106 

177 

93 

233 

108 

1210 

907 

253 

NR 

NR 

85 

9 

10 

59 

125 

172 

89 

215 

104 

1020 

1030 

237 

NR 

91 

85 

10 

1, 

101 

140 

158 

86 

195 

99 

814 

1070 

252 

NR 

92 

90 

11 

1? 

733 

132 

146 

82 

173 

96 

624 

1390 

f4R 

NR 

96 

145 

12 

1  3 

2150   E 

119 

144 

63 

158 

91 

501 

1500 

NR 

117 

96   < 

173 

13 

14 

2900   E 

108 

144 

51 

158 

88 

463 

1590 

NR 

113 

102 

192 

14 

15 

2390   E 

107 

149 

68 

149 

89 

509 

1500   * 

NR 

105 

118 

215 

15 

16 

2010   » 

109 

192 

77 

143 

91 

509 

1380 

NR 

97 

139 

221 

16 

17 

1560 

116 

274 

81 

155 

98 

624 

1250 

NR 

89 

151 

214 

1^ 

le 

1180 

117 

318 

84 

177 

106 

704 

1140 

NR 

83 

147 

215 

16 

19 

911 

121 

255 

69 

178 

112 

554 

1080 

NR 

80 

123 

186 

19 

20 

669 

117 

204 

77 

193 

116 

671 

1020 

NR 

75 

109 

179 

20 

2  1 

'.6  9 

113 

174 

75 

353 

130 

855 

986 

NR 

71 

101 

183 

2  1 

22 

328 

lie 

158 

80 

292 

139 

917 

970 

NR 

58 

94 

188 

22 

2S 

265 

120 

149 

85 

226 

130 

1010 

956 

NR 

55 

89 

177 

23 

24 

255 

118 

108 

88 

190 

121 

1060 

934 

NR 

52 

88 

153 

^4 

25 

245 

112 

120 

88 

168 

113 

1070 

872 

NR 

51 

86 

134 

25 

26 

207 

111 

99 

86 

159 

107 

1050 

778 

NR 

NR 

81 

123 

26 

27 

188 

141 

89 

83 

179 

103 

1240 

585 

NR 

NR 

81 

116 

27 

28 

179 

220 

88 

83 

168 

106 

1280 

692 

NR 

NR 

90 

115 

26 

29 

172 

175 

94 

90 

121 

1220 

504 

NR 

NR 

104 

112 

29 

30 

163 

148 

101 

88 

137 

1140 

454 

NR 

NR 

97 

108 

30 

31 

166 

105 

479 

137 

602 

NR 

89 

3  1 

MEAN 

568 

126 

189 

98.1 

438 

115 

779 

992 

NR 

NR 

NR 

145 

MEAN 

I^AX. 

2900   E 

220 

418 

479 

1720   E 

153 

1410 

1500 

NR 

NR 

NR 

221 

I^AX. 

MIN. 

27.0 

106 

88.0 

61.0 

143 

88.0 

146 

464 

NR 

NR 

NR 

85.0 

MIN. 

AC.  FT. 

3*920 

7509 

11650 

6030 

24310 

7075 

46350 

50970 

NR 

NR 

NR 

8614 

AC  FT. 

' 

MINIMUM 

■\ 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
M  D.B.SM. 


OF  RECORD 


CFS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


hi     28     54     120     38     25     NEI3     l|2N     IIE 


3390  E 


I6.OI1 


10/ll|/62 


OCT  5T-MTE 


OCT  57-IIATE 


1957 


0.00       LOCAL 


Station  located  at  county  road  bridge,    5  mi.  W  of  Alturas .     Stage -discharge  relationship  at  times  affected  by  temporary  diversion  dam 
approx.  3  mi.  below  station  and  also  by  ice.     During  periods  of  backwater  affect  by  dam,    flow  listed  is  not  considered  to  have  the 
same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  in  this  report.     Flow  is  regulated  by  many  small  reservoirs. 
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TABLE        i; 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
TURNER    CREEK    NEAR    CANBY 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A11710 

1963 

E  -  Est imated 
NR  -  No  Record 
^(^    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
X     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
3250       E 


GAGE  HT 
10.18 


TIME 
2010 


MINIMUM 


OlSCHARSe 

CO 


GAGE  MT 


TIME 
2400 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

0.2* 

3.0 

6.7 

5.2 

579   » 

18 

214 

34 

4.2 

1.9 

0.5 

0.3 

1 

J 

0.2 

2.7 

32 

5.4 

216 

16 

170 

33 

3.2 

1.8 

0.5 

0.2 

2 

3 

0.3 

2.5 

40   • 

5.6 

178 

14 

139   • 

42 

3.0 

1.6 

0.5 

0.2 

3 

A 

0.1) 

2.4 

14 

5.4 

115 

13 

110 

34 

3.0 

1.6 

0.5 

0.2 

4 

5 

0.3 

2.9 

11 

5.4 

89 

13 

148   E 

29 

3.1 

1.7 

0.6 

0.3 

5 

6 

0.2 

2.4 

9.5 

4.9 

69 

12 

630   E 

26 

2.6 

1.7 

0.5 

0.3 

6 

7 

0.3 

2.2» 

8.0 

4.2 

57 

11 

684   E 

32 

2.5E 

1.7 

0.5 

0.3 

7 

S 

0.5 

2.1 

6.7 

3.7 

49 

10 

510   E 

36 

2.3E 

1.4 

0.5 

0.3 

S 

9 

0.7 

2.8 

5,8 

3.7 

38 

9.4 

365   E 

58 

2.3E 

1.2 

0.6 

0.2 

» 

10 

91 

3.6 

5.3 

2.9 

30 

8.1 

305 

45 

2.2E 

1.2 

0.5 

0.3 

lO 

1, 

714   E 

2.6 

4.8 

2.5E 

23 

7.9 

218 

45 

2.3# 

1.2 

0.5 

0.3 

1 1 

ij 

1580   E 

2.3 

4.5 

2.4E 

20 

6.9 

160 

35 

2.4 

1.1 

0.5 

0.3 

IZ 

13 

1500   E 

2.1 

4.4 

2.4E 

32 

6.4 

127 

29 

2.2 

1.1 

0.4» 

0.4 

i! 

14 

1070   E 

1.9 

4.6 

1.9E 

26 

7.4 

159 

25 

2.3 

1.5 

0.4 

0.3 

|4 

15 

361   E 

1.8 

73 

1.8E 

21 

8.7 

160 

22 

2.2 

1.0 

0.4 

0.3 

15 

16 

1*1   • 

2.0 

145 

1.7E 

32 

e.8 

191 

18 

2.3 

0.9 

0.4 

0.3 

16 

17 

87 

1.9 

184 

1.6E 

54 

8.9 

180 

14 

2.2 

1.0 

0.4 

0.3 

17 

18 

71 

2.1 

117 

1.5E 

45 

11 

140 

12 

2.1 

0.9 

0.4 

0.3 

IS 

19 

55 

2.0 

67 

1.4E 

46 

20 

140 

11 

1.9 

0.9 

0.4 

0.4 

19 

ao 

39 

1.8 

47 

1.2E 

81 

44 

144 

9.3 

2.0 

0.8 

0.4 

0.3 

20 

21 

28 

1.7 

33 

I.IE 

68 

45 

160 

8.7 

2.6 

0.8 

0.4 

0.3 

2  1 

22 

16 

2.1 

24 

I.IE 

44 

30 

138 

8.5 

3.9 

0.8 

0.4 

0.3 

22 

23 

11 

2.0 

17 

0.9E 

31 

32 

103 

7.4 

3.0 

0.7 

0.4 

0.3 

2  3 

24 

8.5 

1.9 

12 

0.8E 

25 

51 

82 

6.6 

2.S 

0.7 

0.4 

0.3 

^A 

25 

7.0 

1.9 

9.0 

0.7E 

21 

36 

68 

6.0 

2.2 

0.7 

0.4 

0.3 

25 

26 

5.9 

4.9 

6.7 

0.8E 

25 

26 

64 

5.3 

2.0 

0.7 

0.4 

0.2 

If, 

27 

5.2 

11 

6.7 

0.7E 

18 

179   E 

51 

4.5 

1.9 

0.7 

0.2 

0.2 

27 

26 

*.» 

5.3 

7.0 

O.&E 

19 

337   E 

45 

4.2 

2.8 

0.6 

0.2 

0.2 

2S 

29 

3.9 

3.0 

6.5 

0.6E 

340 

40 

5.6 

2.8 

0.6 

0.2 

0.2 

29 

30 

3.4 

3.1 

6.7 

0.5E 

285 

37 

5.5 

2.3 

0.6 

0.3 

0.2 

30 

31 

3.2 

5.4 

395   E 

287 

7.0 

0.5 

0.3 

3  1 

MEAN 

187 

2.8 

29.8 

15.1 

73.3 

61.4 

189 

21.2 

2.5 

1.1 

0.4 

0.3 

MEAN 

j  MAX. 

1580   E 

11.0 

184 

395   E 

579   E 

340 

684   E 

58.0 

4.2 

1.9 

0.6 

0.4 

MAX. 

MIN. 

0.2 

1.7 

4.4 

0.5E 

18.0 

6.4 

37.0 

4.2 

1.9 

0.5 

0.2 

0.2 

MIN. 

AC  FT 

11520 

167 

1833 

927 

4068 

3774 

11270 

1306 

151 

67 

26 

16 

ACFT. 

TOTAL 

ACRE-FEET 
35130 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   T  SR. 
M  D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


41     25      53     121     00     34     SE35     42N        8E  3250  E  10.18       j       10/12/62       MAY  58-DATE  MAY  58-nAIE  I958  0.00        LOCAL 

Station  located  1.4  mi.  above  moutb,   7-3  tni.  W  of  Canby.     Tributary  to  Pit  River.     Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice. 
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TiBLE       17 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
RUSH    CREEK    NEAR    ADIN 


in  second-feet 


STATION  NO, 

*»TER  ' 
YEAR 

AIB'.OO 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

1 

DAY 

1 

2.'>* 

4.6 

25 

6.2 

587   E 

22 

56   • 

29 

15   E 

3.5 

2.1 

3.0 

1 

J 

1.8 

4.7 

89   E 

6.5 

143   • 

21 

65 

30 

15   E 

3.7 

3.7 

2.9 

2 

3 

1.* 

4.  7 

72   » 

7.7 

141 

20 

56 

35 

14   E 

3.7 

3.3 

3.0 

3 

4 

0.9 

4.9 

40 

8.0* 

85 

18   • 

52 

33 

13   E 

3.5 

3.3 

2.6 

4 

5 

0.6 

5.3 

32 

7,4 

62 

19 

74 

30 

12   E 

3.5 

3.6 

2.5 

5 

6 

0.4 

6.2 

27 

6.7 

51 

18 

321   E 

29 

1  1 

3.2 

3.1 

2.3 

6 

7 

0.2 

5.3 

21 

6.7 

42 

17 

353   E 

30 

10 

3.3 

2.7 

2.1 

7 

8 

0.1 

5.1 

19 

5.9 

35 

15 

176 

32 

9.0 

3.5 

2.9 

2.0 

e 

9 

0.1 

7.2» 

16 

6.8 

30 

13 

114 

45 

8.4 

3.8 

2.9 

2.1 

9 

10 

0.9 

U 

14 

4.7 

28 

13 

83 

35 

8.  7 

3.  7 

3.0 

2.3* 

10 

h 

60   E 

6.2 

13 

3.3E 

24 

12 

68 

39 

7.4* 

3.5 

3.0 

2.3 

II 

12 

205   E 

5.5 

11 

3.5E 

22 

12 

55 

32 

6.5 

3.6 

3.0 

2.4 

12 

13 

508   E 

4.7 

10 

4.4E 

24 

11 

51 

.^9 

6.3 

3.6 

3.0 

2.9 

13 

14 

296   E 

4.4 

9.8 

6.7E 

20 

11 

57 

27 

6.  1 

3.7 

2.1 

2.9 

14 

15 

96 

4.0 

24 

6.9E 

18 

12 

57 

25 

6. .5 

3.  7 

2.1 

2.7 

15 

16 

48   • 

4.0 

39 

6.3E 

19 

12 

52 

23 

7.  1 

3.5 

2.0 

2.8 

16 

17 

33 

4.0 

42 

4.6E 

25 

12 

52 

22 

5.9 

3.7 

1.9 

2.4 

17 

18 

26 

3.9 

37 

4.2E 

21 

11 

46 

22 

4.7 

3.7 

1.9 

2.3 

18 

19 

20 

3.6 

24 

4.3E 

21 

16 

43 

21 

4.2 

3.6 

1.9 

2.5 

19 

20 

17 

3.6 

21 

3.9E 

46 

22 

45 

21 

4.0 

3.4 

1.8 

2.5 

20 

21 

14 

3.4 

19 

4.2E 

38 

20 

40 

20 

4.0 

3.5 

2.0 

2.5 

21 

22 

12 

3.4 

16 

4.5E 

28 

17 

50 

20   E 

4.3 

3.5 

2.1 

2.5 

22 

23 

11 

3.2 

14 

4.7E 

26 

17 

41 

20   E 

4.0 

3.3 

2.1 

2.6 

23 

24 

9.6 

2.9 

8.7 

4.4E 

24 

17 

37 

17   E 

3.8 

3.3 

2.0 

2.4 

24 

25 

e.2 

2.9 

9.4 

4.2E 

23 

14 

35 

17   E 

3.8 

3.3 

2.0 

2.4 

29 

26 

7.5 

18 

9.9 

4.2E 

32 

14 

41 

16   E 

3.4 

3.3 

1.9 

2.5 

26 

27 

6.7 

28 

8.6 

4.6E 

24 

22 

34 

16   E 

3.3 

3.3 

1.9 

2.7 

27 

28 

6.7 

14 

8.0 

4.3E 

22 

47 

30 

16   E 

4.2 

3.4 

2.2 

2.7 

26 

29 

5.5 

9.0 

7.1 

4.3E 

61 

29 

15   E 

4.3 

3.4 

2.5 

3.1 

29 

30 

5.2 

10 

7.3 

6.7E 

" 

30 

15   E 

3.9 

3.3 

2.8 

3.0 

30 

31 

6.0 

7.4 

522   £ 

66 

15   E 

3.3 

3.1 

31 

MEAN 

45.4 

6.6 

22.6 

21.9 

59.3 

21.1 

74.4 

25.0 

7.  1 

3.5 

2.5 

2.5 

MEAN 

MAX. 

508   E 

28.0 

89. OE 

522   E 

687   E 

66.0 

353   E 

45.0 

15. OE 

3.8 

3.7 

3.1 

MAX. 

MIN. 

0.1 

2.9 

7.1 

3.3E 

18.0 

11.0 

29.0 

15. CE 

3.3 

3.2 

1.8 

2.0 

MIN. 

ACFT. 

2789 

390 

1391 

1347 

3293 

1297 

4429 

1539 

422 

216 

154 

153 

ACFT 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■#    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow  made  on  this  day. 
«    -  E   and    * 


WATER      YEAR      SUtVIMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
24.  1 


MAXIMUM 


DISCHARGE 


GAGE  HT    MO   DAY     TIME 
5. 37  2       1    0210 


MINIMUM 


DISCHARGE     GAGE  HT.     MO.    DAY     TIME 
0.0  8       1    0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
17420 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*1     15     '*!     120     53     31    NW36     liON      9E 


NOV  5T-MTE 


NOV  57 -DATE 


195T 


4365.27  usees 


station  located  at  U.  S.  Highway  299  bridge,  5.^+1111.  NE  of  Adin.  Tributary  to  Pit  River  via  Ash  Creek.  Stage -discharge  relationship  at 
times  affected  by  ice . 
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TABLE       \k 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
ASM    CREEK    AT    AOIN 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER 
YEAR 

[     Aieaso 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

17      • 

108 

46 

1440    E 
695     E 

91 

302 

212 

67 

8 

21 

19 

1 

? 

IT 

299      E 

45       • 

85 

184 

213 

54 

7 

21 

13 

2 

3 

21 

504      E 

47 

760     E 

82 

157      ♦ 

244 

49 

4 

20 

13 

J 

4 

23       • 

173 

47 

373 

71 

145 

223 

47 

4 

21 

8.9 

4 

5 

1« 

14* 

45 

260 

73 

199 

208 

92 

9 

21 

1 

7.3 

5 

C 

17 

127 

48 

216 

73 

1410     E 

197 

48 

5 

19 

6.8 

6 

7 

19 

112 

49 

184 

67 

1750     E 

193 

38 

6 

19 

7.9 

7 

e 

23 

98 

48 

164 

64 

1040     E 

202 

31 

17 

19 

6.8 

8 

9 

29 

34      * 

89 

47 

148 

60 

691       E 

353 

28 

L4 

22 

6.3 

9 

10 

73 

50 

81 

46 

133 

53 

546 

246 

27 

3 

22 

6.9 

10 

h 

215      E 

»0 

76 

30 

116 

52 

473 

306 

32 

3 

25 

8.2 

1  1 

12 

1120      E 

70 

21 

105 

48 

339 

252 

27      • 

14 

25 

9.7* 

12 

13 

1530      E 

69 

32 

119 

45 

270 

218      • 

25 

IS 

22      • 

12 

13 

14 

1350      E 

66 

40 

101 

49 

302 

219 

25 

L4 

21 

18 

14 

.          15 

7*«       E 

33             '         »1 

36 

90 

55 

321 

203 

19 

14 

22 

18 

15 

16 

♦  50 

33                    1*7 

35 

95 

60 

292 

183 

21 

L4 

21 

18 

16 

i          17 

254 

33             j       150 

35 

132 

60 

2S3 

171 

24 

L3 

22 

18 

17 

!           !• 

171 

33             1       13S 

33 

113 

63 

256 

159 

14 

19 

21 

21 

IS 

19 

140 

102 

28 

102 

87 

282 

150 

8.9 

!5 

21 

26 

|9 

20 

118 

91 

29 

257 

116 

439      E 

1*2          1            13          1            , 

!0 

21 

37 

20 

2  ' 

102 

86 

36 

177 

104 

376 

135                      14 

L8 

21 

32 

2  1 

22 

91 

79 

37 

129 

79 

360                     143                        23           ! 

19 

22 

34 

22 

23 

at 

76 

36                    110                      70 

281           1         145 

25          1            20 

23 

39 

23 

24 

76 

55 

35 

104                        67 

238                    126 

26 

24 

28 

24 

25 

" 

45 

34 

95                        60 

230                      98 

22 

24 

23 

25 

26 

62 

81             I          45 

33 

151                        56 

286 

87 

20 

22 

20 

26 

27 

57 

218 

48 

32 

105                        75 

261 

74 

16 

21 

19 

27 

26 

53 

48 

32                      97 

260 

215 

56 

22 

22 

19 

28 

29 

*« 

48 

33 

255 

205 

57 

31 

22 

20 

29 

30 

4* 

46 

37 

173 

205 

79 

23 

22 

20 

30 

31 

♦  2 

47 

828     • 

370 

72 

23 

31 

MEAN 

1870      E 

17.0 

15550 

45. 4 

108 

63.2 

235 

94.3 

411 

173 

29.1 

17.1 

21.7 

17.6 

MEAN 

MAX. 

218 

504      E 

828      E 

1440  E 

370 

1750      E 

353 

67.0 

25.0 

29.0 

37.0 

MAX. 

MIN. 

28.0 

45.0 

21.0 

90.0 

45.0 

145 

56.0 

8.9 

13.0 

19.0 

6.3 

MIN. 

AC  FT 

2700 

6645 

3888 

13030 

9798 

24460 

10640 

1729 

1051 

1333 

1045 

ACFT 

E     -  Estimated 

WATER       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No   Record 

*    -  Discharge  measurement  or  obeervot 
of  no  flow  mode  on  tt^is  day. 

on 

MEAN 

f                         MAXIMUM                          1 

{                        MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCMARGE 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

HO 

DAY     TIME 

«    -  E    ond    * 

lil 

28S0     E 

14.40 

10 

13 

1840 

J 

0.0 

6 

18    2108 

87870 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT 
M.D.B.e 

.aR. 

tM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

41   11   54 

120    56    30 

SW21   39N 

9E 

2880   E 

14.40 

10/13/62 

37-9/57  a 

37-9/57  e 

1957 

0.00 

LOCAI 

9/57-DATE             9/57-DATE 

Station  located   200  ft.    above 

U.    S.   Highway  299  Bridge.      Tributary  to  Pit   River.      Stage-discharge  relationship 

at   times  affected  by  Ice. 

S  -   Irrigation  season  only 

B-39 

iti 

TABLE        15 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

Butte  creek  near  adin 


in  second-feet 


STATION  NO 

WATER      ' 
YEAR 

A18250 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

0,A« 

2.3 

2.8 

0.7 

29       E 

3.3 

11 

15 

8.2 

0.7 

0.0 

0.3 

1 

? 

0.4 

1.9 

7.9 

0.5 

7.0* 

3.2 

8.8 

15 

7.4 

0.5 

0.0 

0.3 

2 

3 

0.4 

1.8 

12 

0.8 

9.1 

3.0 

8.5* 

17 

7.0 

0.7 

0.0 

0.3 

4 

0.5 

1.8 

6.5 

0.5 

5.4 

2.5 

8.4 

14 

6.5 

0.5 

0.0 

0.3 

5 

0.3 

1.9 

4.5* 

0.4 

4.2 

3.1 

13 

12 

5.9 

0.5 

0.0 

0.5 

6 

0.3 

1  .5 

3.8 

0.4 

3.6 

3.2 

60       E 

11 

5.8 

0.6 

0.0 

0.5 

6 

7 

0.2 

1.5* 

3.3 

0.4 

3.4 

2.9 

70       E 

11 

5.0 

0.6 

0.0 

0.4 

e 

0.3 

1.5 

3.1 

0.3 

3.2 

2.5 

58       E 

14 

4.5 

0.5 

0.0 

0.4 

0.5 

2.1 

2.8 

0.3 

3.0 

2.3 

53       E 

25 

4.1 

0.0 

0.1 

0.3 

10 

1.0 

2.3 

2.4 

0.2 

2.9 

2.2 

41 

17 

4.3 

0.3 

0.4 

0.4* 

1  ^ 

13       E 

1.9 

2.0 

0.1 

2.5 

2.1 

34 

42 

3.7 

0.2 

0.5 

0.5 

1  1 

12 

63       E 

1.5 

1.8 

0.1 

2.3 

1  .9 

27 

29 

3.1* 

0.1 

0.4 

0.6 

12 

, 

154       E 

1.5 

1.8 

0.1 

2.7 

1.9 

23 

23 

2.9 

0.1 

0.3 

0.7 

14 

85       E 

1.5 

1.7 

0.1 

2.3 

2.1 

22 

20 

2.7 

0.0 

0.3 

0.5 

15 

31 

1.4 

2.1 

0.1 

2.2 

2.4 

25       • 

18 

2,2 

0.0 

0.4 

0.5 

l« 

17 

1  .3 

3.8 

0.2 

2.5 

2.6 

24 

15 

2.1 

0.0 

0.3 

0.5 

16 

17 

12 

1.3 

3.5 

0.2 

3.8 

2.4 

24 

14 

1.9 

0.0 

0.4 

0.5 

IS 

9.5 

1.3 

3.7 

0.1 

3.5 

2.4 

23 

12 

1.4 

0.0 

0.4 

0.6 

9 

8  .4 

1.1 

2.7 

0.1 

3.3 

5.0 

23 

11 

1.3 

0.0 

0.4 

0.7 

20 

7.6 

1.1 

2.3 

0.2 

7.5 

8.5 

38       E 

10 

1.0 

0.0 

0.4 

0.7 

2  1 

5.7 

1.1 

1.2 

0.2 

5.0 

5.8 

28 

9.6 

1.1 

0.0 

0.5 

0.6 

2  1 

22 

5  .8 

1.0 

1.9 

0.2 

4.8 

5  .2 

24 

15 

1.5 

0.0 

0.5 

0.6 

2i 

4.9 

1.0 

1.8 

0.3 

4.3 

5.1 

22 

14 

1.4 

0.0 

0.5 

0.4 

24 

4.4 

0.9 

1.0 

0.3 

4.2 

4.3 

20 

11 

1.0 

0.0 

0.5 

0.2 

25 

4.0 

1.0 

0.9 

0.2 

3.9 

4.0 

21 

9.4 

0.7 

0.0 

0.3 

0.2 

26 

3.5 

2.1 

0.9 

0.1 

4.8 

4.0 

28 

8.5 

0.7 

0.0 

0.3 

0.2 

26 

27 

3.2 

4.9 

1.0 

0.2 

3.7 

4.5 

24 

7.2 

0.5 

0.0 

0.3 

0.2 

28 

2.7 

2.0 

1.1 

0.2 

3.6 

15 

20 

8.1 

1.3 

0.0 

0.3 

0.0 

29 

2.5 

1.5 

1.  1 

0.2 

9.2 

19 

7.6 

1.0 

0.0 

0.4 

0.0 

30 

30 

2.4 

1.5 

1.0 

0.3 

7.8 

18 

8.9 

0.5 

0.0 

0.5 

0.0 

31 

2.4 

1.1 

5.9 

9.9 

13 

0.0 

0.5 

MEAN 

14.8 

1.7 

2.8 

0.5 

5.0 

4.4 

27.3 

14.8 

3.1 

0.2 

0.3 

0.4 

MEAN 
MAX, 

MAX 

154       E 

4.9 

12.0 

5.9 

29. OE 

15.0 

70. OE 

42.0 

8.2 

0.7 

0.5 

0.7 

MIN. 

0.2 

0.9 

0.9 

0.1 

2.2 

1.9 

8.4 

7.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

AC.FT 

907 

99 

174 

28 

275 

271 

1524 

909 

182 

11 

18 

24 

E  -  Elt  imoted 
NR  -  No  Record 
Hit    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
6.2 


MAXIMUM 


OISCHAROE 

3U3  E 


GAGE  HT 

7.8T 


TIME 

1610 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HI 


TOTAL 

ACRE-FEET 

4521 


LOCATION 


LATITUDE 


1*1      07      12 


LONGITUDE 


120     52     36 


1/4  SEC   TSR 
M.D.B.aM 


NE214      38N        9E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


31*3  E 


GAGE  HT 


7 -87 


DATE 


10/13/62 


PERIOD  OF  RECORD 


NOV  5T-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  57-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1957 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  6.1*  ml.  SE  of  Adln .     Tributary  to  Pit  River  via  Ash  Creek.     Stage -discharge  relationship  at  times  affected  by  ice. 


B-40 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

WILLOW    CREEIC    NEAR    AD  1  N 

STATION  NO. 

WATER    ■ 
TEAR 

A18170 

1963 

in  second-feet 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG.                 SEPT 

DAY 

, 

5.3« 

7.3 

11 

13 

40       E 

11 

16 

23 

16 

7.3 

5.3 

3.4 

1 

1 

5.5 

7.3 

15       E 

13 

19       • 

11 

15 

22 

14 

7.2 

5.1 

3.3 

2 

3 

5.8 

7.1 

24       E 

13 

18 

11 

15       • 

22 

13 

6.9 

5.1 

3.2 

3 

4 

6.0 

7.2 

14 

13 

15 

9.6« 

17 

21 

13 

7.1 

5.1 

3.3 

4 

5 

6.2 

7.2 

13       • 

13 

13 

9.9 

19 

18 

18 

7.3 

5.1 

3.3 

5 

6 

6.1 

7.1» 

12 

13 

13 

n 

42       E 

18 

14 

7.3 

5.1 

3.1 

6 

7 

6.2 

7.1 

12 

13 

13 

10 

47       E 

17 

12 

7.0 

5.1 

3.1 

7 

8 

6.2 

7.2 

11 

13 

12 

9.9 

38       E 

19 

10 

7.0 

5.1 

3.0 

8 

9 

7.1 

7.8 

11 

13 

12 

9.9 

34       E 

24 

10 

6.8 

4.9 

3.0 

9 

lO 

8.9 

8.5 

11 

13 

12 

9.7 

32 

22 

11 

6.8 

4.9 

2.9 

10 

1  . 

12       E 

7.6 

11 

12       E 

11 

9.9 

29 

25 

1  1 

6.6 

5.0 

2.8 

1  1 

1? 

70       E 

7.3 

11 

12       E 

11 

9.6 

27 

26 

10       » 

5.5 

5.0 

2.7 

12 

13 

330       E 

7.2 

11 

13       E 

12 

9.0 

25 

22 

8.8 

5.5 

4.8 

2.7E 

13 

14 

104       E 

7.6 

11 

13       E 

12 

9.8 

26 

23 

11 

5.5 

4.6 

2.9  E 

14 

15 

29       E 

7.4        1           13 

13       E 

11 

10 

25 

20 

8. .4 

6.5 

4.6* 

3.0  E 

15 

16 

20 

7.4        1           16 

13       E 

12 

11 

27 

19 

8.1 

5.5 

4.6 

3.2  E 

16 

17 

16 

7.5 

15 

13       E 

13 

U 

28 

18 

9.0 

5.5 

4.6 

3.2  E 

17 

18 

14 

7.4 

14 

13       E 

13 

11 

27 

17 

8.1 

5.4 

4.6 

3.2  E 

IS 

19 

12 

7.3                  13 

13       E 

13 

13 

27 

17 

7.9 

5.3 

4.4 

3.3  E 

l9 

20 

11 

7.3                   14 

13       E 

14 

15 

29       E 

16 

7.5 

6.2 

4.4 

3.5  E 

20 

2> 

9.5 

7.3 

13 

13       E 

14 

14 

26 

16                           8.0 

6.1 

4.4 

3.7  E 

2 

22 

9.1 

7.7 

13 

13       E 

15 

13 

25 

18                           8.1 

6.  1 

4.1 

3.7  E 

Z2 

23 

8.7 

7.6 

13 

13       E 

13 

12 

27 

19           1                8.6 

6.0 

4.0 

4.0  E 

23 

24 

8.4 

7.3 

12 

13       E 

12 

11 

26 

15 

7.5 

5.9 

4.1 

4.0  E 

<:4 

25 

7.7 

7.3 

12 

13       E 

12 

11 

26 

14 

7.2 

5.8 

3.9 

4.0  E 

25 

2E 

7.7 

12 

12 

13       E 

13 

11 

28 

13 

7.1 

5.7 

3.8 

4.0  E 

26 

27 

7.3 

17 

12 

13       E 

11 

12 

27 

13 

7.1 

5.7 

3.7 

4.1  E 

27 

28 

7.3 

11 

12 

13       E 

12 

17 

25 

13 

7.0 

5.5 

3.7 

4.3  E 

26 

29 

7.1 

9.4 

12 

13       E 

16 

24 

15 

7.5 

5.5 

3.7 

4.4  E 

29 

JO 

7.3 

9.4 

12 

14       E 

16 

23 

16 

7.3 

5.5 

3.7 

4.5  E 

30 

31 

7.2 

13 

29       » 

15 

25       E 

5.6 

3.5 

31 

MEiN 

24.8 

8.1 

12.9 

13.5 

14.0 

11  .7 

26.8 

18.9 

9.9 

6.4 

4.5 

3.4 

MEAN 

MAX, 

330       E 

17.0 

24. OE 

29. OE 

40.0E 

17.0 

47. OE 

26.0 

18.0 

7.  3 

5.3 

4.5E 

MAX 

'.'   M 

5.3 

7.1 

11.0 

12. OE 

11.0 

9.0 

15.0 

13.0 

7.0 

5.5 

3.5 

2.7 

MIN. 

-.  "  CT 

1524 

484 

791 

829 

776 

717 

1595 

1164 

588 

394 

278 

204 

AC.  FT 

E     -  Estima 

ted 

WATER       YEAR       SUMMARY 

MR  -  No  Rec 

■*    -  DischQf 

of   no   f 

ord 

ge  measurement  or  observot 
ow    made   on   tt^is  doy. 

on 

'    MEAN     1 

/ 

MAX 

MUM 

MINIMUM 

TOTAL 

ACRE-f EIT 

Discharge 

DISC 

4ARGE 

SAGE 

HT     MO. 

DAT      TIME 

oiscHARae 

SAGE  HT 

MO 

OAT     TIME 

It     -  E    and 

* 

i         ^ 

2.9  J 

8 

25       E 

6.2 

7         10 

13     1650 

2.5 

0.37 

9 

12    2400 

[                9343 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.B.SM, 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT      . ^ 

ONLY  FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


41    05     0J<     120    5U     09    SE35     38n      9E 


29-SEP  57  6  29-SEP  57  8       1957 

SEP  57-DATE  SEP  57-DATE 


0.00        LOCAL 


Station  located  W  of  Adln-Susanvllle  Highway,   8.2  ml.  EE  of  Adin.     Tributary  to  Pit  River  via  Ash  Creek.     Stage -discharge  relationship  at 
times  affected  by  ice. 

tt  -  Irrigation  season  only. 


B-41 


TABLE      I     17 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
HORSE    CREEK    AT    LITTLE    VALLEY 


in  second-feet 


( 

STATION  NO. 

WATER   ' 
TeAR 

A113'.9 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

■  -1 
SEPT 

DAY 

1 

5.6» 

18 

22   E 

15 

206   * 

18 

36   « 

61   E 

32   E 

11 

5.5 

5.8 

1 

2 

6.1 

18 

21       E 

14   » 

222   E 

15 

33   E 

57   E 

27   E 

10 

5.3 

5.8 

2 

3 

8.4 

18 

33   » 

15 

138   E 

17 

28   E 

54   E 

23   E 

9.2 

5.4 

5.8 

S 

4 

S.5 

18 

41   E 

14 

114   E 

15 

27   E 

51   E 

22   E 

8.8 

5.2 

5.6 

4 

5 

8.8 

18 

33   E 

15 

105   E, 

15 

28   E 

46   E 

25   E 

8.5 

4.9 

S.6 

5 

6 

12 

19   » 

27   E 

14 

89   E 

15 

57   E 

38   E 

25   E 

8.5 

4.8 

5.9 

6 

7 

13 

18 

24   E 

15 

72   E 

14 

182   E 

36   E 

25   E 

8.5 

4.8 

5.8 

7 

S 

12 

17 

20   E 

15 

61   E 

13 

182   E 

43   E 

22   E 

7.9 

5.0 

6.0 

S 

9 

13 

18 

19 

14 

54   E 

13 

113   E 

58   E 

20   E 

5.5 

5.0 

6.5 

9 

10 

19   E 

18 

17 

13 

50   E 

12 

73   E 

53   E 

18 

5.4 

4.9 

5.8 

10 

1. 

35   E 

17 

17 

12 

46   E 

11 

59   E 

62   E 

18   • 

5.7 

4.9 

6.4 

n 

12 

569   E 

16 

15 

12 

39   E 

11 

50   E 

68   E 

18   E 

7.4 

5.0 

6.9 

12 

13 

2260   E 

14 

15   • 

12 

35   E 

10 

43   E 

57   E 

23   E 

7.7 

5.4* 

7.8 

13 

14 

3770   E 

14 

13 

11 

34   E 

11 

40   E 

69   E 

31   E 

8.1 

5.7 

12 

14 

15 

1390   E 

13 

11   E 

11 

31   E 

12 

48   E 

67   E 

29   E 

8.  1 

5.8 

13 

15 

16 

6't2   E 

13 

34   E 

11 

35   E 

14 

63   E 

61   E 

24   E 

8.1 

5.8 

13 

16 

17 

185   E 

13 

49   E 

11 

42   E 

17 

69   E 

55   E 

23   E 

9.2 

5.8 

13 

18 

7*   E 

13 

43   E 

11 

45   E 

19   E 

73   E 

51   E 

22   E 

8.8 

5.9 

14 

la 

19 

51   E 

13 

34   E 

11 

40   E 

21   E 

83   E 

47   E 

21   E 

8.5 

5.8 

14 

20 

40   E 

12 

30   E 

11 

40   E 

23   E 

91   E 

39   E 

21   E 

8.1 

5.0 

13 

20 

2  1 

35   E 

13 

26   E 

10 

41   E 

20   E 

91   E 

28   E 

20 

7.7 

5.5 

13 

2  1 

22 

34   E 

13 

23   E 

10 

36   E 

17 

96   E 

24   E 

18 

7.7 

5.8 

12 

22 

23 

31   E 

13 

22   E 

10 

33   E 

15 

95   E 

34   E 

23   E 

7.1 

5.1 

11 

23 

24 

30   E 

13 

21   E 

9.6 

33   E 

14 

94   E 

33   E 

24   E 

5.3 

5.4 

9.2 

24 

25 

28   E 

13 

16 

9.6 

30   E 

12 

89   E 

30   E 

20   E 

5.3 

5.6 

11 

26 

28   E 

15   E 

15 

9.2 

28   E 

12 

79   E 

26   E 

16 

5.6 

5.6 

9.9 

26 

27 

26   E 

38   E 

11 

9.2 

26   E 

14   E 

82   E 

24   E 

14 

5.5 

5.4 

9.2 

28 

24   E 

42   E 

13 

9.2 

21   E 

54   E 

75   E 

24   E 

13 

4.8 

5.3 

8.3 

29 

21   E 

32   E 

14 

8.8 

61   E 

68   E 

23   E 

12 

4.8 

5.3 

7.9 

29 

30 

19 

24   E 

14 

9.3 

38   E 

64   E 

29   E 

12 

5.8 

5.7 

5.5 

31 

18 

15 

98   E 

32   E 

35   E 

5.5 

5.8 

3  I 

MEAN 

304 

17.8 

22.9 

14.5 

62.4 

18.9 

73.7 

45.0 

21.4 

7.4 

5.4 

9.0 

MEAN 

MAX, 

3770   E 

42. OE 

49. OE 

98. OE 

222   E 

61. OE 

182   E 

59. OE 

32. OE 

11.0 

5.0 

14.0 

MAX 

MIN. 

5.6 

12.0 

11. OE 

8.8 

21. OE 

10.0 

27. OE 

23. OE 

12.0 

4.6 

4.8 

5.5 

MIN. 

AC  FT 

18680 

1059 

1406 

892 

3463 

1160 

4387 

2765 

1271 

457 

332 

533 

AC  FT 

WATE 

R   YEAR 

SUMMARY 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■*    -  Oisctiorge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
«     -  E    and    * 


MEAN 


DISCHARGE 
50.3 


{                         MAXIMUM           \ 

DISCHARGE   GAGE  MT 
NR 

MO, 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT    MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 
35400 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  or  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  53  56  121  10  2?   NE15  35N  7E 


OCT  59-DATE 


OCT  59-DATE 


Station  located  500  ft.  below  Western  Pacific  Railroad  bridge,  0.5  ml.  NE  of  Little  Valley. 
Pit  River. 


1959       0.00 
Tributary  to 


LOCAL 


B-42 


DAILY 

MEAN 

DISCHARGE 

STATION  NO. 

■MATiK 

FALL    RIVER    NEAR    DANA 

m  second-feet 

YEAR 

^        A17220      1       1953 

0*Y 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG.         !        SEPT. 

DAY 

, 

362 

405                   450 

431 

1210 

435 

650 

630 

502 

441 

422 

389 

1 

2 

366 

404                       490 

426 

1050 

428 

554 

645 

485 

432 

420 

391 

2 

3 

368 

403 

724 

422 

1050 

424 

526 

681 

472 

428       • 

421 

389 

3 

4 

367 

403 

615 

419 

999 

421 

497 

697 

472 

423 

422 

386      • 

4 

5 

369 

408 

555 

413 

833 

417 

534 

702 

472       • 

427 

416 

384 

5 

370 

408 

527 

410 

719 

416 

1100       E 

712 

457 

427 

419 

386 

6 

371 

408 

506 

405 

665 

413 

1640      E 

754 

458 

430 

420       • 

384 

7 

6 

369 

405 

493 

397       » 

625 

409 

1270      E 

897 

465 

428 

420 

384 

8 

? 

377 

409 

483 

397 

597 

409 

1020       E 

876 

46  2 

427 

417 

384 

9 

IS 

*19      • 

415 

477 

393 

572 

406 

909       » 

793       • 

464 

434 

415 

384 

10 

i 

«72 

412 

469 

374 

548 

402 

791 

739 

465           i           434 

412 

384 

1 1 

12 

700 

417 

466 

368 

529       • 

403        ♦ 

740 

698           '          452 

437 

408 

384 

12 

13 

866 

416 

461       • 

365 

586 

401 

790 

666                     462 

432 

408 

386 

13 

14 

790 

414 

462 

370 

575 

400 

924       E 

642 

459 

433 

403 

382 

14 

IS 

620 

410 

500 

368 

537 

401 

1080      E 

627 

459 

433 

403 

382 

15 

16 

532 

412              '        607 

357       • 

525 

404 

890       E 

512 

459 

427 

396 

382 

16 

17 

<>e8 

411 

545 

353 

534 

397 

790 

506 

451 

424 

398 

382 

1? 

>e 

469 

411 

632 

366 

509 

391 

724 

597 

458 

421 

395 

382 

18 

19 

453 

409 

574 

363 

496 

386 

714 

594 

457 

417 

393 

382 

19 

20 

442 

410 

541 

360 

493 

380 

671 

592 

455 

417 

395 

382 

20 

2 

431 

409 

524 

361 

487 

378 

534 

585 

455 

421 

393 

384 

2  1 

22 

424 

409 

507 

366 

473 

375 

608 

575                   454 

420 

393 

382 

22 

23 

421 

410 

495 

364 

466 

379 

593 

566          '          458 

420 

396 

382 

23 

24 

414 

408 

478 

364 

461 

383 

590 

549 

454 

419 

393 

382 

t  4 

2S 

412 

409 

451 

364 

453 

377 

583 

537 

448 

420 

391 

382 

25 

2S 

408 

458 

448 

352 

447 

375 

573 

524 

444 

420 

393 

382 

26 

27 

408 

556 

447 

360 

439 

420 

553 

504 

438 

420 

391 

382 

27 

28 

406 

485 

44  5 

353 

438 

581 

550 

501 

444 

421 

391 

382 

28 

29 

405 

462 

438 

358 

560 

575 

518 

451 

421 

391 

379 

29 

30 

404 

453 

434 

373 

573 

604 

534 

441 

422 

391 

382 

SO 

3r 

406 

439 

435 

805 

515 

422 

389 

3  1 

MEAN 

455 

422 

509 

383. 

519 

434 

757 

535 

451 

426 

404 

384 

MEAN 

M&X 

866 

556 

724 

435 

1210 

805 

1640       E 

897 

502 

441 

422 

391 

MAX 

MIN. 

352 

403 

434 

360 

438 

375 

497 

501 

438 

417 

389 

379 

MIN. 

AC  FT 

27990 

25090 

31310 

23520 

34370 

25680 

45040 

39010 

27400 

26180 

24830 

22830 

ACFT 

£      -  Est  imoted 

WATE 

R       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No  Record 

■♦    -  Discharge  meosuremen!  or  observe! 
of  no  flow   made  on  this  doy. 

on 

^    ME< 

N    ■ 

f 

MAXIMUM 

r                       MINIMUM 

r 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCH 

IRGE 

OISCK 

AROE 

9A9E  HI 

MO.  DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GASE  HT. 

MO 

DAY 

TIME 

a     -  E    and    * 

48 

9 

17- 

ro   E 

9.23 

^     7 

1130 

356 

«.78 

1 

2C 

1010 

354200 

V 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR 
M.D.B.8M. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

-1     :-:     19 
Station  lo< 

121     33     00 
ated  at  priva 

NE30     3Sl        -E 
te  bridge,    0.7  m 

2190  E 
.    SE   of  Dai 

10.25 
la. 

2/25/58 

NOV  57-MTE 

NOV  57-nATE 

1957 

0.00 

LOCAL 

B-43 


TaBLE      19 


DAILY  MEAN   DISCHARGE 

HAT  CREEK  NEAR  CASSFL 

STATION  NO 

WATEH 
YEAR 

A15100 

1953 

in  second-feet 

DAY 

OCT, 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

r"EB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

394 

509 

498 

545 

648 

525 

627 

605 

643 

617 

464 

448 

1 

2 

402 

514 

490 

544 

618 

529 

506 

599 

630 

600 

469 

449 

2 

3 

404 

510 

513 

461 

600 

520 

585 

606 

625 

497   • 

464 

468 

3 

4 

415 

495 

501 

632 

591 

531 

581 

517 

634 

487 

454 

424 

4 

5 

417 

513 

510 

566 

582 

527 

689 

608 

620   • 

479 

470 

435 

5 

6 

418 

495 

536 

546 

575 

525 

534 

599 

534 

481 

459 

435 

6 

7 

407 

5  39 

496 

552 

561 

526 

680 

511 

531 

470 

453 

433 

7 

e 

403 

501 

498 

547   » 

526 

5  28 

648 

633 

531 

471 

463 

432 

• 

9 

435 

5  70 

508 

540 

533 

525 

647 

638 

524 

470 

466 

437 

• 

10 

468   • 

463 

485 

542 

492 

515 

567 

527   • 

511 

469 

459 

427 

10 

1  1 

511 

487 

518 

517 

524 

538 

639 

528 

494 

468 

474 

439 

II 

12 

722   F 

5  78 

505 

525 

557   • 

520   • 

530 

620 

502 

469 

460 

460 

12 

13 

724 

527 

530 

509 

539 

514 

622 

608 

461 

470 

451 

465 

3 

14 

713   F 

517 

501 

501 

526 

517 

524 

617 

466 

488 

449 

464 

i4 

15 

604 

517 

522 

521 

532 

529 

541 

600 

509 

484 

445 

457 

15 

16 

558 

499 

570 

488 

539 

545 

64  3 

584 

493 

481 

422 

471 

16 

17 

524 

504 

600 

524 

547 

635 

635 

573 

483 

480 

449 

488 

17 

le 

515 

488 

579 

508 

542 

640 

536 

573 

498 

488 

424 

4  94 

18 

19 

503 

502 

603 

502 

538 

537 

640 

555 

537 

491 

321 

509 

19 

20 

503 

500 

574 

454 

501 

455 

536 

476 

522 

488 

411 

493 

20 

21 

509 

492 

551 

489 

577 

577 

630 

546 

663 

49  6 

419   • 

525 

2  1 

22 

510 

487 

542 

518 

503 

588 

620 

527 

630 

483 

424 

517 

22 

23 

516 

474 

562 

472 

533 

536 

508 

518 

672 

458 

434 

498 

23 

24 

514 

490 

542 

478 

532 

571 

645 

474 

562 

483 

435 

395 

£4 

25 

508 

515 

558 

473 

543 

555 

626 

499 

550 

477 

426 

477 

25 

26 

510 

451 

538 

468 

525 

558   • 

609 

461 

649 

471 

430 

685 

26 

27 

509 

510 

524 

466 

524 

608 

514 

437 

488 

474 

450 

493 

27 

28 

505 

566   • 

541 

472 

523 

669 

505 

493 

610 

456 

452 

505 

28 

29 

501 

495 

548 

469 

512 

607 

413 

611 

452 

460 

473 

29 

30 

511 

496 

544 

469 

591 

611 

560 

525 

451 

504 

490 

30 

31 

512 

536 

553 

660 

639 

462 

500 

3  1 

MEAN 

505 

507 

633 

511 

548 

549 

526 

562 

520 

478 

447 

470 

MEAN 

MAX. 

724 

578 

603 

632 

648 

569 

580 

638 

672 

517 

504 

586 

MAX. 

MIN. 

394 

451 

485 

454 

492 

455 

681 

413 

451 

456 

321 

395 

MIN. 

ACFT 

31030 

30160 

32770 

31440 

30410 

33730 

37240 

34680 

30950 

29420 

27490 

27960 

ACFT. 

E  -  Estimated 

WATER   YEAR   SUMMARY 

NR  -  No  Record 

*  -  Discharge  meosureme 
of  no  flow  mode  on 

nt  or  observot 
tiis  doy. 

on 

ME< 

N 

MAXIMUM 

f         MINIMUM         ^ 

/ 

TOTAL 

ACRE-FEET 

OlSCH 

»RCE 

DiSCe 

ARGE   GAGE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE  GAGE  HT  MO 

DAY 

TIME 

«  -  E  ond  * 

52 

1 

11 

30   E   4.67 

10 

14 

0620 

50.0    1.47 

8 

19 

0000 

377200 

J 

J 

\. 

J 

J 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   TBR. 
MOBSM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Uo     58    40     121     33     21    SE18     36n 


1130  E 


4.67 


10/14/62        OCT  58-DATE 


SEP  58-nAIE 


1958 


Station  located  ItOO  ft.  belo«  U.  S.  Highway  299W  bridge,    9. 1  mi.  ME  of  Burney,    1*  ml .  N  of  Cassel.     Tributary  to  Sacramento  River. 
Flow  regulated  by  Pacific  Gas  and  Electric  Company  power  plants . 


B-44 


DAILY 

MEAN 

DISCHARGE 

^ 

STATION  NO. 

WATER      ' 
YEAR 

1 

BURMEY    CREEK    NEAR   BURNEY 

1      AI5I5O 

1963 

in  second- feet 

DH 

OCT 

NOV, 

OEC. 

JAN, 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

29 

J^                55 

S46       E 

66 

184 

193 

93 

39 

17 

17 

1 

z 

21 

28 

218 

54 

450       # 

67 

160 

188 

84 

38 

17 

17 

2 

3 

22 

28 

522        E 

58 

467 

66 

136 

239 

76 

22 

17 

16 

3 

4 

22 

27 

292 

57 

364 

62 

150 

230 

69 

29 

17 

16        » 

4 

5 

23 

29 

211 

54 

279 

60 

210 

199 

65       * 

35 

16 

16 

5 

1  e 

22 

25 

179 

54 

238 

60 

1100        E 

197         * 

62 

30 

16 

17 

6 

7 

24 

26 

146 

54 

205 

59 

1120        E 

299 

56 

28 

17       * 

17 

7 

>  a 

44 

26 

125 

51       * 

194 

56 

690        E 

337 

53 

28 

19 

16 

8 

9 

71 

42 

100 

50 

181 

57 

504        E 

257 

53 

32 

20 

15 

9 

10 

155       * 

59 

90 

48 

168 

59 

404 

207 

51 

25 

19 

16      • 

10 

li 

284       E 

32 

79 

46       E 

144 

56 

347 

195 

49 

25 

18 

17 

II 

12 

901       E 

32 

70 

42       E 

151 

52       • 

315 

178 

46 

27 

19 

18 

12 

1} 

688      E 

32 

63      * 

38       E 

162 

52 

360 

167 

44 

26 

19 

18 

13 

14 

550      E 

^S 

69 

40        E 

142 

53 

618        E 

174 

47 

26 

18 

17 

14 

15 

264 

28 

244 

42        E 

120 

55 

548       E 

156 

48 

26 

18 

17 

15 

IS 

158 

27       * 

362 

38        E 

148 

58 

406 

144 

49 

25 

17 

17 

IG 

17 

121 

26 

580      E 

35       E 

109 

58 

342 

136 

51 

25 

17 

18 

17 

IS 

97 

25 

450 

35        E 

113 

60 

304 

135 

'»3 

25 

17 

18 

18 

19 

?l 

24 

290 

35        E 

108 

60 

292 

133 

38 

25 

23 

19 

19 

20 

66 

22 

235 

35       E 

112 

65 

259 

134 

47 

24 

32 

18 

20 

21 

57 

22 

196 

35       E 

105 

68 

216 

132 

42 

22 

32 

17 

2  1 

22 

48 

21 

173 

35      E 

94 

68 

209 

124 

38 

22 

28 

17 

22 

29 

46 

20 

159 

35      E 

88 

80 

202 

123 

40 

22 

23 

17 

23 

2* 

42 

18 

120 

35      E 

84 

81 

198 

117 

35 

29 

23 

16 

24 

2S 

38 

18 

95 

35      E 

77 

77 

194        * 

111 

32 

22 

18 

14 

25 

26 

37 

125 

90 

35      E 

75 

73 

191 

105 

33 

22 

17 

12 

26 

27 

5§ 

286 

83 

35      E 

74 

179 

192 

100 

33 

21 

17 

13 

27 

28 

36 

129 

79 

34       E 

70 

292 

188 

96 

44 

21 

17 

13 

28 

29 

30 

82 

75 

34       E 

^'2 

185 

94 

46 

18 

16 

12 

29 

30 

25 

60 

70 

150       E 

178 

190 

96 

39 

18 

16 

12 

30 

91 

29 

69 

592        E 

288 

95 

17 

17 

3  1 

JEAN 

45.9 

181 

61.0 

192 

90.3 

346 

164 

50.2 

26.0 

19.3 

16.1 

MEAN 

1AX 

286 

580         E 

592        E 

848      E 

292 

1120      E 

337 

93.0 

39.0 

32.0 

19.0 

MAX. 

*m. 

17.0 

l8.0 

63.0 

34.0  E 

100       E 

52.0 

130 

94.0 

32.0 

17.0 

16.0 

12.0 

MIN. 

:CFT. 

8051 

2733 

11120 

3753 

10650 

5554 

20620 

10100 

2987 

1597 

1184 

958 

AC  FT 

I 

E     -  Est. moled 

WATER       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No   Record 

■*    -  Oischorgt  meoiurement  or  observotion 
of  no  flow  mode  on  this  doy. 

MEAN 

f 

MAXIMUM                         1 

MINIMUM 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCMA»0£ 

oiscr 

ARSE 

OAGE  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  MT 

MO. 

OAY 

TIME 

»    -  E   ond    * 

110 

1; 

530 

11.62 

1 

31 

1800 

NH 

79310 

J 

V 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR 
M.D.B.BM 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  52  18  121  40  58  SWI9  35N  3E 


1330 


11.62 


1/31/63 


APR  58-DATE    APR  58-DATE   1958 


0.00   LOCAL 


Station  located  300  ft.  above  county  road  bridge,  0.8  ml.  SW  of  Burney.  Tributary  to  Pit  River.  Stage- 
discharge  relationship  at  times  affected  by  ice.  Plow  affected  by  upstream  diversion.  Drainage  area  is 
87.7  sq.  ml. 
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TABLE       21 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

INFLOW  TO  SHASTA   LAKE 


in  second-feet 


STUTlON  NO. 

WITEB      ' 
YEAR 

A21051 

1963 

OCT. 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


19 
20 

2  I 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
2a 
29 
30 


3290 
3250 
31*0 
3260 
2830 

3500 
3240 
4160 
7230 
15930 

22610 
43760 
31850 
23600 
20900 

20290 
17560 
15260 
10900 
8340 

7840 
6760 
6830 
6420 
5890 

6050 
5190 
5820 
5710 
5640 
4890 


5070 
4880 
3830 
3460 
4540 

4880 
4930 
4820 
4950 
4960 

4470 
5870 
4810 
4480 
4550 

4530 
4270 
3200 
4460 
4720 

4950 
4440 
4740 
4470 
4030 

16270 
9100 
7040 
5920 
5970 


7420 
18360 
17970 
10720 
10130 

9350 
8670 
7830 
7310 
6850 

6830 
6450 
6870 
7410 
19940 

21840 
21540 
16850 
13380 
11170 

10530 
9650 
9100 
7940 
8020 

7600 
7340 
7010 
4890 
4910 
5650 


5700 
6390 
6430 
5670 
5390 

4620 
5460 
5200 
5290 
5130 

4860 
4780 
3130 
5280 
5060 

5030 
4570 
4570 
3710 
3440 

4470 
4740 
4570 
4790 
4870 

4100 
3650 
4470 
6140 
9000 
44310 


41220 
28740 
40830 
34040 
28450 

22550 
18240 
16950 
15100 
14040 

12380 
13840 
17840 
15440 
13880 

12690 
11580 
10900 
10170 
10100 

9740 
8930 
8990 
8870 
8490 

8020 
8140 
7750 


7460 
7600 
6770 
6890 
6910 

6550 
6630 
7020 
6370 
4710 

6050 
6150 
5220 
6500 
6950 

8310 
4770 
6390 
6700 
5470 

6490 
7370 
9810 
8430 
8140 

8350 
24060 
32320 
34270 
33100 
28450 


22760 

18840 
16350 
14150 
24170 

43570 
45190 
39980 
38040 
40470 

32500 
38890 
39150 
62020 
52050 

35360 
27540 
25570 
25550 
21710 

20100 
18350 
15950 
16420 
15800 

14840 
14170 
13480 
13670 
13460 


13920 
13270 
13360 
13400 
14190 

14300 
17100 
15750 
15080 
14960 

14280 
13670 
12890 
12380 
12250 

12520 
12420 
12170 
11750 
11940 

11350 
11170 
10620 
10180 
9440 

9500 
9160 
8490 
9450 
8480 
8530 


8270 
7530 
7400 
7290 
6650 

6930 
5550 
5190 
3940 
5700 

6940 
6590 
7070 
6770 
4190 

3500 
5750 
5500 
5570 
5670 

6380 
4400 
3010 
4970 
5690 

5430 
5290 
5010 
3740 
3080 


5080 
4950 
4750 
5790 
5120 

3910 
2650 
4590 
5910 
5170 

5110 
5470 
3120 
2800 
4540 

4930 
4750 
4830 
5200 
2920 

2320 
4320 
4330 
4430 
3920 

4290 
2760 
2640 
4010 
4520 
4450 


3650 

4460 
2740 
2520 
4240 

4280 
4050 
4120 
4240 
4370 

3230 
3720 
4100 
4070 
4220 

3980 
4050 
2180 
3440 
3700 

4080 
3930 
3780 
3110 
3290 

3370 
4040 
4000 
4020 
3730 
3770 


3590 
2250 
3580 
3460 
4290 

3930 
3550 
2620 
3570 
4120 

3770 
4040 
4070 
4060 
3750 

3860 
3780 
4200 
4110 
3880 

4050 
3110 
3950 
3950 
3610 

3740 
3710 
2320 
2830 
3930 


2a 

2> 

30 
3 


MEAN 

MAX. 

MIN. 

AC  FT. 


10708 
45760 

2830 

658870 


5254 
15270 
3200 
312610 


10307 
2l840 

4890 

633780 


6285 
44310 
3130 
386420 


16354 
41220 

7750 

908250 


10716 
34270 

4710 

658930 


27444 
62020 
13460 
1631940 


12225 
17100 

8480 

751700 


5777 
8270 
3010 
343760 


4346 
6120 
2320 
267230 


3758 
4460 
2180 
231070 


3660 
4290 
2250 
217790 


MEAN 
MAX 
MIN. 

AC  FT 


E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■#    -  Dischorge  measurement  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
*    -  E   ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM                          1 

DISCHARGE 
9673 

DISCHARGE 

GAGE  HI 

MO. 

DAY 

TIME 

[                       MINIMUM                      1 

DISCHARGE     GAGE  HT     MO 

DAY 

TIME 

f      TOTAL     ] 

ACRt-rtET 

7002350 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS 


GAGE  HT, 


DATE 


INFLOW 


.-OHTENT 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  43  10 


122  25  10 


NWI5  33N  5W 


NOV  42-DATE 


NOV  42-DATE 


1942 


0.00 


uscas 


The  figures  contained  herein  are  computed  Inflow  to  Shasta  Lake  and  take  Into  account  change  In  storage,  release, 
spill,  precipitation,  and  evaporation.  They  are  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass  the  damslte 
(9.5  ml.  N  of  Redding)  if  the  dam  had  not  been  constructed.   Records  furnished  by  USER.  Drainage  area,  excluding 
doose  Lake  Basin,  is  6,665  sq.  ml. 

Shasta  Lake  has  a  usable  capacity  of  4,377,000  ac.-ft.  between  elevations  737.75  and  1,065.0  ft.  above  mean  sea 
level.  Not  available  for  release,  115,700  ac.-ft. 
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TABLE   22 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

STATION  NO. 

wATeR  ■ 

Li-lTUi  COW  CRESK  1;eAR  INGOT 

A4840O 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

7.2 

26 

65 

37 

1780   E 

100 

496 

240 

82 

29 

14 

11 

? 

6.S 

25 

1970    E 

P 

719 

95 

335 

231 

73 

29 

13 

10 

J 

10 

25 

867 

^§ 

635 

93 

269 

305 

70 

28 

13 

9.2 

4 

§•9 

25 

3^§ 

78 

439 

92 

232 

274 

69 

28 

13 

10 

4 

5 

8.0 

26 

208 

75 

335 

87 

1520   E 

255 

65 

28 

12 

9.2 

5 

6 

7.6 

25 

158 

70 

272 

87 

3300   E 

240 

64 

27 

12 

9.2 
9  6 

6 

- 

7.6 

24 

127 

68 

229 

84 

4020   E 

653 

60 

29 

11 

7 

e 

10 

24 

110 

65 

213 

82 

1530 

541 

57 

27 

12 

9.6 
9.6 
9.6 

9 

96 

30 

100 

61 

186 

79 

1180 

436 

54 

25 

13 

10 

315 

34 

90 

57 

196 

76 

1020 

348 

52 

23 

13 

10 

I," 

2020   E 

28 

84 

50 

172 

72 

756 

319 

50 

23 

13 

9.2 
9.2 
9.2 
9.6 
9.6 

i2 

2540 

28 

76 

61 

213 

69 

595 

270 

48 

22 

12 

3 

867 

27 

72 

52 

413 

66 

640 

240 

47 

22 

11 

14 

1080 

26 

78 

52 

309 

75 

1770 

219 

43 

21 

11 

15 

249 

24 

1270 

51 

238 

75 

1110 

202 

43 

20 

11 

15 

16 

148 

25 

926 

50 

227 

92 

720 

190 

42 

18 

10 

10 

16 

(7 

105 

24 

2110 

50 

240 

98 

550 

185 

43 

18 

10 

10 

17 

IS 

84 

24 

778 

48 

186 

102 

566 

180 

38 

18 

11 

11 

IB 

19 

66 

23 

459 

44 

167 

105 

1160 

172 

36 

18 

10 

11 

19 

20 

57 

24 

322 

45 

172 

102 

565 

170 

34 

18 

9.6 

11 

20 

2  1 

51 

24 

252 

45 

152 

88 

428 

162 

35 

16 

10 

10 

2  1 

22 

45 

24 

206 

44 

137 

84 

404 

154 

36 

17 

11 

10 

22 

23 

41 

22 

179 

43 

129 

222 

322 

148 

38 

16 

12 

11 

23 

24 

37 

22 

152 

43 

123 

213 

291 

138 

34 

16 

14 

11 

24 

25 

35 

23 

135 

42 

118 

123 

284 

128 

32 

15 

14 

10 

25 

26 

33 

715 

123 

40 

114 

109 

280 

120 

30 

13 

12 

10 

26 

27 

52 

310 

116 

39 

107 

876 

280 

113 

30 

13 

11 

10 

27 

28 

31 

127 

109 

40 

103 

871 

240 

102 

36 

13 

12 

10 

28 

29 

2§ 

87 

103 

44 

359 

234 

99 

35 

14 

11 

10 

29 

30 

28 

73 

100 

828 

386 

257 

94 

30 

14 

11 

9.6 

JO 

31 

26 

95 

2700  E 

1170 

88 

13 

11 

3  1 

MEAN 

-■:i 

64.8 

379 

166 

297 

201 

844 

226 

46.9 

20.4 

11.7 

9.9 

MEAN 

MAX 

-  ,0 

715 

2110 

2700  E 

1780  E 

1170 

4020  E 

653 

82.0 

29.0 

14.0 

11.0 

MAX 

MIN. 

6.8 

22.0 

65.0 

39.0 

103 

66.0 

232 

88.0 

30.0 

13.0 

9.6 

9.2 
592 

MIN. 

AC  FT. 

16030 

3856 

23320 

10200 

16510 

12560 

50250 

13920 

2789 

1252 

721 

ACFT. 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
4t    -  Discharge  measurement  or  obiervation 

of  no  flow  mode  on  this  doy, 
a    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

210 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

9090  E 


6ABE  HT 

17.00 


TIME 

0400 


MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

151800 


LOCATION 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TaR. 

M.o.e.aM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


40  44  44   122   03   37     NW2   33N     2W        9O9O  E 

Station  located   1.8  ml.  NE  of  Ineot,    7  m. 
Cow   Creek.      Drainage  area  is  60.4  sq.    mi. 


GAGE  HT 


17.00 


4/7/63 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAR  57-DATE        MAR  57-DATE      1957 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


LOCAL 


Station  located   1.8  mi.  NE  of  Ingot,    7  mi.    SW  of  Round  Mountain.      Tributary  to  Sacramento  River  via 
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DAILY     MEAN       DISCHARGE 

SALT     CRtfcK     NtAR     btLLA     VliTA 

sraTioN  NO. 

WATER     ^ 
YEAR 

A48375 

1953 

in  second-feet 

DAY 

OCT. 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

i 

0.0 

0.6 

5.6 

4.0 

283 

5.6 

84 

5.2 

1.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

Z 

0.0 

0.6 

211       t 

3.  ' 

131 

5.3 

50 

4.? 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.5 

131 

3.8 

106 

4.7 

35 

4.8 

0.5 

0.0» 

0.0 

0.0 

s 

4 

0.0 

0.5 

44 

3.2 

'0 

4.2 

25 

4.5 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0* 

4 

5 

0.0 

0.5 

23 

2./ 

4  / 

3.  ' 

652       E 

4.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.5 

15 

2.6 

34 

3.8 

370       E 

3.5 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

G 

7 

0.0 

0.5 

11 

2.5 

26 

3.9 

195 

9.3 

0.3 

0.0 

0.0* 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.5 

8.0 

2.4 

22 

3.8 

114 

6.5 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

9 

2.6 

0.6 

6.3 

2.2 

18 

3.7 

101 

5.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

27       • 

0.8 

5.4 

1.9 

18 

3.1 

136 

/ .  / 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

h 

2  8*       fc 

0.6 

4.5 

1.6 

14 

2.8 

91 

6.  / 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

12 

304 

0.5 

4.0 

1.4 

26 

2.5 

56 

4.9 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

3 

156 

0.5 

4.1 

1.5 

42 

2.6 

45 

4,6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

79 

0.5 

4.2 

1.5 

39 

3.5 

182 

4.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

23 

0.5 

232 

1.6 

31 

3.4 

1  19 

3.8 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

16 

10 

0.5 

227 

1.6 

32 

13 

57 

3.4 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

le 

17 

b.h 

0.4 

298 

1.5 

32 

8.3 

41 

2.9 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

3.7 

0.4 

109 

1.5 

25 

5.  / 

47 

2.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

2.6 

0.4 

54 

1.3 

21 

4.3 

238 

2.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

2.1 

0.4 

33 

1.2 

19 

4.0 

87 

2.3 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

2  1 

1.7 

0.4 

23 

1.2 

15 

i.l 

49 

2.5 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

1.6 

0.4 

1' 

1.4» 

13 

3.7 

38 

2.  (* 

0.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

1.3 

0.4 

14 

1.3 

U 

18 

20 

2.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

1.1 

0.4 

10 

1.2 

9.3 

15 

16 

i.a 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

0.9 

0.5 

8.2 

1.3 

8.4 

11 

14 

1.  7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.9 

121 

7.0 

1.3 

7.2 

9.0* 

11 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.9 

46 

6.5* 

1.2 

6.2 

90 

9.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

o.a 

16       • 

5.8 

1.2 

5.8 

153 

7.6 

1  .1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.6 

8.5 

5.2 

4.2 

/  1 

6.4 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.8 

6.0 

4.8 

112 

159 

5.5 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.7 

4.5 

579       E 

168 

1.  7 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

29.4 

1.0 

49.6 

24.2 

39.7 

25.8 

97.  1 

3.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

304 

121 

298 

579       E 

283 

168 

652       E 

9.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.4 

4.0 

1.2 

5.8 

2.5 

5.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

1807 

416 

304  1 

1486 

2205 

1585 

5779 

224 

15 

ACFT. 

E      -  Estimo 

led 

WATER       YEAR       SUMMARY 

MR  -  No   Rec 

Hk    -  Oischor 

Of   no   f 

Ofd 

qe  meosurement  or  observot 

ow   mode   on  this  doy. 

on 

'    MEAN 

MAXIMUM 

MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCHARGE 

OlSCt 

lARGE 

GAGE  HI. 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

«    -E   and 

* 

22.9 

32 

70        E 

6.66 

4 

5 

1930 

0.0 

10 

1 

0000 

16560 

^                       J 

V 



. 

, 

\ 

J 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aSM. 


OF  RECORD 


C.RS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*0     39     UO     122      11     Ul     NW3        32N        3W  3270  E  6.66  ^h/bl  NOV  5T-DATE  NOV   57-DATE  1957  0.00       LOCAL 

Station  located  at  U.   S.  Highway  299  bridge,   2.8  mi.  NE  of  Bella  Vista.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Little  Cow  Creek  and  Cow  Creek 
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f 


TABLE         24 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

dtAR     CRctlC     NLAR     MlLLVlLLC 


in  second-fee' 


STATION  NO. 

WATER  ' 
rEAR 

A'40  '50 

1963 

E  -  Est  imatad 
NR  -  No  Record 
Hk    -  Oischorga  maosurement  or  observotion 

of  no  flow   made   on  thi«  doy. 
3     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


:  Ar 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

11 

24 

48 

73 

826   £ 

71 

191 

164 

55 

26 

12 

12 

, 

.' 

10 

23 

190 

70 

505 

'0 

154 

154 

51 

23 

11 

12 

2 

3 

12 

23 

544 

70 

418 

67 

136 

155 

47 

22 

11 

10 

3 

4 

11   • 

22 

188 

67 

315 

63 

125 

146 

45 

23 

12 

9.2 

« 

5 

11 

22 

128 

62 

251 

63 

289 

134 

44 

26 

11 

10 

5 

6 

11 

21 

106 

59 

213 

63 

854 

126 

43 

25 

11 

10 

6 

7 

12 

21 

91 

57 

187 

62 

943 

243 

42 

23 

10 

9.4 

7 

8 

13 

21 

80 

55 

186 

61 

610 

185 

41 

21 

10 

9.2 

8 

9 

16 

23 

V3 

55 

166 

63 

506 

213 

40 

20 

12 

9.2 

9 

10 

'.I 

30 

68 

53 

173 

59 

592 

188 

39 

21 

13 

9.2* 

10 

h 

156 

24 

65 

50 

1  12 

56 

462 

205 

38 

21 

12 

9.2 

1  1 

12 

999   t 

24 

61 

45 

175 

55 

380 

1  75 

37 

20 

12 

9.4 

12 

13 

423 

24    ♦ 

57 

52 

244 

53 

432 

155 

35   ♦ 

15 

10 

10 

13 

14 

252 

21 

59 

51 

167 

55 

941   E 

142 

35 

13 

10 

1  1 

|4 

IS 

lOfc 

22 

259 

46 

143 

60 

622 

129 

33 

13 

9.9 

11 

15 

16 

68 

21 

320 

45 

134 

70 

462 

118 

32 

12 

9.5» 

12 

16 

17 

Si 

22 

1320   E 

44 

162 

75 

375 

108 

36 

13 

9.7 

12 

17 

18 

47 

22 

472 

44 

131 

73 

346 

102 

30 

13 

9.7 

13 

18 

19 

41 

22 

279 

42 

116 

71 

522 

97 

30 

12 

10 

13 

19 

20 

37 

21 

209   • 

41 

119 

'"> 

340 

92 

29 

12 

11 

13 

20 

2i 

34 

23 

169 

41 

109   • 

73 

301 

91 

28 

13 

12 

13 

2  1 

22 

32 

24 

147 

41 

100 

67 

462 

83 

27 

14 

12 

14 

22 

23 

31 

25 

130 

40 

93 

103 

315 

78 

28 

14 

9.8 

14 

23 

2< 

29 

24 

114 

40 

87 

90 

275 

76 

27 

12 

U 

13 

i.0 

25 

29 

24 

103 

40 

83 

71 

261 

71 

25 

12 

11 

13 

25 

26 

29 

160 

94 

38 

80 

65 

255 

55 

23 

12 

12 

13 

26 

2' 

28 

194 

89 

37 

77 

337 

223 

62 

21 

1  1 

11 

13 

27 

28 

26 

75 

85 

37 

73 

526 

2  00 

60 

28 

11 

10 

13 

28 

29 

24 

il 

82 

42 

240 

186 

60 

27 

10 

10 

13 

29 

30 

25 

51 

79 

524 

183 

173   « 

62 

27 

12 

12 

13 

30 

31 

24 

7  7 

1190   £ 

206 

59 

12 

12 

3  1 

MEAN 

85. t 

37.0 

187 

102 

19  1 

105 

398 

123 

34.8 

lb. 4 

11.0 

11.5 

MEAN 

MAX. 

999   E 

194 

1320   E 

1190   E 

826   E 

526 

943 

243 

55.0 

26.0 

13.0 

14.0 

MAX. 

MIN. 

10.0 

21.0 

48.0 

37.0 

73.0 

53.0 

125 

59.0 

21.0 

10.0 

9.6 

9.2 

MIN. 

At  FT 

5^36 

^202 

1  1460 

6250 

10920 

6434 

23670 

7533 

2069 

1006 

6  74 

685 

ACFT. 

MEAN 


0ISCM4RGE 

i06 


DISCHARGE 
2010       t 


MAXIMUM 

MO.IOAY 
10     12 


GAGE  HT 
4.23 


TIME 

1900 


' 

MINIMUM          1 

DISCHARGE 

a. 5 

GAGE  HT 
3.37 

MO 
9 

DAT 

4 

TIME 
2030 

TOTAL 

ACRE-FEET 

78150 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   T.  aR. 
M.D.B.aW. 


OF  RECORD 


CFS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


yi      1.8      122      06      3U     NE20     31K        2W  31i3  E  10.1*4  I2/1/61  OCT  59-DATE  |AUG  59-DATE 

Station  located  telow  State  Highway  W*  bridge,    3.7  mi-  E  of  Millville .     Tributary  to  Sacramento  River. 


1959 


LOCAL 
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TABLE       25 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
NORTH    FORK    COTTONWOOD    CREEK    NEAR     IGO 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  " 
YtA* 

A03545 

1963 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow  rT^ode  on  tt^is  day. 
«    -  E   ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
169 


MAXIMUM 


OISCHAROE 

7310 


GAGE  HT 
35.92 


DAY 


TIME 


51    1350 


MINIMUM 


DISCHARGE 

.     8.3 


GAGE  HT 

30.06 


TIME 
0000 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OAY 

< 

20 

31 

55 

67 

716 

118 

4  90 

446 

115 

41 

26 

17 

1 

2 

13 

31   • 

241 

67 

457 

117 

398 

433 

111 

39 

25 

17 

2 

3 

9.6 

31 

205 

67 

486 

117 

396 

357 

108 

41   • 

25 

15 

3 

4 

9.0 

31 

109 

65 

251 

115 

351 

286 

112 

40 

24 

16 

4 

5 

8.3 

31 

90 

62 

193 

111 

679 

272 

112 

40 

25 

16 

5 

6 

9.0 

26 

81   • 

59 

171 

113 

9  35 

253 

113   « 

39 

25 

17 

6 

7 

9.2 

26 

76 

58 

158 

116 

797 

297   • 

112 

36 

25 

18 

7 

e 

12   * 

26 

73 

56 

158 

118 

844 

334 

88 

36 

25 

17 

8 

9 

31 

27 

69 

56 

241 

120 

844 

285 

85 

37 

25 

17 

9 

10 

179 

28 

67   • 

56 

839 

116 

957 

351 

76 

36 

24 

17 

10 

h 

185 

28 

65 

58 

464 

110 

739 

323 

61 

37 

23 

17 

11 

12 

*62 

30 

63 

58 

705 

113 

691 

277 

59 

40 

23 

17 

12 

13 

2  96 

30 

67 

58 

827 

117 

963 

248 

55 

36 

22 

19 

3 

14 

182 

28 

68 

56 

489 

117   • 

1580 

232 

54 

38 

19 

18 

4 

15 

163 

29 

305 

54 

361   • 

112 

1320 

216 

55 

36 

18 

18 

15 

16 

133 

28 

355 

51 

345 

144 

1100 

203 

66 

34 

18 

17 

16 

123 

28 

?7°^ 

51 

277 

129 

958 

194 

63 

34 

17 

17 

I"* 

18 

114 

28 

53 

221 

123 

1000 

185 

58 

33 

17 

17 

18 

19 

111 

37 

134 

49 

190 

120 

1010 

178 

58 

33 

17 

17 

19 

20 

109 

37 

116 

49 

183 

118 

856 

174 

56 

32 

17 

18 

20 

2  1 

103 

37 

105 

48 

172 

114 

759 

178 

48 

32 

17 

17 

2  1 

22 

98 

37 

94 

47 

157 

122 

699 

168 

49 

31 

16   • 

17 

ZZ 

23 

46 

37 

89 

46 

150 

230 

608 

160 

48 

32 

16 

17 

2  3 

2« 

3* 

39 

83 

46 

143 

156 

557 

153 

46 

32 

18 

17 

^4 

25 

34 

39 

80 

46 

136 

142 

705 

142 

46 

30   • 

17 

16 

25 

26 

32 

505 
126 

79 

46 

130 

139 

608 

136 

44 

28 

16 

16 

26 

27 

32 

78 

45 

126 

889 
78J 

518 

126 

43 

26 

16 

16 

27 

28 

32 

76 

76 

43 

121 

489 

123 

44 

26 

17 

12 

ZS 

29 

31 

61 

71 

49 

708 

461 

123 

43 

28 

17 

11 

29 

30 

31 

56 

69 

213 

723 

458 

121 

42 

26 

17 

9.9 

30 

31 

31 

69 

2240 

619 

120 

26 

17 

3  1 

MEAN 

86.5 

46.8 

116 

130 

317 

225 

759 

229 

69.0 

34.4 

20.1 

16.4 

MEAN 

MAX, 

462 

305 

335 

2240 

839 

889 

1580 

446 

115 

41.0 

26.0 

19.0 

MAX 

MIN. 

8.3 

26.0 

55.0 

43.0 

121 

110 

351 

120 

42.0 

26.0 

16.0 

9.9 

MIN. 

ACFT 

5320 

2785 

7125 

7972 

17590 

13860 

45160 

14080 

4106 

2116 

1238 

976 

AC.  FT 

TOTAL 

ACRE-FttT 

122"--.:)0 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.S.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40    26    32       122    32    57      NW21    3ON   6W 


9130 


36.38 


1/31/61    NOV  56-DATE   NOV  56-DATE   1956 


30.60   LOCAL 


Station  located  at  county  road  bridge,  4.4  ml.  S  of  Igo,  4.4  ml.  SE  of  Ono.   Tributary  to  Sacramento  River 
via  Cottonwood  Creek.   Drainage  area  Is  88.7  sq.  ml. 
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TABLE        26 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

DRY  FORK  SOUTH  FORK  COTTONWOOD  CREEK  NEAR  COTTONWOOD 

in  second-feet 


A03*6i 


W4TES 
YEAR 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR, 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

0.0 

1.9 

14 

16 

2020      E 

24 

196 

78 

16 

0.5E 

0.0 

0.0 

1 

J 

0.0 

2,2 

107       E 

14 

456      5 
422      E 

23 

173 

72 

15 

0.6E 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

2.3 

303       E 

14 

21 

153 

67 

12 

0.5E 

0.0 

0.0 

3 

■> 

0.0 

2.2 

102 

13 

227 

20 

145 

67 

13 

0.4E 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

2.0* 

62 

U 

147 

21 

167 

64 

12 

0.4E 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

1.7 

43 

11 

96 

22 

443 

59       • 

11       • 

0.4E 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

1.6 

31       • 

11 

67 

22 

369 

59 

10 

0.3E 

0.0 

n.o 

7 

8 

0.0 

1.7 

25 

11 

57 

22 

3  99       E 

53 

8.7 

0.3E 

0.0 

o.n 

8 

o 

0.0 

1.9 

21 

9.8 

1400       E 

28 

364       E 

73 

7.6 

0.3E 

0.0 

0.0 

9 

0 

0.0 

1.9 

18 

9.4 

2580       E 

22 

468       E 

82 

5.9 

0.2E 

0.0 

o.n 

10 

1 

0.0 

1.9 

16 

9.2 

515       E 

20 

255 

86 

6.8 

0.2E 

0.0 

o.n 

1 1 

12 

452       E 

2.2 

14 

6.8 

685       E 

20 

203 

58 

5.7 

0.2E 

O.n 

0.0 

12 

3 

363       E 

2.3 

18 

4.8 

663      E 

22 

288       E 

51 

5.1 

O.IE 

0.0 

n.n 

13 

14 

78 

2.1 

18 

9.8 

332      • 

23      « 

1880       E 

56 

4.0 

O.IE 

0.0 

0.0 

14 

15 

44 

1.7 

137 

7.5 

210 

23 

770       E 

45 

3.7 

O.OE 

0.0 

0.0 

15 

16 

24 

1.6 

225 

7.8 

173 

40 

4  95       E 

40 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

16 

1.7 

196 

7.7 

164 

40 

366 

38 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

19 

12 

1.7 

125 

6.9 

103 

23 

299 

36 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

19 

8.5 

1.8 

80 

6.9 

79 

21 

352 

33 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

6.7 

1.8 

60 

4.3 

68 

20 

241 

30 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

2  1 

5.4 

1.9 

47 

5.4 

57 

19 

191 

31 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

1       22 

4.9 

2.2 

38 

6.3 

47 

18 

185 

33 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

2  2 

2S 

3.7 

2.1 

33 

5.4 

41 

46 

158 

29 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

Z  I 

2« 

3.3 

2.2 

28 

5.  1 

35 

28 

149 

29 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

It 

25 

3.3 

2.5 

24 

4.5 

32 

19 

142                      28 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

3.1 

141       E 

22 

4.3 

29 

15 

189 

28 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

2.8 

115 

22 

4.9 

26 

2280       E 

153 

24 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

2.5 

37 

20 

3.9                  26 

1090       E 

144 

22 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

2.3 

21 

17 

6.7 

417       E 

132 

22 

0.6 

0.0 

0.0 

o.n 

29 

30 

2.6 

16 

17 

69       E 

277 

101       • 

22 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

2.3 

17 

4820       E 

219 

21 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

33.6 

12.6 

61.3 

166 

384 

158 

319 

46.3 

5.2 

0.1 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

452       E 

141       E 

303       E 

4820       E 

2580       E 

2280       E 

1880       E 

86.0 

16.0 

0.5E 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

1.6 

14.0 

3.9 

26.0 

15.0 

101 

21.0 

0.4 

O.OE 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

2064 

752 

3769 

10170 

21340 

9729 

18980 

284B 

309 

9 

ACFT 

E      -  Eslima 

ted 

WATER       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No   Rec 

«    -  Olschor 

Of   no   f 

ord 

ge  meosureme 

ow  mode   on 

nt  or  observol 
t^is  doy. 

on 

MEAN 

MAXIMUM 

r                        MINIMUKfl 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCHARGE 

DISCf 

ARSE 

OAOE  HT 

MO.  DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

«    -  E   and 

* 

96.6 

llL 

~''"'   E 

10.20 

1    31 

l6lO 

0 .  0 

10 

1 

0000 

69970 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   TSR 
M.D.B.aW. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


ho   19  00    122   27   37      SW32   29N  5W 


14100  E      10.19 


4/5/58 


MAH  58-DATE        MAR  58-DATE      1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  highway  bridge,  10.7  ml.  SW  of  Cottonwood.  Tributary  to  Sacramento  River  via  So.  Pork 
Cottonwood  and  Cottonwood  Creek.  Drainage  area  Is  151  sq.  ml. 
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TABLE       27 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
SOUTH    FORK    COTTONWOOD    CREEK.    NEAR    COTTONWOOD 


in  second-feet 


f 

STiTlON  NO. 

WATER      ' 
TEAR 

A03595 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.0 

30 

99 

59 

4130       E 

166 

408 

336 

147 

40 

3.8E 

0.0 

1 

2 

0.0 

29 

209       E 

59 

1980       E 

151 

339 

335 

128 

37 

3. IE 

0.0 

2 

3 

0.0 

28 

1320       E 

58 

1450 

147 

307 

338 

122 

36       • 

2.9E 

0.0 

3 

4 

o.b 

28 

500 

57 

1100 

135 

292 

330 

121 

35       E 

2.9E 

0.0 

4 

5 

0.0 

25       • 

380 

57 

924 

125 

345 

332 

121 

34       E 

2.9E 

0.0 

5 

6 

0.0 

23 

269 

55 

739 

123 

1080 

375 

120       • 

34       E 

2.3E 

0.0 

6 

7 

0.0 

22 

188       » 

54 

632 

118 

1020 

365 

111 

35       E 

1.8E 

0.0 

7 

e 

0.0 

21 

134 

55 

565 

115 

828 

355 

105 

34       E 

1.4E 

0.0 

e 

9 

0.0 

20 

101 

56 

846       E 

113 

555 

348 

103 

31       E 

0.9E 

0.0 

9 

10 

0.0 

20 

78 

55       • 

1980       E 

103 

564 

321 

97 

28       E 

0.5E 

0.0 

JO 

h 

0.0 

20 

56 

53 

1050 

95 

469 

302 

97 

25       E 

0.3E 

0.0 

II 

12 

994       E 

20 

55 

48 

837 

88 

445 

274 

94 

23       E 

O.IE 

0*0 

12 

13 

1500       E 

22 

71 

36 

932 

86 

599 

252 

94 

22       E 

0.0 

0.0 

13 

14 

501 

21 

114 

43 

728       * 

63       • 

1550       E 

237 

89 

20       E 

0.0 

0.0 

14 

15 

418 

20 

311 

53 

520 

86 

1190 

225 

85 

19       E 

0.0 

0.0 

15 

16 

285 

18 

565 

50 

550 

110 

846 

231 

85 

18       E 

0.0 

0.0 

16 

17 

218 

18 

438 

45 

523 

100 

548 

254 

84 

17       E 

0.0 

0.0 

17 

IS 

163 

15 

357       • 

43 

447 

90 

530 

289 

83 

15       E 

0.0 

0.0 

18 

19 

125 

14 

273 

42 

403 

84 

470 

308 

79 

15       E 

0.0 

0.0 

19 

20 

101 

14 

214 

38 

359 

86 

403 

327 

73 

14       E 

0.0 

0.0 

20 

21 

83 

13 

154 

39 

342 

88 

355 

337       • 

69 

15       E 

0.0 

0.0 

21 

22 

66       • 

12 

129 

40 

310 

93 

336 

343                        56 

14       E 

0.0 

0.0 

22 

23 

59 

12 

105 

37 

288 

145 

305 

323              i          68 

13       E 

0.0 

0.0 

23 

24 

54 

11 

92 

36 

258 

108 

288 

302 

54 

12       E 

0.0 

0.0 

24 

25 

49 

10 

80 

35       ♦ 

233 

97 

295 

293 

59 

11       » 

0.0 

0.0 

26 

26 

45 

114 

72 

35 

215 

93 

297 

270 

52 

10       E 

0.0 

0.0 

26 

27 

41 

519 

67 

32 

194 

890       E 

277 

243 

50 

9.0E 

0.0 

0.0 

27 

28 

40 

252 

65 

32 

179 

1080 

281 

219 

47 

7.4E 

0.0 

0.0 

28 

29 

37 

175 

62 

32 

580 

305 

212 

46 

6.5E 

0.0 

0.0 

29 

30 

34 

123 

59 

59 

454 

328 

199 

44 

5.5E 

0.0 

0.0 

30 

31 

32 

58 

2630       E 

455 

171 

4.8E 

0.0 

3  1 

MEAN 

160 

66.0 

219 

130 

816 

203 

536 

292 

86.8 

20.7 

0.7 

0.0 

MEAN 

MAX 

1500       E 

519 

1320       E 

2630       E 

4130       E 

1080 

1550       E 

376 

147 

40.0 

3.8E 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

10.0 

56.0 

32.0 

179 

83.0 

277 

171 

44.0 

4.8E 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

9810 

3334 

13480 

7981 

45290 

12490 

31870 

17970 

5163 

1272 

45 

A  err. 

E     -  Estimated 

WATER       YEAR       SUfi/IMARY 

NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  measureme 
o(  no  flow  mode  on 

nt  or  observQt 
his  doy. 

on 

MEAN 

f                         MAXIMUM                         ^ 

f                        MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACHE-FEET 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

«     -  E    and    * 

205 

6230     E 

7. 81* 

1 

31 

£110  J 

0.0 

10 

1 

0000 

148700 

il 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


UO     18     52     122     26     5I1     ME5        28N        5W 


12700  E 


.27 


2/8/60 


APE  58-DAIE 


APR  58-DAIE 


1958 


0.00        LOCAL 


Station  located  70ft.  above  highway  bridge,    11  mi .   SW  of  Cottonwood.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Cottonwood  Creek.     Drainage 
area  is  2l8  sq..  mi. 


B-52 


TaBLE      28 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
SOUTH    FORK    BATTLE    CREEK    NEAR    MINERAL 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A<i7300 

1963 

OAr 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

6.9E 

17 

*7 

47   E 

455 

42 

63 

205 

137 

33 

11 

11 

1 

T 

7.2E 

16 

309 

44   E 

327 

42 

55 

223 

121 

31 

11 

11 

2 

3 

7.6E 

16 

335 

42   E 

423 

41 

52 

270 

107 

30 

10 

10 

3 

d 

7.9» 

17 

1*7 

40   E 

315 

39 

65 

227 

97 

30 

10 

9.9 

4 

5 

7.7 

17 

96 

38   « 

257   • 

40 

232   • 

233 

93 

29 

8.9« 

11 

5 

6 

8. A 

17 

76   • 

37 

205 

40 

577 

227 

85 

28 

11 

11 

6 

7 

12 

17 

63 

34 

171 

40   • 

4  79 

301 

78 

28 

12 

10 

7 

e 

10 

18 

56 

33 

181 

40 

2  84 

284 

73 

27 

12 

9.9 

8 

C) 

11 

3A 

50 

30 

152 

41 

2  16 

233 

74 

27 

14 

9.6 

9 

■= 

128 

32   E 

45 

28 

146 

35 

168 

209 

85 

25 

14 

9.6 

10 

, 

396   E 

30   E 

41 

NR 

122 

33 

157 

197 

68   • 

20 

13 

9.9 

1  1 

12 

983   E 

28   E 

37 

NR 

127 

31 

176 

180 

64 

21 

12 

11 

12 

13 

4<>e 

26   « 

39 

NR 

148 

30 

2?2 

17S 

60 

?0 

12 

I? 

13 

14 

272 

2* 

61 

NR 

110 

31 

484 

159 

79 

19 

11 

10 

14 

i5 

123 

23 

376 

NR 

96 

34 

289 

171 

63 

18 

11 

11 

15 

IE 

71 

23 

381 

NR 

90 

27 

232 

193 

69 

18 

11 

13 

16 

17 

48 

22 

593 

NR 

91 

39 

186 

218 

65 

18 

12 

14 

17 

IS 

39 

21 

315 

NR 

81 

38 

155 

231 

58 

18 

11 

14 

18 

19 

35 

20 

212 

NR 

76 

43 

145 

245 

52 

17 

11 

14 

19 

20 

32 

19 

163 

NR 

90 

48 

130 

264 

48 

16 

11 

13 

20 

2  ■ 

28 

19 

131 

NR 

73 

48 

116 

262 

45 

16 

11 

15 

21 

22 

25 

18 

HI 

NR 

65 

46 

1  19 

241 

48 

15 

10 

20 

22 

23 

23 

18 

95 

NR 

60 

46 

129 

230 

52 

14 

10 

18 

23 

24 

21 

17 

76 

NR 

57 

46 

135 

223 

50 

13 

11 

13 

24 

25 

20 

17 

91 

NR 

54 

46 

129 

211 

45 

14 

11 

12 

25 

26 

19 

281 

126 

NR 

52 

46 

125 

191 

42 

14 

10 

12 

26 

2' 

19 

190 

130 

NR 

47 

lie 

164 

178 

39 

13 

10 

11 

27 

2S 

16 

72 

129 

NR 

45 

119 

171 

173 

42 

13 

10 

11 

2B 

29 

17 

48 

126 

NR 

90 

177 

165 

38 

12 

11 

10 

29 

30 

17 

A5 

91 

NR 

90 

198 

148 

37 

12 

n 

11 

30 

31 

17 

51 

411   E 

78 

159 

12 

11 

31 

MEAN 

92.8 

38.7 

148 

NR 

147 

49.3 

194 

214 

67.4 

20.0 

U.l 

11.9 

MEAN 

MAX. 

983   E 

281 

593 

NR 

455 

119 

577 

301 

137 

33.0 

14.0 

20.0 

MAX. 

MIN. 

6.9E 

16.0 

37.0 

NR 

45.0 

27.0 

52.0 

148 

37.0 

12.0 

8.9 

9.6 

MIN. 

AC  FT 

5708 

2305 

9122 

NR 

8164 

3029 

11560 

13160 

4013 

1232 

684 

710 

ACFT. 

E      -  Est  imoled 
NR  -  No   Record 

^    -  Disci>arge  meosurement  or  obaervotion 
ot  no  flow  made  on  this  doy. 

a     -  E    ond     « 


WATER       YEAR       SUMIVIARY 


MEAN 


NARGE 
NR 


tVIAXIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GA5E  MT 


mo.Iday 


MINIMUM 


DiSCHftRGE 
NR 


GAGE  HT 


TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


21      10     121     39     50     HW28     29K        3E 


OCT  59-DAIE 


SEP  59-DATE 


1959 


Station  located  at  old  State  Highway  36  bridge,  3-7  mi.  W  of  Mineral.     Tributary  to  Sacramento  River  via  Battle  Creek.     Stage-discharge 
relationship  at  times  affected  by  ice.     Drainage  area  is  33-0  sq..  mi.     Recorder  installed  Sept.  h,   1959- 
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TABLE         29 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
RED    BANK    CREEK    NEAR    RED    BLUFF 


in  second-feet 


STATION  NO. 

W»TEB 
YEAR 

A03*60 

1963 

E  -  Est imated 
NR  -  No  Record 
-3|t    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
It     -  E    and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

( 

0.0 

0.0 

3.4 

5.9 

648 

15 

93 

32 

5.9 

0.0 

0.0 

o.n 

1 

2 

0.0 

0.0 

5.3 

5.4 

290 

14 

79 

29 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

42 

5.4 

228 

12 

72 

27 

4.4 

0.0* 

0.0 

0.0 

s 

4 

0.0 

0.0 

15 

4.4 

197 

13 

62 

25 

4,4 

0.0 

0.0 

o.n 

4 

5 

0.0 

0.0 

8.6 

4.0 

167 

13 

112 

23 

4.9 

0.0 

0.0» 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

6.4 

3.0E 

145 

13 

339 

21       • 

4.9* 

0.0 

0.0 

0.0* 

6 

7 

0.0 

0.0 

3.6* 

2.0E 

126 

12 

160 

21 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

4.7 

2.0E 

127 

11 

88 

24 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

0.0 

3.8 

2.0E 

693 

12 

90 

37 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

(0 

0.0 

0.0 

3.6 

2.0E 

953 

11 

95 

33 

2.0 

0.0 

0.0 

o.n 

10 

1 1 

0.0 

0.0 

3.4 

2.0» 

229 

12 

63       • 

37 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

1 1 

12 

222 

0.0 

2.9 

2.0E 

414 

9.9 

59 

29 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

72 

0.0 

3.8 

2.0E 

321 

9.9 

142 

23 

1.1 

0.0 

0.0 

o.n 

15 

14 

5.8 

0.0 

4.3 

2.0E 

151       • 

10       • 

1440 

20 

0.9 

0.0 

0.0 

o.n 

14 

15 

2.4 

0.0 

30 

l.OE 

108 

11 

329 

16 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

1.0 

0.0 

51 

l.OE 

112 

31 

210 

13 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.2 

0.0 

85 

l.OE 

130 

22 

166 

12 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

0.0 

0.0 

55       • 

l.OE 

84 

11 

130 

9.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

0.0 

0.0 

25 

l.OE 

67 

8.8 

126 

9.2 

0.1* 

0.0 

0.0 

o.n 

19 

20 

0.0 

0.0 

16 

l.OE 

57 

8.1 

95 

9.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

12 

l.OE 

47 

7.8 

84 

9.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

22 

0.0 

0.0 

10 

l.OE 

36 

7.9 

78 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  2 

23 

0.0 

0.0 

9.4 

l.OE 

31 

86 

72 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

2  5 

24 

0.0 

0.0 

8.1 

l.OE 

26 

27 

65 

10       • 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

t4 

25 

0.0 

0.0 

6.4 

l.OE 

23 

14 

62 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

26 

26 

0.0 

5.0 

4.9 

l.OE 

19 

10 

59 

10 

0.0 

0.0 

n.o 

o.n 

26 

27 

0.0 

9.4 

5.4 

l.OE 

18 

2150 

51 

8.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

27 

28 

0.0 

4.9 

5.4 

l.OE 

16 

661 

47 

6.9 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

28 

29 

0.0 

4.2 

5.4 

l.OE 

240 

41 

7.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

3.8 

5.9 

318 

144 

37 

6.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

5.9 

2350      • 

113 

6.4 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

9.8 

0.9 

14.6 

88.0 

195 

120 

151 

17.7 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

222 

9.4 

85.0 

2350 

953 

2150 

1440 

37.0 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

2.9 

l.OE 

16.0 

7.8 

37.0 

6.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

MIN, 

AC  FT 

602 

54 

896 

5409 

10840 

7379 

8997 

1089 

94 

AC  FT 

MEAN 


DISCHARGE 

48.8 


MAXIMUM 


ISCHARGE 
5770 


GAGE  HI 
8.67 


TIME 
1250 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


GAGE  HT. 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
35360 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T  BR. 

M.o.aaM, 


K      OF  RECORD 


CFS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


40  05   23      122   24   45      SE22   26N  5W 


5770 


8.67 


1/31/63    2/48-  7/49  «  2/48-  7/49  q  1956 
4/50-  4/56    4/50-  4/56 
11/56-DATE    11/56-DATE 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  Red  Bank  Road  bridge,  11  ml.  SW  of  Red  Bluff. 
&   -  Irrigation  season  only 
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TABLE      30 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
NORTH    FORK    MILL    CREEK    NEAR    LOS    MOLlNOS 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     " 
VE4R 

A0***0 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

( 

0.0 

14 

7.4E 

5.6 

4.4 

5.4 

3.8 

3.9 

4.9 

13 

0.0 

0.0 

, 

3 

0.0 

14 

8.0E 

6.8 

5.5 

5.3 

3.5 

4.1 

4.5 

12 

0.0 

0.0 

2 

J 

0.0 

12 

9.0E 

7.5 

5.4 

5.5 

3.5 

4.5 

4.3 

12 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

n 

7.8E 

8.4 

5.9 

5.4 

3.4 

4.4 

3.8 

10 

0.0 

0.0 

4 

", 

0.0 

13      • 

7.4E 

8.1 

7.9 

5.3 

3.5 

4.2 

3.8 

10 

0.0* 

0.0 

5 

6 

0.0 

11 

7.4E 

8.0 

9.0 

5.5 

4.8 

4.2» 

3.6» 

9.6 

o.n 

0.0* 

6 

0.0 

e.5 

7.4» 

8.0 

8.7 

5.6 

4.7 

4.4 

3.5 

9.6 

0.0 

0.0 

7 

S 

0.0* 

11       E 

7.8 

6.6 

9.7 

5.6 

3.9 

4.4 

3.4 

9.6 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

11 

7.8 

9.8 

8.7 

5.8 

3.6 

3.8 

3.4 

9.5 

0.0 

0.0 

9 

0 

1.7 

12 

8.6 

10 

8.0 

5.6 

3.7 

4.3 

2.2 

9.0 

0.0 

0.0 

10 

1  ■• 

15       E 

13 

8.7 

11       • 

8.0 

5.5 

3.5 

4.1 

0.7 

8.5 

0.0 

0.0 

1 1 

20      E 

12 

9.1 

11 

4.9 

5.6 

3.2 

4.1 

9.3 

8.5 

0.0 

0.0 

12 

13 

0.7 

12 

7.3 

11 

4.3 

5.4 

3.3 

4.0 

16 

8.3 

0.0 

0.0 

13 

0.4 

8.B 

7.5 

11 

5.8 

5.2» 

3.0 

4.0 

IT 

8.1 

0.0 

0.0 

14 

5 

7.6 

7.8 

11 

11 

7.3 

5.4 

2.6 

3.9 

17 

8,0 

0.0 

0.0 

15 

16 

12 

10 

2.7 

11 

7.3 

4.5 

2.8 

3.9 

17 

8.1 

0.0 

0.0 

16 

12 

10 

2.6 

11 

7.0 

4.7 

2.6 

4.2 

17 

7.5 

0.0 

0.0 

17 

a 

12 

10 

7.7 

11 

6.4 

5.0 

2.8 

4.2 

17 

6.9 

0.0 

0.0 

< 

I  1 

11 

12 

11 

6.3 

5.3 

3.2 

4.0 

16 

6.8 

0.0 

0.0 

19 

JO 

12 

11 

8.0 

11 

6.3 

5.4 

3.0 

4.2 

15 

6.6 

0.0 

0.0 

20 

2  < 

11 

11 

8.0 

11 

6.3 

5.7 

2.9 

4.1 

15 

6.3 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

11       • 

6.3 

8.0 

12 

5.8 

5.2 

2.9 

4.0 

15 

3.6 

0.0 

0.0 

22 

25 

11 

3.1 

7.8 

12 

5.7 

4.4 

2.9 

3.9 

15 

0.7 

0.0 

0.0 

23 

24 

13       E 

8.1 

7.6 

12       • 

5.7 

3.8 

3.2 

5.0 

15 

0.6 

0.0 

0.0 

24 

25 

16 

'3 

7.0 

12 

5.6 

4.6 

3.5 

5.4 

14 

0.9 

0.0 

0.0 

25 

26 

15 

9.5 

7.2 

12 

5.6 

5.1 

3.4 

5.3 

13 

0.5 

0.0 

0.0 

26 

27 

15 

3.2 

8.7 

12 

5.4 

4.7 

3.5 

5.2 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

1* 

5.6 

8.7 

12 

5.4 

4.2 

3.5 

4.9 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

l* 

7.0 

8.7 

9.5 

4.3 

3.5 

5.4 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

14 

7.4E 

8.4 

6.3 

3.9 

3.8 

5.5 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

1* 

8.1 

5.3 

3.9 

5.1 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

8.1 

10.0 

7.9 

9.8 

6.5 

5.1 

3.4 

4.4 

10.6 

6.3 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

20. OE 

14.0 

12.0 

12.0 

9.7 

5.8 

4.8 

5.5 

17.0 

13.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

3.1 

2.6 

5.3 

4.3 

3.8 

2.6 

3.8 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

499 

594 

483 

605 

362 

311 

201 

271 

632 

385 

A  err. 

E  -  Esi  imoted 
NR  -  No  Record 
-Ik    -  Discharge  meosuremefit  or  obttrvotion 

of  no  flow   mode  on  thii  doy. 
It    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


OlSCHABGE 
6.0 


MAXIMUM 


DISCHARSE 

64  E 


GAGE  MI 
3.97 


TIME 

0000 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


10 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
4341 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  tap. 

M.D.8.BM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


iiO     03      05      122      05      11     KE'4        25N 


6I4  E 


3-97 


10/12/62   APB  59-DATE 


APR  59-DATE 


1959 


0.00   LOCAL 


Station  located  0.2  mi.  E  of  Shasta  Ave.  "bridge,  2.1  mi.  N  of  Los  Molinos.   This  is  regulated  diversion  from  Mill  Creek  to 
Sacramento  River . 


B-55 


TABLE       -■  1 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
5ACRAMENT0    RIVER    AT    VINA    BRIDGE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  " 
YEAR 

A02700 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

6640 

7470 

8490 

13300 

90600 

16000 

15400 

13500 

10700 

10400 

10300 

10300 

1 

2 

6250 

7360 

8610 

12800 

45500 

15900 

11700 

13800 

10300 

10500 

10700 

10300 

2 

3 

6190 

6840 

23000 

12700 

34700 

15800 

10100 

13400 

10100 

10700 

10600 

10400 

3 

4 

61A0 

6680 

17200 

12300 

29000 

14300 

9420 

13200 

9910 

10700 

10600 

10400 

" 

5 

■5940 

6530 

12200 

11800 

24500 

11500 

9030 

12900 

9820 

10700 

10500 

10500 

5 

6 

5820 

6560 

10700 

11500 

21200 

8860 

33200 

12800 

9680 

10700 

10600 

10600 

6 

7 

5840 

6530 

10100 

11700 

20900 

6520 

45900 

12700 

9620 

10700 

10500 

10600 

7 

8 

5910 

6460 

10400 

11300 

20200 

5900 

34000 

16600 

9600 

10800 

10600 

10800 

8 

9 

6010 

6400 

10300 

10800 

21800 

5820 

33500 

18300 

9460 

10700 

10600 

11200 

9 

10 

6960 

6550 

10000 

10200 

35800 

5670 

39400 

19700 

9300 

10500 

10500 

11100 

10 

1  1 

11300 

6680 

9830 

9640 

31000 

5480 

65600 

20200 

9330 

10500 

10400 

11200 

1  1 

12 

45500 

6600 

9680 

9070 

25600 

5  340 

51700 

19600 

92  70 

10500 

10500 

11300 

12 

13 

62000 

6520 

9680 

8650 

35100 

5200 

50500 

19100 

9240 

10500 

10400 

11400 

13 

14 

34200 

6480 

9710 

8640 

28600 

5220 

87400 

18900 

9240 

10500 

10300 

11500 

14 

15 

17100 

6480 

10900 

8560 

25300 

5250 

86900 

18400 

9440 

10600 

10300   ♦ 

11500 

15 

16 

11700 

6440 

25000 

8330 

22900 

5750 

71700 

18100 

9580 

10600 

10300 

11600   * 

16 

17 

9880 

5420 

44400 

6160 

24500 

6270 

51000 

17900 

9640 

10600 

10400 

11400 

17 

18 

8950 

6410 

39300 

8120 

22000 

5930   » 

44500 

18000 

9690 

10500 

10300 

11600 

18 

19 

8470 

5430 

22400 

6050 

20000 

5540 

42800 

17700 

9640 

10600 

10400 

11500 

|9 

20 

8310 

6480 

18800 

7900 

.17300   • 

5350 

44100 

17800   • 

9610 

10500 

10500 

11600 

20 

Z  1 

8300 

5460 

16900   » 

7850   ♦ 

15700 

5230 

35200 

17300 

9430 

10500 

10400 

11600 

2 

22 

8120 

6500 

15900 

7790 

15900 

5250 

33000 

16300 

9760 

10500 

10200 

11100 

22 

23 

8020   * 

6430   • 

15300 

7810 

17200 

5080 

27400   » 

15300 

9920 

10500 

10100 

11200 

2  3 

24 

7860 

6390 

14600 

7770 

16900 

7530 

22700 

14400 

9950   » 

10400 

10100 

11200 

i4 

25 

7800 

6350 

14200 

7740 

16500 

6700 

20200 

13400 

9880 

10400 

10200 

11200 

25 

26 

7700 

5780 

14000 

7700 

16400 

5940 

19300 

12600 

9820 

10300 

10200 

11200 

26 

27 

7580 

13900 

13800 

7670 

15200 

11200 

17000 

12200 

9930 

10300 

10100 

11200 

27 

28 

7630 

11000 

13700 

7640 

15200 

41200 

15500 

11900 

10200 

10300 

9770 

11100 

28 

29 

7590 

9340 

13600 

7740 

22800 

15200 

11800 

10300 

10400   • 

9840 

11000 

29 

30 

7550 

8740 

13500 

17100 

17400 

14700 

11700 

10300 

10300 

10200 

11000 

30 

31 

7500 

13400 

56300 

17100 

11300 

10300 

10200 

31 

MEAN 

11770 

7141 

16470 

11180 

26030 

9940 

36300 

15470 

9741 

10530 

10340 

11080 

MEAN 

MAX. 

62000 

1  3900 

44400 

55300 

90600 

41200 

87400 

20200 

10700 

10800 

10700 

11600 

MAX 

MIN. 

5820 

6360 

8490 

7640 

15700 

5200 

9030 

11300 

9240 

10300 

9770 

10300 

MIN. 

AC  FT 

723700 

424900 

951100 

587600 

1445000 

611200 

2160000 

951500 

579600 

647400 

635700 

569500 

AC  FT. 

E  -  Esl  imated 
NR  -  No  Record 
^    ~  Dischorge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
«     -  E    ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
14470 


r 

VIAXIMUM 

DISCHARGE 

107000 

GAGE  HT 
85.18 

MO. 
2 

DAY 

1 

TIME 

0920 

} 

MINIMUM 

DISCHARGE 
4980 

GAGE  HT 
56.29 

MO 
3 

DAY 
21 

TIME 
0750 

TOTAL 

ACBE-FEET 
10480000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SECTSR. 
M.O.B.aw. 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     54      31*      122      05      31     ME28     SUN     2W  147000  89.42  2/25/58  APR  45-nAaiE 

Station  located  250  ft.  above  Vlna-Coming  Highway  bridge,   2.6  mi.  SW  of  Vina. 


APE  U5-DAIE 


191*5 


100.00 

97-15 


USED 
USCGS 


B-56 


TftBLE       ?2 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CACPtMCNTO    RIVER    AT    HAMILTON    CITY 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER  ■ 
YEAR 

A02630 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAF). 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

6?8n 

7480 

8520 

13700 

84600   c 

15800 

15500 

13000 

8370 

7660 

7930 

8460 

1 

2 

603n 

7440 

8540 

13300 

48400   * 

15600 

12000 

13000 

7930 

7970 

8270 

8500 

2 

3 

5850 

6940 

19800 

13100 

31000 

15500 

10200 

12500 

7650 

8020 

8270 

8650 

3 

4 

5810 

6850 

18500 

12700 

26800 

14600 

9480 

12200 

7640 

80S0 

8330 

8600 

4 

i 

5730 

6620 

12O00 

12300 

22200 

12100 

8990 

11700 

7360 

8100 

8360 

8770 

5 

6 

5580 

6640 

11100 

12000 

19600 

9650 

25000 

11500 

7240 

8060 

8390 

8880 

6 

7 

5540 

6580 

10500 

11900 

18900 

7490 

43500 

11200 

7150 

8050 

8360 

8960 

7 

8 

5570 

6560 

10500 

11700 

18600 

5440 

35O00 

13300 

70  70 

8110 

8420 

9150 

8 

9 

5680 

5540 

10600 

11200 

19500 

6260 

29400 

15400 

6990 

8070 

8420 

9530 

9 

10 

6P00 

6550 

10400 

10800 

32000 

6130 

33800 

17500 

6860 

8030 

8490 

9540 

10 

II 

9670 

66  20 

10300 

10200 

30300 

5940 

57900   E 

17900 

5820 

7950 

8540 

9460 

1  1 

12 

30700   E 

6550 

10100 

9650 

24400 

5740 

57700   E 

17400 

6810 

7970 

8570 

9640 

12 

13 

64000   E 

6530 

9980 

9100 

32700 

5610 

54000   E 

16900 

6750 

8020 

8550 

9840 

13 

14 

36900 

6530 

10000 

8840 

28300 

5570 

73700   E 

16500 

5720 

8080 

8460 

9950 

14 

15 

18300 

6480 

10500 

8830 

24500 

5540 

87000   E 

16200 

5880 

8070 

8460 

10000 

15 

16 

l??oo 

6450 

21900 

8650 

22200 

5750 

58100   E 

15500 

7110 

8010 

8470   * 

10100   • 

16 

17 

10200 

6440 

36200   E 

8390 

23500 

5200 

59500   E 

15200 

7120 

8030 

8520 

10000 

17 

IS 

9270 

6400 

44800   E 

8320 

21700 

6030   ♦ 

45400 

15100 

7040 

8000 

8490 

10200 

18 

19 

8700 

63R0 

23400 

8200 

20000 

5810 

39400 

14900 

5930 

8040 

8520 

10300 

19 

20 

8390 

6370 

19200 

8060 

17700 

5590 

43200 

14800 

6850 

8020 

8600 

10300 

20 

21 

8400 

5390 

17400 

7940 

16200   ♦ 

5300 

36000 

14700 

5720 

8040 

8580 

10400 

2  1 

22 

8260 

6390 

16400 

7910 

15600 

5260 

31800 

13600   ♦ 

5960 

8060 

8290 

10000 

22 

2S 

813'^   • 

6360   « 

15800 

7910   • 

17000 

5530 

28400   ♦ 

12700 

7190 

8010 

8330 

10100 

23 

24 

7080 

6370 

15200 

7710 

16800 

6780 

23600 

12000 

7230   « 

7970 

8360 

10200 

24 

25 

7890 

6390 

14800 

7610 

15600 

6790 

20900 

11100 

7200 

7960 

8340 

10100 

25 

2e 

7810 

6500 

14500   • 

7450 

16300 

5120 

19700 

10100 

7160 

7920 

8350 

10100 

26 

27 

7700 

12400 

14300 

7280 

16100 

6920 

17700 

9590 

7180 

7920 

8340 

10100 

27 

28 

7650 

11700 

14100 

7080 

15900 

37000 

15900 

9410 

7510 

7970 

7960 

10100 

28 

29 

7*;io 

9f.90 

14000 

7030 

24600 

15200 

9300 

7590 

7980   • 

7980 

9970 

29 

30 

7580 

8940 

13900 

10700 

17600 

14700 

9310 

7630 

7930 

8190 

10000 

30 

31 

7590 

13800 

43800   E 

16300 

8940 

7870 

8400 

3  1 

MEAN 

11380 

7]  36 

15550 

10750 

24910 

9857 

344  3  0 

13310 

7186 

7999 

8372 

9667 

MEAN 

MAX. 

64noo   E 

12400 

44800   E 

43800   E 

84600   E 

37000 

87000   E 

17900 

8370 

8110 

8500 

10400 

MAX 

MIN. 

5540 

6360 

8540 

7030 

15500 

5250 

8990 

8940 

5720 

7660 

7930 

8460 

MIN. 

AC  FT. 

TOOono 

424500 

955100 

661200 

1383000 

606000 

2049000 

818700 

427600 

491800 

514800 

575200 

ACFT. 

E  -  Estimoiea 
NR  -  No  Record 
-4(    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flow  made  on  ttiis  doy. 
a    -  E   and    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


31SCMAHGE 
13270 


MAXIMUM 


DISCHARGE        GAGE  HT     MO,  DAY      TIME 
93900       E    43.85  4     15    0360 


MINIMUM 


DISCHARGE    GAGE  HT 
5150  27.81 


MO     DAY     TIME 
3    21     1950 


TOTAL 

ACRE-FEET 
9508000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   TSR. 
M.D,8,8M, 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    1*5    or 


121     59     ^l 


HESO     22M        IW 


350000  E 


22.6 


2/28/40 


APR  1*5 -DATE 


27-mTE 


1-2T 

1945 
191*5 


19'»5 


127.9  USED 

100.00  USED 

96.5        usees 


Station  located  at  Gianella  Bridge,   State  Highway  32,    1.0  ml.  ME  of  Hamilton  City. 
E   -  Estl-nated. 


B-57 


TABLE        -, ; 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
SIG    CHICO    CREEK    AT    CHICO 


in  second- feet 


STATION  NO, 

WATER 
YEAR 

AO^Z^O 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

0.7 

9.6 

11 

12 

951   E 

66 

218 

146 

41 

24 

9.2 

7.3 

1 

2 

0.5 

9.2 

8.7 

10 

308 

64 

188 

140 

44 

25 

9.2 

7.3 

2 

3 

0.* 

9.0 

186 

8.7 

198 

68 

171 

113 

46 

24 

9.8 

6.4 

J 

4 

0.4 

e.i 

127 

8.0 

163 

69 

155 

140 

43 

23 

14 

5.6 

4 

5 

0.5 

7.6 

68 

6.9 

129 

65 

146 

134 

47 

22 

8.2 

4.9 

5 

6 

0.6 

7.6 

41 

6.3 

106 

64 

422 

125 

47 

22 

7.7 

6.4 

E 

7 

0.8 

7.4 

28 

5.6 

85 

62 

663 

122 

44 

25 

6.4 

7.7 

7 

8 

1.1 

7.1 

22 

5.0 

76 

59 

470 

122 

43 

18   ♦ 

7.3 

7.7 

8 

9 

0.9 

8.0 

19 

4.7 

79 

63 

368 

122 

41 

19 

8.7« 

10 

9 

10 

i.a 

11 

16 

4.3 

72 

62 

330 

112 

34 

18 

11 

6.8 

10 

Ir 

t2 

9.3 

13 

3.9 

59 

57 

304 

118 

37 

21 

14 

6.4 

n 

12 

1200 

8.3 

12 

3.9 

64 

54 

270 

119 

37 

15 

9.2 

6.9 

12 

3 

1360 

7.8 

11 

2.9 

118 

52 

263 

108 

37 

17 

4.5 

8.3 

13 

14 

771 

7.5 

11 

5.0 

122 

59 

690 

99 

37 

20 

7.3 

7.8 

14 

15 

2te 

7.0 

54 

12 

104 

64 

759 

86 

38 

13 

7.3 

7.7 

15 

16 

i<>e 

6.9 

257 

13 

90 

115 

502   * 

74   • 

40 

15 

6.4 

7.7 

16 

17 

87   • 

6.9 

435 

U 

83 

73 

366 

69 

32 

15 

7.3 

7.3* 

17 

18 

26 

7.3 

357 

11   • 

71   • 

61 

298 

63 

35 

15 

9.2 

7.5 

18 

19 

23 

7.2 

207   » 

9.6 

57 

58 

307 

73 

33   » 

14 

3.9 

10 

19 

20 

16 

6.8 

145 

10 

50 

60   • 

279 

67 

32 

14 

6.8 

10 

20 

2  1 

12 

6.9 

112 

10 

47 

69 

244 

64 

33 

17 

6.8 

9.5 

2  1 

22 

9.2 

7.9 

76 

11 

40 

75 

215 

61 

31 

12 

7.3 

12 

22 

23 

7.4 

11 

60 

12 

36 

141 

196 

59 

40 

13 

7.3 

9.9 

23 

24 

6.0 

11 

45 

10 

31 

151 

180 

58 

30 

13 

9.2 

9.2 

24 

25 

9.8 

12 

37 

11 

26 

131 

169 

55 

32 

12 

9.2 

7.3 

25 

26 

28 

26 

29 

10 

23 

123 

159 

57 

28 

14 

8.2 

6.3 

26 

27 

27 

115   • 

25 

9.8 

30 

252 

151 

48 

26 

9.1 

5.2 

6.8 

27 

28 

22 

47 

18 

10 

66 

718 

140 

47 

28 

14 

4.5 

6.0 

28 

29 

17 

19 

17 

13 

404 

129 

49 

30 

8.5 

6.0 

5.7 

29 

30 

12 

13 

15 

178 

304 

121 

46 

31 

9.7 

6.0 

4.7 

30 

31 

11 

14 

1350   E 

248 

43 

9.0 

6.8 

3  1 

MEAN 

132 

14.3 

79.9 

57.4 

117 

126 

296 

88.4 

36.6 

16.5 

7.9 

7.6 

MEAN 

MAX. 

1360 

115 

435 

1350   E 

951   E 

718 

759 

146 

47.0 

25.0 

14.0 

12.0 

MAX, 

MIN. 

0.4 

6.8 

8.7 

2.9 

23.0 

52.0 

121 

43.0 

26.0 

8.5 

3.9 

4.7 

MIN. 

ACFT 

8113 

850 

4912 

3528 

6511* 

7757 

17600 

5433 

2176 

1012 

484 

450 

ACFT. 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
■#    -  Oischorqe  meosurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«     -  E    and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
81.2 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
2520       E 


GAGE  HI 
12.83 


TIME 
2110 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.1 


GAGE  HT 
3.49 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 

5885C 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SECT.aR. 
MD.BBiM, 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     ^i     38     123-      51     its     SE28     22M 


JAM   56-IlATE 


JAN  56 -DATE 


1956 


1.67.86       USED 


Station  located  50  ft.  above  Hose  Avenue  Highway  Bridge,    iMnedlately  W  of  Chlco.     Tributary  to  Sacramento  River.     For  total  flow  of 
Big  Chico  Creek  near  Mouth,   combine  with  flow  of  Lindo  Channel  near  Chlco. 


B-58 


TABUE         Jt 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
LINOO    CHANNEL    NEAR    CHICO 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A00600 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

0.0 

0.0* 

57 

50 

1940 

3* 

2  76 

105 

1* 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

55 

*7 

719 

31 

22* 

75 

9.3 

0.0» 

0.0» 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

3*9 

*5 

**8 

25 

188 

100 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0» 

0.0 

21* 

*2 

336 

21 

165 

75 

*.7 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

1*« 

39 

268 

20 

161 

59 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

115 

36 

220 

18 

625 

55 

3.* 

0.0 

0.0 

0.0 

e 

7 

0.0 

0.0 

95 

3* 

189 

17 

1200 

63 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

83 

32 

172 

15 

733 

52 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

0.0 

7* 

30 

168 

14 

520 

63 

2.8 

0.0* 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

68 

28 

159 

11 

*53 

59 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0» 

10 

h 

0.0 

0.0 

63 

26 

1*2 

9.0 

*03 

64 

2.* 

0.0 

0.0 

0.0 

,1 

1860 

0.0 

59 

2* 

143 

NR 

3*5 

55 

2.7 

0.0 

0.0* 

0.0 

12 

13 

2270 

0.0 

55 

22 

193 

NR 

3  34 

60 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

1310 

0.0 

5* 

20 

197 

NR 

1180 

55 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

251 

0.0 

138 

7.* 

169 

NR 

1410 

52 

1.3 

0.0 

0.0 

O.n 

15 

IS 

130 

0.0 

*69 

6.0 

15* 

NR 

795   • 

47 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

92   • 

0.0 

862 

5.2 

1*8 

NR 

515 

43 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0» 

17 

93 

0.0 

696 

5.0* 

129 

NR 

395 

40 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

70 

0.0 

351   » 

*.6 

117   • 

NR 

411 

28 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

|9 

6C 

0.0 

231 

5.0 

108 

NR 

366 

27   • 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

53 

0.0 

176 

5.8 

101 

29 

313 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

22 

<.8 

0.0 

1*5 

6.0 

94 

33 

262 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

25 

45 

0.') 

12* 

6.2 

87 

72 

231 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

2« 

*1 

0.0 

108 

6.6 

83 

100 

207 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

35 

0.0 

9* 

7.2 

81 

80 

195 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

2e 

9. It 

0.0 

83 

7.4 

77 

70 

182 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

'•.6 

1'.6   ♦ 

74 

7.8 

68 

325 

174 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

1.8 

9* 

68 

9.0 

38 

1*30 

156 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.2 

73 

62 

15 

50* 

144 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

63 

57 

291 

*28 

135 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

54 

2180   • 

330 

15 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

206 

12.5 

170 

98.4 

241 

NR 

423 

45.6 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

2270 

146 

852 

2180 

19*0 

NR 

1410 

105 

14.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

54.0 

4.6 

38.0 

NR 

135 

14.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

126*0 

7*6 

10*70 

6050 

13380 

NR 

25190 

2807 

127 

ACFT. 

E  -  Eltimottd 
NR  -  No  Record 
it    -  Oischorge  meoturement  or  obi«rvoiion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
tt    -  E   ond    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
NR 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

3220 


GAGE  HT 

18.46 


TIME 

2030 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT 


10 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T BR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  43  21  121  54  41  NW31  22N  IE 


JAN  56-DATE 


JAN  56-DATE  1956 


128.42  USED 


Station  located  100  ft.  below  Grape  Way  bridge,  4.0  ml.  W  of  Chioo.  Tributary  to  Sacramento  River  via  Big 
Chlco  Creek.  For  total  flow  of  Big  Chioo  Creek  near  Mouth,  combine  with  flow  of  Big  Chioo  Creek  at  Chico. 


B-59 


TABLE       35 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

GRINDSTONE    CREEK    NEAR    ELK    CREEK 


in  second-feet 


ST4TI0N  NO. 

WATEH 
YEAR 

A3I300 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

2ft 

21 

ft7 

ftl 

2910 

« 

112       E 

537 

E 

33ft 

E 

132       E 

24 

4.1 

1.8 

1 

2 

2ft 

20 

551 

39 

1370 

105       E 

ft37 

E 

331 

E 

119       E 

23 

4.1 

1.7 

2 

J 

23 

20 

807 

37 

959 

100       E 

386 

E 

334 

E 

108       E 

22 

3.8 

1.9 

3 

4 

2ft 

20 

255 

37 

731 

97       E 

36ft 

E 

315 

E 

101       E 

21 

3.7 

1.8 

4 

5 

2ft 

21 

152 

3ft 

58ft 

90       E 

468 

E 

304 

E 

94       E 

21 

3.7 

1.6* 

5 

6 

2ft 

23 

106 

36 

513 

82       E 

1520 

E 

316 

E 

88       E 

22 

3.4 

2.0 

6 

7 

25 

21 

86 

33 

ft64 

76       E 

1170 

E 

327 

E 

83       E 

20 

3.1 

2.0 

7 

8 

25 

19 

69 

31 

ftft8 

78       E 

881 

E 

332 

E 

79       E 

20 

2.9 

2.2 

8 

9 

2ft 

19 

61 

31 

1270 

E 

78       E 

627 

E 

297 

E 

76       E 

19       » 

2.8 

2.0 

9 

10 

63 

27 

60 

31 

2690 

E 

76       E 

520 

E 

287 

E 

69       E 

15 

2.8 

2.2 

10 

u 

227 

29 

59 

29 

lft50 

74       E 

ftft9 

E 

278 

E 

65       • 

14 

2.8 

2.0 

1  1 

12 

7ft2 

26 

58 

2ft 

1350 

74       E 

ft89 

E 

259 

E 

60 

12 

2.7* 

2.2 

12 

13 

3lft 

26 

65 

26 

836 

E 

74       E 

636 

E 

253 

E 

56 

11 

2.5 

2.2 

1! 

14 

161 

26 

67 

31 

ftftO 

E 

76       E 

1830 

E 

239 

E 

52 

13 

2.5 

2.0 

14 

15 

86 

25 

136 

27 

337 

E 

76       E 

1530 

E 

239 

E 

48 

16 

2.2 

2.0 

15 

16 

55 

25 

161 

27 

289 

E 

75       E 

984 

E 

241 

E 

47 

16 

2.3 

1.8 

16 

17 

ft5 

27 

196 

2ft 

2ft2 

E 

7ft       E 

810 

£ 

255 

E 

50 

16 

2.0 

1.8 

17 

le 

ftl 

27 

181 

22       * 

206 

E 

7ft       E 

690 

E 

260 

E 

ftft 

1ft 

1.9 

1.8 

19 

37       • 

27 

133 

19 

179 

E 

76       E 

637 

E 

251 

E 

42       » 

14 

1.7» 

1.8 

19 

20 

35 

26 

108       » 

19 

167 

E 

73       E 

575 

E 

273 

E 

38 

13 

1.6 

1.8 

20 

2  1 

33 

2ft 

83 

21 

159 

E 

80       E 

512 

E 

272 

E 

35 

12 

1.5 

1.8 

2 

22 

32 

2ft 

76 

ZZ 

139 

E 

89       E 

475 

K 

259 

E 

36 

11 

1.7 

1.8 

22 

25 

29 

2ft 

69 

21 

132 

E 

98       E 

431 

E 

248 

E 

38 

11 

1.9 

1.6 

2  J 

24 

28 

2ft 

6ft 

21 

131 

E 

106       E 

382 

E 

240 

E 

3ft 

9.4 

1.7 

1.2 

t* 

25 

27 

2ft 

56 

21 

126 

E 

118       E 

376 

E 

213 

E 

32 

7.0 

1.6 

1.2 

26 

26 

26 

128       E 

5ft 

19 

125 

E 

162       E 

350 

F. 

20ft 

E 

32 

6.4 

1.6 

1.2 

te 

27 

25 

165       E 

50 

18 

117 

E 

1170       E 

329 

K 

182 

E 

29 

5.7 

1.4 

1.1 

27 

28 

2ft 

57 

ft8 

18 

120 

# 

1320       E 

324 

E 

177 

E 

29 

5.1 

1.6 

0.9 

1» 

29 

23 

ft7 

ftft 

21 

836       E 

334 

K 

170 

E 

27 

ft. 7 

1.5 

0.9 

2« 

30 

21 

42       ♦ 

ftl 

179 

731       E 

338 

E 

159 

E 

25 

3.8 

1.6 

0.9 

30 

31 

21 

ftl 

2880       E 

701       E 

Iftl 

E 

ft.O 

1.8 

S  1 

MEAN 

7ft. 6 

3ft. ft 

129 

12ft 

660 

228 

646 

258 

58.9 

13.7 

2.4 

1.7 

MEAN 

MAX. 

7ft2 

165       E 

807 

2880       E 

2910 

E 

1320       E 

1830 

E 

33ft 

E 

132       E 

2ft. 0 

4.1 

2.2 

MAX 

MIN. 

21.0 

19.0 

ftl.O 

18.0 

117 

E 

7  3.0E 

32ft 

E 

141 

E 

25.0 

3.8 

l.ft 

0.9 

MIN. 

AC  FT 

ft586 

20ft9 

7906 

7615 

36660 

13990 

38ft60 

15850 

3507 

8ft5 

lft8 

102 

AC  FT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
ilt    ~  Disctiarge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   nr^ode  on  this  day. 
«     -  "^    ond     * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
181 


MAXIMUM 


ISCHARGE 
5490       E 


GAGE  HI 
6.87 


TIME 
1740 


MINIMUM 


GAGE  HI 

l.kO 


DAY 
27 


TIME 

21*00 


TOTAL 

ACRE-rttT 
131700 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.SM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.F.S. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39     ftl 
Station  lo< 

122      32 
ated  at  Chrom 

SW15      21N        6W 
e  Road  bridge,    5 

1  ml.  N  of 

Elk  Creek. 

Tributary  tc 

NOV  35-SEP  37 
AUG  52-OCT   55 
OCT  59-MTE 

J  Sacramento  Rivei 

NOV  35-SEP  37 
AUG   52 -MAR  57 
AUG  59-nATE 

'  via  Stony  Creek 

B-60 


i\ 


TABLE        ^6 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
tsCOAVFNTO    RIVFR    «T    ORD    FERRv 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A02570 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FES, 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

6?8n 

7880 

9400 

14100 

89100   f 

16600 

19700 

15200 

9960 

8040 

7820 

8560 

1 

? 

6060 

7810 

9260 

13500 

76800   E 

16300 

15300 

15000 

9550 

6320 

8170 

8690 

2 

3 

59*0 

71.30 

17500 

13400 

42400   E 

16100 

12800 

14500 

9130 

8340 

8260 

8750 

3 

4 

S910 

7270 

21900 

13000 

33800 

15700 

11600 

14200 

8910 

8370 

8350 

8730 

4 

5 

5880 

7020 

14900 

12  700 

27400 

13500 

10900 

13700 

8720 

8380 

8390 

8810 

5 

6 

571.0 

70  30 

12400 

12300 

23900 

11000 

22500 

13300 

8530 

8310 

6400 

6930 

6 

7 

5710 

6990 

11400 

12200 

22300 

88  70 

47800 

E 

13000 

8410 

8280 

8400 

9000 

7 

e 

57?0 

6950 

11200 

12000 

21700 

7550 

45600 

E 

14300 

8280 

6330 

6410 

9230 

e 

9 

5760 

6940 

11300 

11500 

21600 

7150 

33600 

16500 

8120 

8300 

8460 

9510 

9 

0 

5920 

6950 

11000 

11000 

35000 

6970 

36500 

19300 

7980 

8230 

6510 

9640 

1, 

8700 

7050 

10800 

10500 

39100 

6750 

56000 

E 

19600 

7870 

8170 

6550 

9610 

1 1 

13 

26600   E 

70''0 

10600 

9960 

30300 

6550 

63500 

E 

19500 

7770 

8090 

6590 

9790 

12 

12 

6Q700   f 

700P 

10500 

9470 

37800 

6380 

56600 

E 

18900 

7660 

8130 

6580 

9950 

13 

14 

1.8700   E 

6990 

10500 

9160 

35700 

6260   • 

75300 

E 

18400 

7620 

8130 

6510 

10100 

15 

2'1600 

5950 

10700 

9150 

29500 

6220 

105000 

E 

16100 

7580 

8090 

8550 

10200 

16 

14500 

5950 

20600   E 

9050 

25700 

6480 

87100 

E 

17400 

7900 

6060 

8580   * 

10200 

16 

17 

11500 

6950 

34600   E 

8760 

26100 

7250 

71100 

E 

17100 

7890 

8030 

8600 

10200 

18 

10100 

6970 

52700   E 

8680 

24800 

5930 

64700 

E 

16800 

7800 

8000 

8680 

10300 

19 

9'»60 

6970 

27900 

855C 

22500 

5860 

44100 

F 

16700 

7560 

7970 

8570 

10400   • 

20 

8910 

6960 

21800 

8470 

20200 

6360 

49100 

E 

16500 

7530 

7970 

8620 

10400 

20 

Zi 

8890 

7000 

19200 

8310 

18100   • 

6400 

42300 

16500 

7400 

7980 

8610 

10500 

^' 

22 

8680   • 

7030 

17800 

8290 

16800 

5820 

35500 

15600 

7500 

8020 

6390 

10200 

25 

8560 

70  20 

16800 

8220   • 

17900 

6000 

33400 

14900 

7730 

7930 

6370 

10200 

23 

24 

8170 

7040 

16000 

8120 

17900 

7240 

27900 

14100   • 

7790 

7850 

8410 

10300 

a 

25 

R?50 

7050 

15500 

8130 

17700 

76  50 

24600 

13200 

7740   • 

7860   • 

8430 

10300 

26 

8160 

7080 

15000   • 

8110 

17400 

6920 

22500 

» 

121C0 

7670 

7810 

8450 

10300 

26 

27 

8090 

12000   ♦ 

14700 

8060 

1710O 

7850   E 

20600 

11600 

76  00 

7840 

8430 

10200 

28 

8020 

13200 

14600 

7960 

16800 

40700   E 

18300 

11200 

7910 

7870 

8120 

10200 

29 

7980 

10700 

14400 

8040 

35700   E 

17300 

10900 

6010 

7930 

8040 

10200 

29 

30 

7970 

9810 

14300 

12300 

23000 

16800 

10900 

8040 

7930 

6230 

10200 

31 

790O 

14100 

45900   E 

20100 

10500 

7760 

8460 

MEAN 

1230O 

7558 

15560 

11260 

29490 

11390 

39400 

15150 

8079 

8076 

8415 

9787 

MEAN 

MAX 

f,P7nn   F 

132^10 

52700   E 

45900   E 

89100   E 

40700   E 

105000 

E 

19600 

9950 

8380 

8620 

10500 

MAX 

MIN. 

57in 

6940 

9260 

7980 

16800 

5820 

10900 

10500 

7400 

7780 

7820 

6560 

MIN. 

AC  FT 

756600 

456300 

lOlBOOO 

592100 

1638000 

700500 

2344000 

931400 

480700 

496600 

517400 

562300 

ACFT 

E  -  Esl  imotea 
NR  -  No  Record 
*     -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  floM  made  on  this  day. 
a    -  E   and    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


Discharge 
14660 


[                         MAXIMUM           1 

f                          MINIMUM           1 

OISCMAHGE  [  GAGE  MT 
108000   E  J65.02 

MO 

4 

DAY 

16 

TIME 
1260 

DISCHARGE 
6660 

GAGE  HT 
46.87 

MO 
10 

DAY 
7 

TIME 
1620 

TOTAL 

ACRE-FEET 
10610000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.T.aR. 
M,0.B.aM, 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REE 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  37  39 

121  59  28 

SE32  2111   IW 

370000 

121.7 

2/28/1.0 

JAN  i*8-miE 

21-mY  27  j) 
FEB  37-MAY  37 
OCT  37-MAY  39 
NOV  39-MAY  Itl  i 
NOV  Itl-DATE 

1937 
i960 

i960 

0.00 

50.00 

USED 
USED 

Station  located  0.1  mi.  below  Ord  Perry.     Records  of  flow  in  excess  of  70,000  c.f.s.  are  based  on  extension  of  rating  curve  and 
correlation  with  adjacent  gaging  stations  because  of  JjiabiLity  to  measure  flow  above  this  figure. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE 


37 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MOULTON  miR  SPILL  Tfi   BUTTE   BAfIN 


STATION  NO 

W4TER     " 
YEAR 

A  .■."■  ■'■;.(_ 

I'J^'j       . 

IN  SECOND 

fECT 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

355 

u.u 

1 

Z 

5160 

0.0 

2 

3 

5T6    * 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

7 

e 

0.0 

0.0 

S 

9 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

II 

12 

H 

N 

M 

N 

0.0 

N 

93 

N 

N 

H 

M 

M 

12 

13 

0 

0 

0 

0 

0.0 

0 

m 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

0.0 

1|21 

14 

19 

0.0 

6it70    * 

15 

16 

TT 

F 

F 

F 

0.0 

F 

9530 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

17 

L 

L 

L 

L 

0.0 

L 

11380 

L 

L 

L 

L 

L 

17 

IS 

Cj 

0 

0 

0.0 

0 

1230 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

19 

;/ 

w 

W 

W 

0.0 

w 

0.0 

W 

W 

W 

K 

M 

19 

20 

0.0 

0.0 

20 

21 

0  . 0 

0.0 

2  1 

22 

0.0 

22 

23 

l-l.^i 

0.0 

23 

2« 

'"!   .M 

0.0 

24 

2S 

0.0 

25 

26 

1 .  ri 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

27 

2a 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.0 

29 

30 

0.0 

30 

31 

3  1 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

218 

0.0 

71.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

0 .  u 

0 . 0 

0.0 

0.0 

5160 

0.0 

9530 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

1 .  ("l 

ri .  0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

12080 

1(14220 

ACFT 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
Hk    -  Diect^orge  moasuremtnt  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  tl^is  day. 
«    -E   and    « 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

TT-6 


(                        MAXIMUM 

DISCHARSE 

lOfi'DO 

OAGE  HT 

80.26 

MO. 

It 

DAY 

16 

TIME 

OUOl. 

MINIMUM                      1 

DISCHARSE 

SAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT  BR. 
M.D.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF 
DATUM 

C.F.S. 

GAGE  HT, 

DATE 

FROM 

TO 

39     20     18 

Station  lo< 
is   500  ft. 

122     01     18 
:ated  west  of 

SE12      ITN        2W 
south  end  of  well 

-,    l>.6  mi. 

83.8 
3  of  Prince 

2/7/1*2 
ton.     Elevati 

JAM  ItO-DATE  # 
Dn  of  weir  crest 

JAN   35 -DATE  # 
LS  76-75  ft.     U. 

1935 
S.   E.   D 

.  datum 

0.00 
,    length  0 

USED 
f  crest 

#  -  Flood  season  only. 
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T48LE        38 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
SACRAMENTO   RIVER    ORROSITE    MOULTON    WEIR 


*ATEft 
YEAR 


1963 


in  second-feet 

DAr 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

1 

FEB 

MAR         APR 

MAY 

'    JUNE 

JULY 

AUG. 

'   SEPT. 

DAY 

59B0 

17400      21000 

16800 

9700 

1 

1    7770 

7270 

8250 

1 

2 

5980 

17200      18000 

16000 

9120 

7930 

7460 

8390 

2 

3 

'§50 

17000 

14500 

15400 

8710 

8070 

7740 

8500 

4 

S700 

16600 

12800 

14800 

8480 

8110 

7850 

85  30 

5 

5640 

15000 

11900 

14200 

8290 

8120 

7920 

8580 

6 

55?0 

12600 

14500 

13700 

8100 

8060 

7910 

8720 

7 

5450 

10300 

33100 

13300 

7960 

8040 

7900 

8820 

8 

5410 

N 

H 

K 

H 

8470 

41100   E 

13300 

7850 

8030 

7900 

9040 

9 

5410 

0 

0 

0 

0 

7820 

35900 

15500 

7730 

8020 

7990 

9270 

10 

5510 

T 

T 

T 

T 

7500 

34500 

18200 

7600 

7970 

7980 

9540 

h 

6640 

7250 

39100   E 

18800 

7460 

7860 

8020 

9610 

12 

11500 

7000 

46800   F 

19200 

7400 

7780 

80  50 

9780 

13 

■57800   E 

C 

C 

C 

C 

6790 

47500   E 

18700 

7310 

7760 

80"0 

9930   • 

14 

45600   E 

0 

0 

0 

0 

6630   • 

48100   E 

18100 

7260 

7810 

7960 

10200 

15 

•)?eoo  E 

H 

P 

n 

M 

P 
U 

M 

P 
U 

M 

P 
U 

6580 

54000   E 

17800 

7280 

7750 

7950 

10300 

16 

19100 

6660 

56000   E 

1730O 

7580 

7700 

7990 

10400 

17 

15700 

T 

T 

T 

T 

7520 

52600   E 

16600 

7590 

7620 

8060 

10400 

n?oo 

E 

E 

E 

E 

7380 

49100   E 

16300 

7570 

7610 

8130 

10500 

19 

10100 

D 

D 

D 

D 

7020 

43200   E 

16100 

7390 

7570 

80  70   • 

10600 

ZO 

9?60 

6780 

41500   E 

15900 

7270 

7570 

8150 

10600 

21 

9010 

6340 

41000   E 

15800 

7130 

7540 

8210 

10700 

2Z 

8810   • 

6050 

36400 

15300 

7130 

7550 

8080 

10600 

23 

8610 

6140 

34200 

14500 

7400 

7520 

7980 

10400 

24 

84  20 

7110 

30600 

13600 

7530 

7410 

8020 

10600 

25 

82?0 

8000 

27100 

12800 

7500   » 

7400   • 

8050 

10600 

26 

8080 

7460 

24000 

11900 

7480 

7370 

8070 

10500 

27 

7980 

7130 

22500 

11200 

74  00 

7390 

80  70 

10500 

28 

7920 

20900 

20600 

10800 

7580 

7360 

7950 

10400 

29 

7810 

36300 

18900 

10400   * 

7780 

7400 

7780 

10300 

30 

7690 

28400 

18000 

10400 

7810 

7360 

7870 

10300 

31 

7610 

21900 

10200 

7250 

8140 

MEAN 

11190 

11460 

32950 

14930 

7746 

7700 

7954 

9829 

MEAN 

MAX. 

45600   E 

36300 

56000   E 

19200 

9700 

8120 

8210 

10700 

MAX 

5410 

6050 

11900 

10200 

7130 

7250 

7270 

8250 

MIN. 

688000 

704600 

1961000 

918100 

460900 

473500 

489000 

584800 

AC  FT. 

E  -  Esiimated 
NR  -  No  Record 
*    -  O'schorge  meosurement  or  obstrvotion 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
n    -  E   ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM          "1 

DISCHARGE 
NR 

DISCMARGE  ;  GAGE  HT 

56,=  ::  i  ,  80.70 

MO. 

4 

DAT 

16 

TIME 

032c 

(                       MINIMUM 

' 

0ISCM4R6E 

SASE  MT. 

5c  .££ 

MO  IdAY 

THE 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSH- 
M  0-B8M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HI. 

DATE 

FROM 

TO 

39  20  13 

122  01  50 

SW12  17N   2W 

85.5 

2/7/''2 

MAS  5lt-  DATE  8 

OCT  22-MAY  jC  5 
JUL  1<0-JUL  kl 
HOV  ilJUL  lt3  # 
OCT  l»3-IftTE 

0.00 

USED 

Station  located  immediately  W  of  weir,  k.Q  ni.  S  of  Princeton.  Flow  computed  for  irrigation  season  only. 

#  -  Flood  season  only. 

8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE        39 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

COLUSA  VSIP.  SFILL  TO  EUT3:   EA.r.II.' 


STATION  NO. 

WATEB      ' 
YEAR 

AOSfJtl 

-'    - 

IN  SECOND 

'EtT 

DAY 

OCT. 

NOV. 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OAY 

1 

/  .0 

13800 

iJ.O 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

33600 

0.0 

0.0 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

22200 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

T3l»0 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

835 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2000 

e 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11600 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6530  * 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3820 

10 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

1»820 

0.0 

61*50 

M 

12 

0.0 

N 

0.0 

0.0 

3030 

0.0 

181*00 

N 

N 

N 

N 

N 

12 

13 

1*710    E 

0 

0.0 

0.0 

1350 

0.0 

22500 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

18500  * 

0.0 

0.0 

561*0 

0.0 

21500 

14 

19 

6180 

0.0 

0.0 

1760 

0.0 

31200 

15 

16 

0.0 

F 

0.0 

0.0 

9.3 

0.0 

1*3900 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

17 

0.0 

L 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

37600 

L 

L 

L 

L 

L 

17 

la 

0.0 

0 

6520 

0.0 

0.0 

0.0 

29300 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

19 

0.0 

W 

6030 

0.0 

0.0 

0.0 

18600 

w 

W 

W 

W 

W 

19 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12900 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11800 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5780 

22 

2J 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3360 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21*7 

24 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

5120 

0.0 

29 

30 

ri.O 

0.0 

0 . 0 

655 

0.0 

30 

31 

J'- 

0.0 

3  1 

MEAN 

690 

0.0 

1*05 

1-9 

3111 

186 

95S3 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

18500 

''' .  0 

6520 

58 

33600 

5120 

1*3900 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

u .  0 

0 .  ij 

.' .  1 

MIN. 

AC.FT 

58290 

115 

172700 

111*50 

570200 

ACFT. 

E  •  Estimatfld 
NR  -  No  Record 
-)k    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flow  made  on  this  doy. 
tt    -  E   and    « 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

1157 


MAXIMUM 


discharge 

1j5-;co 


J2. 


MINIMUM 


DISCHARGE 


GAGE  HT. 


TIME 

O'JOC 


TOTAL 

ACRE-FEET 

637' ■^•' 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC. tap, 

M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


39     ll*     12     121      59      38     SE17      16N        IW  70.':'  j/l/'-O  JAN  1*0-DATE  #         JAN   35 -DATE  #  1935  0.00       USED 

Station  located  at  N  end  of  weir,   2.0  mi.  H  of  Colusa.     Elev.  of  weir  crest  1b  6I.80  ft.  U.  S.  E.  D.  datura;    length  of  crest  Is  1,650  ft. 
#  -  Flood  Season  only. 
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TABLE        ''0 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
LITTLE    CHtCO    CREEK    DIVERSION    NEAR    CHICO 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     " 
YEAR 

A04910 

1963 

D4Y 

OCT 

NOV 

DEC, 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

. 

0*0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

, 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0«0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0>0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

S 

0«0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

6 

9 

0«0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0«0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0..0 

10 

l> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

16* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

273 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

*.l 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

2? 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

2i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  3 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

£4 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

2' 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

3 

0.0 

170 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

lh.2 

0.0 

0.0 

5.5 

0.2 

0.1 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

0.0 

0.0 

170 

5.1 

2.8 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

875 

337 

10 

6 

63 

Acrr. 

E  -  Est  .mated 
NR  -  No  Record 
-4t    -  Oiscnorge  meosurement  or  obc«rvation 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
tt     -  E    ona    « 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


OISCMAROE 


r 

VIAXIMUM 

DISCHARGE 

QAQE  HT 

O.08 

HO. 

DAT 

15 

Time 

152: 

r                      MINIMUM 

' 

DISCHARGE 

GAGE  mT    mo 

I'J 

DAY 

L 

Time 

0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 

1291 


LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   T.  BR. 
M  D.B.aw. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


.^ 


10/13/62 


JAS  59-DATE 


See  Little  Chico  Creek  near  Chico  for  records  of  stage  and  location.     This  is  flow  diverted  from  Little  Chico  Creek,   during  periods 
of  high  water,    into  Butte  Creek. 
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TABLE         ''I 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 
BUTTE    CREEK    NEAR    DURHAM 


m  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAH 

A0li2e,5 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JUUY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

37 

54 

153 

245 

5370   » 

321 

1070 

872 

144 

47 

25 

27 

1 

? 

35 

55 

295 

244 

2700 

331 

8  96 

853 

137 

44 

29 

27 

2 

3 

*0 

54 

1620 

247 

2080 

344 

782 

858 

129 

39 

27 

27 

S 

4 

42 

51 

954 

222 

1720 

343 

713 

867 

136 

40 

26 

27 

4 

5 

3* 

51 

583 

247 

1480 

307 

749 

869 

131 

34 

27 

25 

5 

6 

30 

50 

380 

225 

1250 

287 

2670 

869 

134 

34 

26 

24 

e 

7 

26 

52 

288 

218 

1110 

289 

3250 

903 

118 

32 

28 

25 

7 

e 

24 

51 

139 

233 

1060 

294 

2250   • 

899 

120 

27   » 

28 

28 

Q 

29 

54 

114 

237 

1010 

312 

1780 

793 

130 

26 

31   » 

24 

9 

10 

59 

124 

95 

237 

968 

293 

1600 

728 

158 

25 

30 

23 

10 

1  1 

♦  15 

84 

69 

232 

842 

254 

1410 

74  2 

157 

23 

30 

22 

II 

IJ 

♦  580   E 

75 

60 

192 

839 

235 

125n 

7flfl 

154 

21 

2« 

27 

12 

13 

5730   E 

74 

49 

207 

1090 

235 

1320 

648   • 

139 

21 

27 

24 

13 

I4 

3550   » 

71 

♦  1 

239 

1070 

266 

3420 

637 

128 

21 

28 

27 

14 

15 

1370 

73 

433 

204 

876 

302   * 

3000 

511 

115 

22 

28 

23 

15 

16 

865 

70 

1410 

233 

756 

5  54 

2160 

506 

86 

23 

28 

21 

16 

17 

611 

75 

2050 

265   • 

723 

617 

1740 

489 

98 

21 

28 

23   * 

17 

IS 

♦  07 

74 

1640   • 

332 

597   • 

441 

1480 

484 

113   • 

23 

28 

27 

18 

19 

277 

71 

1050 

213 

533 

347 

1610 

420 

99 

22 

28 

27 

19 

20 

197 

71 

813 

254 

492 

350 

1400 

404 

89 

23 

28 

28 

20 

2  1 

138 

71 

710 

244 

442 

352 

1220 

421 

75 

23 

27 

28 

2  1 

22 

107 

76 

614 

255 

410 

360 

1080 

370 

110 

23 

26 

33 

22 

23 

88 

82 

525 

244 

362 

740 

1000 

330 

182 

23 

27 

48 

23 

24 

76 

82 

467 

239 

34  3 

711 

966 

314 

131 

23 

32 

53 

24 

25 

69 

88 

403 

240 

324 

522 

938 

278 

69 

24 

27 

50 

26 

26 

73 

279 

338 

247 

325 

393 

903 

254 

62 

25 

26 

49 

26 

27 

74 

858 

392 

246 

346 

1290 

905 

218 

60 

23 

29 

53 

27 

26 

90 

344   • 

270 

259 

334 

3010   • 

854 

229 

68   • 

26 

27 

53 

2S 

29 

72 

199 

281 

270 

1760 

851 

189 

90 

26 

28 

51 

29 

30 

65 

171 

272 

1510 

1400 

860 

183 

61 

25 

28 

50 

30 

31 

58 

268 

6260   E 

1210 

171 

26 

28 

3  1 

MEAN 

622 

120 

541 

476 

1052 

596 

1471 

549 

114 

26.9 

27.8 

32.3 

MEAN 

MAX. 

5730   E 

858 

2050 

6260   E 

5370   E 

3010 

3420 

903 

182 

47.0 

32.0 

53.0 

MAX. 

MIN. 

24.0 

50.0 

41.0 

192 

324 

235 

713 

171 

60.0 

21.0 

25.0 

21.0 

MIN. 

ACFT 

38220 

7109 

33280 

29240 

58420 

36640 

87530 

33760 

6789 

1656 

1712 

1922 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■#    -  Disctiorge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  tt>is  doy. 
*     -  E    ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


ISCH4RGE 
464 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
9810        E 


GAGE  MT 
11.29 


TIME 
2210 


r         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
18.0 

GAGE  MT 
2.86 

MO 
9 

DAY 
11 

TIME 
1410 

TOTAL 

ACBE-FEET 
336200 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.SR. 
M.D.B.SiM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  40  37  121  46  38  NWI7  21N  2E   981O  E   11. 29    I/3I/63    JAN  58-DATE   JAN  58-DATE  1958        181.OI  USED 
Station  located  0.1  ml.  below  Ord-Chloo  Highway  bridge,  2.6  ml.  NE  of  Durham.  Tributary  to  Butte  Slough. 
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TABLE       42 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
LITTLE    CHICO    CREEK    NEAR    CHICO 


in  second-feet 


STATrON  NO. 

WATER 
YEAR 

A0*280 

1963 

E  -  Est  ifnoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Discharge  m«a»uremtnt  or  obMrvotion 

of  no  flow  made  on  this  day. 
3     -  e    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

0.0 

4.0 

9.2 

23 

557 

18 

99 

50 

13 

5.8 

1.9 

1.0 

, 

3 

0.0 

4.6 

11 

22 

243 

18 

85 

46 

13 

4.9 

1.8 

1.1 

2 

3 

0.0 

4.5 

56 

21 

158 

18 

74 

42 

12 

5.1 

1.9 

0.7 

' 

4 

0.0 

4,4 

33 

21 

119 

17 

71 

41 

13 

5.0 

2.0 

0.5 

4 

5 

0.0 

4.2 

25 

21 

91 

15 

81 

39 

12 

5.0 

1.7 

0.5 

5 

6 

0.0 

4.0 

20 

19 

71 

16 

265 

36 

12 

4.9 

1.7 

1.3 

6 

7 

0.0 

3.4 

15 

19 

51 

14 

379 

36 

11 

4.9 

1.3 

1.2 

7 

a 

0.0 

3.3 

13 

18 

55 

13 

227   • 

38 

11 

4.7 

1.3 

0.8 

8 

J 

0.0 

3.5 

13 

18 

52 

15 

190 

35 

10 

4.2. 

1.5» 

0.8 

9 

- 

0.0 

4.5 

12 

18 

73 

14 

188 

33 

10 

3.9 

1.7 

0.6 

*3 

3.6 

13 

IS 

49 

14 

155 

41 

10 

3.9 

1.2 

0.7 

11 

2 

929 

^.5 

11 

18 

105 

14 

130 

34 

10 

3.8 

1.0 

0.8 

12 

3 

1110   E 

3.5 

11 

17 

162 

14 

143 

31   « 

10 

3.7 

0.9 

1.6 

13 

a 

277   • 

3.8 

11 

19 

205 

16 

700 

29 

9.2 

3.3 

0.6 

1.2 

14 

5 

55 

3.5 

81 

19 

103 

16   • 

377 

27 

8.7 

3.4 

0.8 

1.1 

15 

iS 

29 

1.1 

154 

n 

80 

80 

244 

25 

8.3 

3.3 

0.7 

1.0 

16 

25   ♦ 

3.1 

365 

15   . 

78 

41 

188 

23 

7.6 

3.0 

0.7 

1.4» 

8 

17 

3.1 

183 

14 

56   » 

37 

162 

22 

7.4» 

3.2 

0.5 

1.4 

19 

13 

3.1 

95   • 

14 

46 

35 

217 

22 

7.1 

2.7 

0.5 

1.7 

20 

11 

3.5 

68 

14 

35 

35 

160 

21 

7.1 

2.6 

0.7 

1.9 

20 

2> 

9.7 

3.6 

53 

15 

27 

34 

131 

20 

7.2 

2.8 

0.7 

1.9 

21 

22 

9.0 

•".6 

45 

14 

25 

34 

108 

19 

7.3 

2.8 

0.8 

1.7 

23 

8.5 

3.6 

40 

13 

24 

51 

95 

18 

7.3 

2.7 

0.9 

2.0 

23 

24 

7.6 

3.6 

36 

13 

22 

42 

85 

18 

7.1 

2.5 

1.2 

1.5 

24 

25 

7.4 

3.3 

33 

13 

22 

38 

79 

17 

6.6 

2.5 

1.0 

1.2 

26 

6.8 

28 

30 

13 

22 

35 

75 

17 

6.1 

2.3 

0.9 

0.9 

26 

27 

6.9 

33 

29 

12 

21 

300 

79 

15 

6.1 

1.9 

0.6 

0.6 

28 

6.2 

16   • 

28 

12 

19 

452 

66 

15 

6.7 

2.0 

0.5 

0.5 

29 

5.6 

12 

26 

14 

200 

60 

15 

5.3 

2.0 

0.7 

0.5 

29 

30 

4.6 

11 

26 

325 

140 

53 

15 

5.7 

1.8 

0.8 

0.3 

31 

4.2 

24 

955 

113 

14 

1.8 

1.1 

3  1 

MEAN 

83.4 

6.4 

50.9 

56.9 

93.0 

61  .5 

165 

27.5 

9.0 

3.4 

1.1 

1.1 

MEAN 

MAX. 

1110   E 

33.0 

365 

955 

557 

462 

700 

50.0 

13.0 

5.8 

2.0 

2.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

3.1 

9.2 

12.0 

19.0 

13.0 

53.0 

14.0 

5.7 

1.8 

0.5 

0.3 

MIN. 

AC  FT 

5128 

•>»1 

3132 

3501 

5163 

3788 

9852 

1594 

533 

212 

67 

54 

Acrr. 

MEAN 


DISCHARGE 
46.3 


MAXIMUM 


OISCMARSE 
1820        E 


GAGE  Ht 
6.08 


TIME 
1520 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
33520 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   TSR 

M  o.saM 


OF  RECORD 


c.rs. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM         TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    1*4     01     121     It6     l6    JffiSg     22!i" 


lS20  E 


10/13/62 


JAN  59-nME 


DEC   58-I»IE 


296.00       USED 


Station  located  above  diversion  dam  500  ft.  S  of  Stilson  Rd.,   3.6  mi.  E  of  Chlco.     Tributary  to  Sacramento  River.     During  periodf  of 
high  water,    flov  is  diverted  via  Little  Chico  Creek  Diversion,    into  Butte  Creek.     Discharge  listed  does  not  ijiclude  this  diversion. 


B-67 


TABLE        43 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CHEROKEE    CANAL    NEAR    RICHVALE 


STATION  NO. 

WATER  ' 
YEAH 

A029a4 

1963 

in  second-feet 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

28 

64 

48 

61 

1010   * 

65 

215 

81 

63 

19 

20 

15 

1 

2 

5.9 

62 

55 

61 

396 

64 

134 

77 

54 

18 

20 

17 

2 

3 

2.0 

57 

118 

51 

268 

52 

114 

68 

55 

19 

20 

19 

J 

4 

4.7 

55 

98 

58 

172 

58 

108 

58 

50 

20 

22 

21 

4 

5 

2.3 

59 

73 

55 

125 

58 

144 

73   E 

53 

IS 

20 

12 

= 

6 

1.2 

56 

66 

55 

97 

58 

972 

86   E 

51 

15 

19 

3.5 

6 

7 

2.0 

56 

61 

55 

113 

58 

1060 

105   E 

53 

16 

17 

2.5 

7 

e 

1.7 

56 

56 

55 

113 

58 

414 

112   E 

49 

21   • 

17 

21 

6 

9 

1.7 

58 

52 

69 

161 

60 

273 

121   E 

45 

17 

17   • 

26 

9 

= 

1.9 

62 

52 

56 

430 

59 

297 

109   E 

42 

17 

20 

28 

10 

1 1 

2.6 

53 

49 

51 

173 

55 

292 

152   E 

44 

15 

21 

29 

1  1 

12 

1450 

52 

49 

53 

155 

51 

173 

138   E 

41 

15 

17 

42 

12 

13 

8030   * 

50 

46 

50 

1010 

49 

301 

109   * 

38 

14 

19 

45 

13 

14 

3000   * 

49 

46 

47 

1050 

50 

2220 

94   E 

49 

10 

23 

55 

4 

15 

794 

49 

432 

45 

412 

57   • 

920 

79   E 

48 

10 

19 

57 

15 

16 

433 

47 

769 

44 

232 

171 

437 

65 

44 

9.8 

17 

51 

16 

17 

285 

47 

1460 

36   • 

372 

250 

278 

46 

40 

13 

17 

42   ♦ 

17 

S 

192 

46 

833   » 

42 

207 

107 

201 

25 

44   » 

23 

16 

35 

18 

19 

150 

46 

315 

42 

143   « 

84 

584 

51   E 

45 

21 

13 

34 

19 

20 

126 

45 

181 

42 

106 

75 

389 

92   E 

38 

21 

12 

32 

2  0 

2  1 

112 

48 

137 

37 

94 

72 

309 

119   E 

37 

23 

14 

33 

2  1 

22 

103 

45 

115 

46 

67 

57 

192   • 

120   E 

37 

22 

17 

52 

22 

23 

94 

44 

103 

48 

91 

112 

155 

104   E 

35 

22 

16 

51 

23 

24 

89 

42 

93 

44 

90 

108 

126 

53 

36 

21 

15 

56 

24 

25 

84 

42 

80 

45 

85 

82 

119 

59 

35 

21 

16 

31 

25 

26 

81 

110 

72 

44 

58 

53 

124 

55 

32 

16 

15 

14 

26 

27 

76 

344 

70 

44 

67 

493 

113 

65 

25 

9.9 

16 

14   » 

27 

28 

72 

92   ♦ 

68 

44 

66 

1900   « 

102 

57 

19 

7.4 

16 

15 

28 

29 

70 

63 

65 

49 

537 

93 

51 

19 

13 

15 

21 

29 

30 

68 

51 

63 

1440 

296 

67 

55 

21 

18 

13 

13 

30 

31 

66 

51 

1900   « 

200 

61 

18 

14 

3  1 

MEAN 

498 

65.0 

187 

154 

264 

177 

355 

83.3 

41.8 

16.9 

17.3 

30.3 

MEAN 

MAX. 

8030   E 

344 

1450 

1900 

1050 

1900 

2220 

152   E 

54.0 

23.0 

23.0 

51.0 

MAX, 

MIN. 

1.2 

42.0 

45.0 

36.0 

66.0 

49.0 

87.0 

25.0 

19.0 

7.4 

12.0 

2.6 

MIN. 

AC.  FT. 

30600 

3868 

11480 

9461 

14670 

10870 

21710 

5119 

2487 

1040 

1061 

1603 

AC  FT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flOM  made  on  this  day. 
«     -  E    and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
157 


r          MAXIMUM           1 

DISCHARGE 
15200   E 

GAGE  HT 
13.80 

MO 

10 

DAY 

13 

TIME 

19^0 

MINIMUM 


DISCHARGE 
0.9 


GAGE  HT     MO     DAY 
2.02       10       3 


TIME 
1950 


TOTAL 

ACRE-FEET 
1 14200 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    27    53    121    ^^    3T    NW3U     19N 


15200  E 


13.  bo 


10/13/62 


JUL  60-DATE 


JUL  60-DATE 


lyoO 


66.20 


Station  located  on  Butte  City  Soad  Bridge,   2.1  mi.  S  of  Richvale .     Backwater  from  Cherokee  Dam  weir,    I.05  ml.  below  station,   at  times 
affects  the  stage -discharge  relationship.     Weir  has  13  bays  and  Is  operated  by  the  Richvale  Irrigation  District. 
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TABLE      -- 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
Butte   slough  at  outfall  gates 


in  second- feet 


station  NO. 

WATER 
YEAR 

A02967 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

132 

437 

368 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

112 

200 

64 

260 

1 

p 

US 

401 

278 

0.0 

NR 

0.0 

0.0 

94 

242 

193 

62 

264 

2 

3 

llA 

364 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

830 

152 

329 

182 

164 

315 

3 

« 

100 

379 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

1130 

230 

371 

173 

193 

298 

4 

i 

77 

290 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

1160 

274 

365 

123 

155 

318 

5 

6 

56 

330 

117 

65 

NR 

316 

1010 

340 

323 

116 

166 

311 

6 

7 

56 

452 

272 

125 

NR 

605 

0.0 

407 

393 

119 

190 

278 

7 

6 

57 

452 

223 

284 

NR 

767 

0.0 

413 

437 

125 

193 

387 

S 

•) 

153 

417 

162 

374 

NR 

711 

NR 

0.0 

45  9 

120 

195 

483 

9 

lO 

9?9 

406 

0.0 

417 

NR 

679 

NR 

0.0 

484 

112 

216 

471 

10 

t' 

709 

39S 

0.0 

427 

NR 

635 

NR 

0.0 

507 

115 

211 

476 

II 

13 

NR 

422 

0.0 

406 

NR 

635 

NR 

0.0 

531 

106 

174 

502 

12 

IJ 

NR 

483 

0.0 

442 

NR 

629 

NR 

0.0 

566 

80 

132 

542 

i; 

14 

NR 

512 

0.0 

472 

NR 

610 

NR 

0.0 

575 

56 

80 

562 

14 

15 

NR 

507 

0.0 

432 

NR 

586 

NR 

0.0 

572 

59 

71 

591 

15 

16 

NR 

526 

0.0 

432 

NR 

577 

NR 

0.0 

592 

40 

68 

577 

16 

1? 

NR 

648 

0.0 

472 

NR 

581 

NR 

0.0 

590 

0.0 

70 

572 

17 

le 

NR 

697 

0.0 

4*7 

NR 

686 

NR 

0.0 

596 

0.0 

70 

460 

16 

19 

NR 

6  78 

0.0 

463 

NR 

673 

NR 

0.0 

560 

0.0 

75 

369 

19 

20 

2290 

690 

0.0 

427 

NR 

717 

NR 

0.0 

49  7 

39 

130 

418 

20 

2  1 

2340 

588 

0.0 

379 

NR 

786 

NR 

0.0 

398 

69 

156 

418 

2 

22 

2070 

463 

390 

379 

NR 

767 

NR 

0.0 

339 

75 

160 

402 

22 

Z5 

1850 

374 

488 

411 

NR 

774 

NR 

0.0 

313 

72 

168 

497 

25 

2« 

1960 

313 

488 

374 

NR 

711 

NR 

0.0 

316 

38 

170 

418 

24 

25 

1390 

272 

417 

390 

NR 

692 

NR 

0.0 

332 

15 

174 

357 

25 

26 

1110 

266 

417 

352 

0.0 

780 

NR 

0.0 

341 

42 

193 

267 

26 

27 

90i> 

44 

336 

319 

0.0 

799 

NR 

0.0 

36  5 

63 

207 

286 

27 

26 

727 

0.0 

247 

342 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

337 

93 

200 

202 

28 

29 

623 

290 

203 

336 

0.0 

0.0 

0.0 

205 

92 

207 

76 

29 

30 

550 

379 

140 

352 

0.0 

0.0 

57 

162 

74 

223 

34 

30 

31 

'•68 

0.0 

0.0 

0.0 

112 

64 

240 

3  1 

MEAN 

NR 

416 

147 

301 

NR 

475 

NR 

67.1 

407 

85.6 

154 

380 

MEAN 

MAX. 

NR 

697 

488 

472 

NR 

799 

NR 

413 

596 

200 

240 

591 

MAX. 

MIN. 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

NR 

0.0 

NR 

0.0 

112 

0.0 

62.0 

34.0 

MIN. 

AC  FT 

NR 

24740 

9017 

18460 

NR 

29190 

NR 

4124 

24220 

5266 

9475 

22630 

ACFT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
-4t    -  Discharge  mcosurement  or  obttrvotion 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
n    -  E   and    ^ 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

r          MAXIMUM           1 

r         MINIMUM         1 

DISCHARGE 

Nii 

DISCMARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M  D  saM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


121      56      Ot 


NE35     IbM       IW 


JUN  21t-0CT  38  B 
JAW  39 -DATE 


njM  Sh-DHTB 


Station  located  4.0  mi.  E  of  Colusa,  3-7  mi.  N  of  Meridian.  Tributary  to  Sacramento  River.  Flow  regulated  by  gravity  culverts.  These 
flows,  together  with  flow  of  Butte  Slough  at  Mawson  Bridge  and  Wadsworth  Canal  near  Sutter  are,  during  the  sununer  months,  made  up  almost 
entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions . 

B  -  Irrigation  season  only . 


B-69 


T4BLE       45 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SACRAMENTO  RIVER  AT  MERIDIAN 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A02380 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN, 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

, 

6220 

16600 

21900 

17700 

9860 

7680 

7460 

8230 

1 

? 

6190 

16*00 

20300 

16600 

9440 

7710 

7530 

8330 

2 

3 

5960 

16100 

17400 

16000 

9120 

7870 

7850 

8450 

3 

4 

5880 

15900 

15200 

15400 

8830 

7930 

8020 

8530 

4 

& 

5820 

15100 

13900 

14900 

8670 

7960 

8020 

8520 

5 

6 

5690 

13400 

13600 

14400 

8510 

7910 

8040 

8680 

6 

7 

5620 

11500 

24000 

14000 

8310 

7890 

8070 

8870 

7 

e 

5570 

9750 

30300 

13600 

8160 

7890 

8050 

9010 

8 

9 

5570 

N 

N 

N 

H 

6620 

30000 

14800 

8070 

7880 

8140 

9240 

9 

[0 

5610 

0 
T 

0 
T 

0 

1 

0 

T 

8410 

29400 

16500 

7990 

7890 

8100 

9570 

10 

li 

6110 

8150 

30000 

17900 

7880 

7840 

8160 

9770 

1 1 

12 

96A0 

7790 

31600 

18400 

7800 

7780   E 

8140 

9910 

12 

13 

NR 

C 

C 

C 

C 

7560   * 

32000 

18300 

7730 

7760   E 

8100 

10100   • 

13 

14 

30800 

0 

0 

0 

0 

7400 

32000 

17800 

7670 

7750   E 

8030 

10300 

14 

15 

29600 

M 
f 

M 

P 

M 
P 

M 

P 

7320 

33000 

17400 

7600 

7  740   E 

7950 

10500 

15 

16 

2<.200 

U 

U 

U 

U 

7320 

34100 

15900 

7800 

7570   E 

7970 

10500 

16 

17 

18900 

T 

T 

1 

T 

7910 

33500 

16200 

7890 

7570 

8060 

10600 

17 

le 

157O0 

E 

E 

E 

E 

8160 

32700 

15800 

7850   E 

7570 

8160 

10500 

18 

19 

13800 

D 

D 

D 

D 

7790 

31700 

15600 

7710   E 

7560   E 

8110 

10700 

19 

20 

12500 

7590 

31100 

15300 

7550   E 

7600 

8160   * 

10800 

20 

21 

11500 

7310 

31100 

15200 

7330 

7690 

8220 

10800 

2  1 

ee 

10900 

7030 

30400 

15000 

7160 

7650 

8190 

10900 

22 

es 

10500 

7000 

29800 

14200 

7320   E 

7580 

8000 

10700 

23 

24 

10100   • 

7470 

29000 

13400 

7450   E 

7650   • 

7980 

10700 

.4 

26 

9770 

8530 

27300   « 

12700 

7460   E 

7510 

6020 

10800 

25 

2E 

9*50 

8400 

25200 

11900 

7410   » 

7540 

8040 

10700 

26 

27 

9200 

7950 

23800 

11100   • 

7380 

7530 

8060 

10600 

27 

28 

8980 

12800 

22200 

10700 

7410 

7590 

8040 

10500 

28 

29 

8820 

27700 

20200 

10400 

7560 

7510 

7850 

10500 

29 

30 

8680 

27500 

18800 

10300 

7590   E 

7500 

7840 

10400 

30 

31 

8460 

23700 

10200 

7490 

8060 

3  1 

MEAN 

NR 

11430 

26520 

14790 

7950 

7706 

8013 

9934 

MEAN 

MAX. 

NR 

27700 

34100 

18400 

9850 

7950 

8220 

10900 

MAX. 

MIN. 

NR 

7000 

13600 

10200 

7160 

7490 

7460 

8230 

MIN. 

AC.FT 

NR 

702900 

1578000 

909600 

473100 

473800 

492700 

591100 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■*    -  Oischorg*  mtosurement  or  obBervfltion 

of  no  flow   mode   on  this  doy. 
t     -  E    and    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


(    MEAN 

r          MAXIMUM          1 

OISCHOBGE 
NR 

0ISCM4RGE   6A0E  HT 

3..2.JG      59.12 

MO. 

OAY 

16 

TIME 

1200 

MINIMUM 


DISCHARGE 


GAGE  HT. 

J--5T 


TIME 

172C 


TOTAL 

ACRE-FEET 

HR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECT,  a  R. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    08    Its    121    55     00    SE13     15N      IW 


61*  .4 


S/l/ltO 


MAR  Slt-OOT  51* 
JAM  55 -DEC  55 
MAR  56-nATE       8 


15-DATE 


0.00   USED 


Station  located  190  ft.  below  Meridian  Bridge,  State  Highway  20,  iramediately  NW  of  Meridian.  Flow  computed  for  irrigation 
season  only. 

tt  -  Irrigation  season  only. 


B-70 


TABLE       Ue 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECUWTION  DISTRICT  70  OR^INftCE  10  SkCBMfEmO  RIVEB 


in  second- (eel 


STATION  NO 

WATER      ■ 
YEAR 

A02965 

1963 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Oischorge  meosuremenf  or  observOtion 

of  no  flow   mode  on   this  doy. 
3    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

i 

0.0 

3.2 

0.0 

2* 

101 

36 

33 

36 

55 

33 

46 

49 

, 

? 

0.0 

16 

0.0 

38 

86 

35 

33 

10 

58 

30 

46 

55 

2 

5 

0.0 

16 

0.0 

28 

66 

10 

35 

16 

66 

28 

44 

59 

S 

4t 

0.0 

11 

0.0 

0.0 

*2 

0.0 

11 

0.0 

4* 

39 

47 

54 

4 

^ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

52 

40 

46 

57 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

25 

0.0 

8.0 

64 

40 

48 

61 

6 

' 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

6* 

38 

25 

11 

64 

42 

45 

51 

7 

8 

3.1 

0.0 

13 

29 

32 

38 

31 

11 

31 

46 

46 

49 

e 

9 

*.7 

0.0 

0.0 

0.0 

55 

39 

29 

20 

21 

45 

49 

43 

9 

iC 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

13 

29 

20 

23 

45 

50 

40 

10 

1  , 

0.0 

0.0 

2* 

0.0 

69 

0.0 

29 

19 

23 

46 

50 

78 

1 1 

le 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

48 

0.0 

8 

15 

26 

43 

40 

86 

12 

13 

72 

0.0 

0.0 

1<> 

100 

0.0 

0.0 

15 

25 

43 

27 

45 

13 

14 

167 

0.0 

0.0 

0.0 

117 

0.0 

21 

15 

28 

42 

17 

57 

14 

a 

156 

0.0 

1* 

0.0 

99 

0.0 

9.8 

18 

30 

41 

15 

57 

15 

16 

91 

0.0 

16 

0.0 

77 

0.0 

5.8 

15 

28 

42 

15 

57 

16 

17 

6a 

0.0 

26 

27 

68 

0.0 

25 

13 

22 

41 

23 

57 

f 

18 

3« 

0.0 

60 

29 

68 

27 

28 

11 

22 

42 

26 

56 

16 

19 

20 

0.0 

30 

0.0 

3« 

11 

13 

31 

22 

46 

31 

44 

|9 

1 

^  " 

0.0 

31 

0.0 

52 

0.0 

29 

56 

22 

48 

32 

8.5 

20 

z^ 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

♦  7 

0.0 

20 

B* 

22 

46 

41 

26 

2  1 

22 

20 

0.0 

3* 

0.0 

3* 

0.0 

29 

74 

32 

44 

50 

37 

22 

2J 

35 

0.0 

35 

0.0 

35 

0.0 

30 

96 

32 

45 

58 

37 

2  3 

24 

21 

0.0 

35 

0.0 

35 

0.0 

30 

97 

35 

46 

57 

37 

i4 

25 

18 

0.0 

12 

0.0 

35 

0.0 

31 

77 

36 

46 

56 

28 

25 

26 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

31 

59 

35 

46 

56 

7.6 

26 

27 

22 

0.0 

26 

0.0 

36 

0.0 

2* 

80 

34 

47 

53 

20 

27 

26 

0.0 

0.0 

37 

0.0 

35 

28 

19 

65 

34 

47 

50 

36 

26 

29 

18 

0.0 

10 

15 

32 

27 

52 

36 

45 

54 

25 

29 

30 

18 

0.0 

0.0 

39 

31 

21 

56 

33 

44 

56 

0.0 

30 

31 

16 

0.0 

76 

32 

65 

43 

54 

3  1 

MEAN 

26.9 

1.5 

1*.0 

12.0 

57.1 

12.7 

21.9 

36.9 

35.2 

42.6 

42.8 

43.9 

MEAN 

MAX. 

167 

16 

60 

76 

117 

39 

35 

97 

66 

48 

58 

86 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

28 

15 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

1655 

92 

86  3 

738 

3172 

783 

1302 

2271 

209  3 

2620 

2634 

2612 

ACFT. 

f    MEAN 

r                         MAXIMUM                          1 

OISCMARGE 

.       28.6    . 

OISCHARSE        GASE  MT 

m 

MO 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 

20835 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.o  aaw 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     Ol»     o4     121     51     U3     NE16     IJ-H       IE 


MAY  2'»-0CT  38 
JAN  39-MTE 


Plant  located  1.7  mi.  E  of  Grimes.     This  is  drainage  returned  by  pumping  and  gravity.     Plant  also  discharges  to   irrigation  canals. 
6   -  Irrigation  season  only. 


B-71 


TABLE         47 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

TISMLE  ViTiIB  EFIIi  TO  SUTTEE  BYPA2C 


ST«TlON  NO. 

WATER     ■ 
YE4R 

A    L".. 

i;<; 

IN  secoNo 

fE€T 

DAY 

OCT, 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0. 

■'300    # 

1 

2 

L'.knd 

0 . 0 

0.0 

2 

3 

li)2...-     » 

0.0 

0.0 

3 

4 

102IJI.: 

0.0 

0.0 

4 

5 

7050 

0.0 

5 

6 

1.620 

0.0 

0.0 

6 

7 

0  .  J 

1880 

0.0 

671 

7 

e 

■i .  0 

621. 

0.0 

871.0 

e 

9 

100 

0.0 

9200     * 

9 

10 

II 

57s 
631.0 

0.0 
0.0 

8150 
8600 

lO 

12 

;i 

il 

722: 

0.0 

10500   * 

N 

N 

n 

N 

N 

12 

13 

-^-'-    li 

0 

0 

ei6o 

0.0 

11600 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

99''0 

0.0 

3590 

0.0 

11300 

14 

IS 

10000    * 

0.0 

6920    * 

0.0 

12700 

15 

le 

3290 

F 

0.0 

F 

1.880 

0.0 

11.900 

F 

F 

F 

F 

F 

16 

17 

1.2 

L 

0.0 

L 

2730 

0.0 

13900 

L 

L 

L 

I. 

L 

17 

18 

(1 

4100 

0 

21.1.0 

0.0 

12600 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

19 

W 

T720 

W 

11.80 

0.0 

10700 

W 

W 

W 

W 

W 

19 

20 

38J0 

2«5 

0.0 

9890 

20 

21 

■:  '1 

0.0 

9550     E 

2  1 

22 

' ' .  0 

0.0 

8800     E 

22 

23 

0.0 

7900     E 

23 

24 

0.0 

671.0     E 

24 

25 

M.!J 

u .  u 

0 . 0 

1.150 

25 

26 

I.. .  0 

0.0 

1650 

26 

27 

^0 

0.0 

393 

27 

28 

1 1 . 0 

0.0 

3-2 

28 

29 

37=oJ 

0.0 

29 

30 

51'".^ 

30 

31 

1;..- 

3  • 

MEAN 

791 

0.0 

520 

0.0 

3772 

332 

6095 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

lOOOL' 

7720 

0.0 

ll.'.OO 

5190 

1I.900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

Acrr 

1.6630 

32000 

209500 

20390 

362700 

ACFT 

E  -  Est  imot«d 
NR  -  No  Record 
-4t    -  Discharge  measurement  or  observotlon 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
tt    -  E   ond    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


f    MEAN 

(                       MAXIMUM                        1 

MINIMUM                      1 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

ibluu 

SASE  HI 

1jB.8d 

MO. 

DAT 

3 

TIME 

0100 

DISCHAROE 

OASE  MT 

MO, 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECT  BR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    01    36    121    1*9     16    NE35     11.N 


25700 


53-3 


3/lAo 


JAM  ItO-DAIE  # 


JAM  35 -DATE  # 


1935 


Station  located  W  of  N  end  of  weir,    5-0  mi.   SE  of  Grimes.     See  Sacramento  River  at  Tisdale  Weir  for  stage  records.     Elevation  of  weir  crest 
is  45. 1*5  ft.     U.S.E.D.  datum;    length  of  crest   is  1,155  ft.     Backwater  from  Sutter  Bypass  at  times  affects  stage -discharge  relationship. 
Maximum  gage  height  listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge . 

#  -  Flood  season  only. 


B-72 


TABLE  'iS 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SACRAMENTO  RIVER  ABOVE  RECLAMATION  DIST  108  PUMPING  PLANT 

in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A02250 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC, 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

5880 

18900 

21700 

15500 

8740 

6190 

5870 

6790 

, 

I 

5830 

18700 

20000 

14300 

8360 

6270 

5910 

6960 

2 

^ 

18400 

17300 

13500 

7930 

6440 

6120 

7170 

3 

4 

5580 

18200 

15100 

12800 

766  0 

6600 

5520 

7370 

4 

5480 

17600 

13900 

12200 

7*40 

6640 

5530 

7*20 

5 

6 

5420 

16000 

12500 

11600 

7100 

6670 

6440 

7560 

6 

5310 

13800 

17500 

11100 

6910 

6600 

6500 

7770 

7 

5250 

N 

N 

N 

N 

11200 

23800 

10600 

6740 

6580 

5530 

7910 

e 

9 

0 

0 

0 

0 

9700 

24400 

11300 

6700 

6640 

5580 

8110 

9 

10 

5220 

T 

T 

T 

T 

8940 

24300 

13300 

6520 

6600 

5610 

8640 

10 

II 

5310 

8600 

24400 

15200 

6430 

6530 

5680 

89*0 

1 1 

12 

7170 

8210 

25000 

16000 

6350 

6510 

6500 

9280 

|^ 

13 

16260 

C 

C 

C 

C 

7990 

25200 

16300 

6330 

6410 

5520 

9710 

13 

14 

21800 

0 

0 

0 

0 

7740 

26100 

16200 

6180 

6370 

6500 

9950 

i4 

15 

23600 

M 
P 
U 

M 
P 
U 

M 
P 
U 

M 
P 
U 

7560 

24900 

15900 

6110 

6480 

6340 

10200 

15 

16 

23000 

7460 

25300 

15500 

6140 

6410 

5370 

10300 

16 

T 

T 

T 

T 

7730 

25200 

14700 

6300 

6240 

5460 

10400 

|7 

E 

E 

E 

E 

8290 

25100 

14100 

6310 

6170 

5660 

10200 

Id 

19 

13200 

D 

D 

D 

D 

8110 

24500 

13700 

6230 

6190 

6590 

10300 

19 

20 

12500 

7720 

24300 

13300 

6120 

6270 

5510 

10400 

20 

21 

9810 

7370 

24300 

13100 

592  0 

6320 

6590 

10600 

2   i 

22 

11300 

7000 

24100 

13100 

5640 

6300 

6730 

10700 

22 

23 

6740 

23900 

12800 

5690 

6220 

6530 

10600 

2  3 

6840 

23900 

12200 

5830 

5J40 

5470 

10600 

d 

7820 

23100 

11500 

5840 

6020 

6510 

10700 

25 

26 

9670 

8220 

22200 

11100 

5800 

6050 

5540 

11800 

26 

9360 

7820 

21400 

10100 

5860 

5010 

5530 

10700 

27 

9000 

20400 

9520 

5910 

5050 

5570 

10700 

26 

29 

8910 

22200 

18600 

8920 

5  04  0 

5140 

6400 

10600 

29 

25000 

16800 

8830 

6110 

5060 

5330 

10600 

30 

23300 

8910 

5990 

6530 

3  1 

MEAN 

10260 

11680 

21940 

12810 

6508 

6326 

5470 

9*26 

MEAN 

MAX 

25000 

25300 

16300 

874  0 

6570 

6730 

11800 

MAX 

MIN. 

5150 

6740 

12500 

8830 

5640 

5990 

5870 

6790 

MIN, 

718100 

1306000 

787800 

387300 

389000 

397800 

550900 

AC,  FT. 

E  -  Esi  imated 
NR  -  No  R«COrd 
ii    -  Discharge  maosurement  or  obtarvotlon 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
3t     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

(                          MAXIMUM           1 

f         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
NR 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO.  OAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 
NR 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE- FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T  as, 
M  0  BSU. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  52  58     121  48  59     SWIJ   12N  IE 


MAR  55-DATE  fl  FEB  55-DEC  55 
FEB  56-MAy  59 
NOV   5 9 -DATE 


Station  located  below  Tyndall  landing,    2.5  mi.   NW  of  district  drainage  piimplng  plant,    6.2  ml.  W  of  Robbins. 
Plow   computed  for  irrigation  season  only  should  not  be  considered   to  have  the  same  degree  of  accuracy  as 
other  records  published  in  this   report. 

fl   -  Irrigation  season  only 


B-73 


TABLE       49 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION    DISTRICT     108    DRAINAGE    TO    SACRAMENTO    RIVER 

in  second-feet 


r              1 

STATION  NO 

WATEB   " 
rtlR 

A02933 

1963 

OAV 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

I 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

672 

86 

38 

71 

435 

311 

179 

201 

1 

2 

0.0 

61 

48 

123 

590 

0.0 

65 

78 

589 

191 

216 

326 

2 

3 

96 

3.2 

0.0 

0.0 

302 

94 

0.0 

75 

4*6 

235 

2  04 

333 

3 

4 

0.0 

35 

0.0 

0.0 

153 

0.0 

121 

116 

45  1 

253 

216 

322 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

94 

125 

87 

76 

83 

448 

194 

258 

339 

5 

6 

0.0 

99 

0.0 

42 

127 

88 

47 

138 

441 

278 

229 

315 

e 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

125 

0.0 

52 

82 

406 

161 

235 

328 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

99 

70 

142 

404 

354 

241 

353 

• 

9 

lOli 

16 

87 

0.0 

190 

0.0 

56 

142 

515 

401 

253 

335 

• 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

91 

389 

110 

77 

229 

412 

356 

261 

373 

10 

1, 

126 

0.0 

0.0 

0.0 

227 

0.0 

50 

219 

458 

186 

275 

391 

u 

12 

237 

56 

0.0 

34 

230 

63 

75 

274 

455 

224 

277 

378 

12 

13 

415 

0.0 

0.0 

64 

345 

44 

77 

224 

453 

161 

188 

449 

13 

14 

660 

0.0 

0.0 

0,0 

300 

54 

272 

278 

46  3 

151 

256 

454 

14 

15 

6«8 

0.0 

89 

0.0 

199 

49 

192 

283 

412 

220 

248 

432 

15 

16 

S46 

103 

79 

0.0 

130 

0.0 

142 

283 

529 

161 

221 

3*1 

16 

t7 

1*7 

0.0 

83 

0.0 

130 

90 

122 

330 

36  8 

161 

322 

298 

17 

16 

124 

59 

143 

0.0 

130 

35 

85 

283 

417 

161 

384 

250 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

132 

0.0 

105 

288 

413 

213 

233 

251 

19 

20 

0.0 

0.0 

121 

0.0 

132 

59 

120 

288 

390 

184 

218 

229 

20 

21 

186 

0.0 

0.0 

0.0 

55 

44 

65 

358 

368 

228 

175 

157 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

123 

0.0 

90 

50 

98 

375 

317 

151 

231 

216 

22 

23 

63 

0.0 

106 

0.0 

151 

0.0 

39 

375 

475 

161 

252 

1*9 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

66 

127 

411 

317 

217 

283 

151 

i4 

25 

141 

95 

0.0 

139 

0.0 

0.0 

53 

388 

368 

185 

213 

172 

25 

26 

0.0 

0.0 

132 

0.0 

142 

89 

104 

492 

358 

214 

275 

205 

26 

27 

98 

0.0 

0.0 

0.0 

139 

57 

56 

429 

368 

262 

295 

151 

27 

28 

12 

0.0 

0.0 

122 

17 

92 

49 

496 

368 

209 

251 

1*0 

28 

29 

72 

84 

84 

115 

123 

127 

494 

361 

188 

253 

0.0 

29 

50 

0.0 

0.0 

125 

230 

0.0 

49 

533 

365 

163 

322 

134 

30 

31 

63 

0.0 

406 

140 

5*1 

231 

317 

31 

MEAN 

121 

20.4 

39.4 

47.1 

187 

52.2 

87.6 

284 

419 

219 

252 

272 

MEAN 

MAX. 

660 

103 

143 

406 

672 

140 

272 

5*1 

589 

401 

38* 

454 

MAX, 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

71 

317 

151 

175 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

7414 

1212 

2422 

2898 

10410 

3211 

5214 

17*50 

24950 

13450 

15480 

16210 

ACFT 

E  -  Esl  imated 
NR  -  No  Record 
■#    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on   this  day. 
it    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


C  MEAN 

{                       MAXIMUM          1 

DISCHARGE 

166 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT  MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FCET 
120331 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.o.e.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     51     "t? 


121     It?     29 


NE30     12N       2E 


APE  24 -OCT  38 
JAM  39-mTE 


Plant   located  U.5  ml.  E  of  Robbins.     This   is  drainage  returned  by  pumping.     Pumping  hours  vary  and  figures  shown  are  not  necessarily 
daily  flows.     See  Sacramento  River  near  Rough  and  Ready  Bend  for  stages   in  river.     Additional  water  Is  sometimes  returned  to 
Colusa  Basin  Drain. 


Irrigation  season  only. 


B-74 


TABLE 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECUUWTION  DISTRICT  787  DRAINAGE  TO  SACRAMEOTO  RIVER 


ST«TlONNO. 

«»TER 
YEAR 

[          '-    :  ijp 

L-i63 

E  -  Esiimattd 
NR  -  No  Record 
4t    -  Oitchorgt  meosurtmtnt  or  obtarvation 

of  no  flow  moda  on  this  doy. 
It     -  E    end    ^ 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM                         ^ 

MINIMUM                      1 

DISCHARGE 

DISCMiRGE 

GAOE  MT 

MO 

OAT 

TIME 

OISCHARGE 

SAGE  HT 

MO 

OAT 

TIME 

OAY 

OCT. 

NOV. 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OAY 

1 
2 

2 

3 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

a 

a 

9 

9 

10 

10 

n 

12 

12 

1] 

IJ 

14 

14 

13 

RECORDS  SUFI 

ICIEMT  TO  CI 

MPUTE  OKLY  1 

lOKTHLY  FLOW 

15 

l« 

16 

17 

17 

la 

18 

19 

19 

JO 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

29 

2S 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

3 

MEAN 

21-7 

2.4 

6.8 

30.1 

11... 

16.5 

39.* 

38.2 

'*7.1 

28.0 

MEAN 

MAX. 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

AC  FT 

--; 

--.^ 

''C'- 

167: 

':'^'. 

"82 

„,,. 

2777 

2117 

2900 

1670 

»crr. 

TOTAL 

ACRE-FEET 

17290 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
M  0  B8M, 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38       50 


121     43     U6     NE3L     12N 


MAY  Ug-DAIE 


Plant  located  2.1  mi.  SW  of  Bobbins.  This  is  drainage  returned  by  pumping.  Daily  distribution  of  flovs  is  net  available  since  the 
plant  operates  on  an  automatic  float  switch.  Additional  water  returned  to  Colusa  Basin  Drain. 


B-75 


TiBLE  '1 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
STONE    CORRAL    CREEK    NEAR    SITES 


in  second-feet 


STATION  NO 

W4TEB     " 
YEAR 

A00435 

19*3 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Oischorge  measurement  or  obtervotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
It     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT, 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT.            DAY 

, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

42 

1.1 

0.8 

2.0 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0         ' 

2 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

5.7 

1.0 

0.3 

1.8 

0.2 

0.2 

0.0* 

0.0          2 

i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

0.8 

0.8 

1.6 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0          5 

4 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.8 

0.9 

1.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0         " 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.8 

0.9 

1.5 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0*      5 

e 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.9 

1.2 

1.6 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0    i     « 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

1.1 

20 

1.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0         ' 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.2 

1.0 

3.6 

1.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

e 

M 

0.0* 

0.0 

0,0 

0.0 

31 

1.1 

1.9 

1.4 

0.2 

0.1» 

0.0 

0.0 

9 

'• 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

116 

1.0 

1.5 

1.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

1.0 

1.5 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1 1 

2 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

152 

0.9 

1.3 

1.8 

0.2 

0.0 

0.0* 

0.0   ,     '? 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

75      • 

0.7 

1.8 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0        " 

14 

0.0* 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.7 

153 

1.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0   1    " 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

0.6 

25 

1.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

IE 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

1.4 

10       • 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0* 

0.0* 

0.0 

5.3 

1.0 

7.0 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

'' 

It 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

0.5 

5.6 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

0.4 

4.9 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0* 

0.0 

20 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

2.5* 

0.5 

4.0 

0.7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.2 

0.4* 

3.4 

0.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.6 

3.8 

0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0      ^^   1 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0.6 

2.8 

0.7 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.6 

2.6 

0.6 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

t  ■! 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.4 

2.8 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0  '    '^   1 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

0.5 

5.3 

0.5 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

20 

3.2 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

31 

2.4 

0.4 

0.2* 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.5 

2.3 

0.4 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

2.8 

2.2 

0.3 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

219 

1.7 

0.2» 

0.0 

0.0 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

7.6 

17.7 

2.6 

9.2 

1.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

219 

152 

31.0 

153 

2.0 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

466 

985 

159 

549 

63 

8 

2 

ACFT, 

MEAN 


<  AROE 
3.1 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
880 


GAGE  HT 
10.36 


TIME 
2110 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


GAGE  HT 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 

2235 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SECT.  BR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


C.RS, 


GAGE  HT, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  17  18  122  18  00  NW34  17N  4W 


2500  E 


14.93 


4/2/58 


MAR  58-DATE    MAH  58-DATE   1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  Maxwell-Sites  Highway  bridge,  2.5  ml.  SE  of  Sites,  5  ml.  NW  of  Maxwell.  Tributary  to 
Colusa  Basin  Drain. 


I 


B-76 


I 


TABLE      52 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

COLUSA  BASIN  DRAIN  AT  HIGHWAY  20 


in  second- feet 


STATION  NO 

WATER   " 
YEAR 

A02976 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

NR 

NR 

119 

185 

2450   • 

254 

428 

550 

1310 

591 

519 

1040 

1 

NR 

NR 

118 

177 

2260 

226 

407 

537 

1230 

540 

492 

1070 

2 

NR 

NP 

124 

166 

1660 

207 

375 

499 

1190 

574 

539 

1090 

3 

NR 

NR 

117 

172 

1080 

NR 

408 

470 

1110 

598 

613 

1150 

4 

NR 

NR 

126 

163 

683 

NR 

409 

443 

981 

630 

66  3 

1180 

5 

e 

NR 

NR 

119 

192 

511 

NR 

400 

372 

935 

647 

547 

1310 

6 

NR 

NR 

122 

222 

404 

166 

492 

353 

863 

646 

641 

1380 

7 

NR 

NR 

124 

242 

358 

161 

503 

344 

852 

651 

642 

1360 

8 

9 

NR 

NR 

124 

249 

393 

155 

476 

442 

891 

599 

779 

1340 

9 

NR 

NR 

130 

215 

1370 

144 

463 

496 

960 

567 

727 

1400 

10 

1. 

NR 

NR 

126 

170 

1600 

140 

446 

714 

869 

674 

757 

1470 

1 1 

NR 

NP 

124 

140 

1*00 

136 

442 

827 

798 

634 

750 

1510   • 

<2 

NR 

NR 

133 

146 

2370 

NR 

478 

804 

745 

514 

719 

1580 

(3 

NR 

NR 

128 

149 

2550 

NR 

934 

721 

765 

592 

566 

1620 

14 

NR 

NR 

146   E 

163 

2270 

NR 

1620 

539 

750 

581 

712 

1510 

15 

16 

NR 

NR 

162   E 

155 

1870 

NR 

1290 

410 

712 

556 

737 

1460 

16 

NR 

NR 

525   E 

143 

1390 

NR 

698 

391 

697   • 

516 

717 

1410 

NR 

NR 

1160   E 

134 

1070 

NR 

494 

46  3 

666 

530 

771 

1300 

NR 

NP 

906 

127 

795 

NR 

573 

526 

535 

531 

755 

1190 

NR 

NR 

594 

119 

608 

119 

5  46 

613 

45  7 

538 

754 

1080 

21 

NR 

NR 

451 

118   • 

494 

127   • 

500 

721 

437 

557 

750 

998 

2 

NR 

13S 

378 

113 

428 

121 

406   • 

790 

466 

631   • 

752   • 

942 

22 

NR 

117 

365 

109 

398 

193 

372 

930 

515 

625 

790 

843 

23 

NR 

130 

326   • 

106 

339 

315 

310 

1060   • 

524 

592 

861 

744 

^4 

NR 

1?8 

273 

101 

304 

346 

329 

1080 

572 

511 

902 

564 

26 

26 

NR 

134 

246 

93 

337 

346 

539 

1120 

619 

525 

950 

505 

26 

NR 

143 

244 

87 

324   • 

393 

829 

1150 

504 

475 

959 

471 

27 

NR 

131 

242 

86 

287 

653 

593 

1270 

486 

431 

944 

458 

NR 

128   • 

227 

88 

625 

621 

1290 

452 

440 

968 

412 

29 

NR 

1?4 

219 

404 

522 

564 

1290 

521 

454 

1020 

434 

NR 

190 

1790 

435 

1300 

474 

1040 

MEAN 

NR 

NR 

271 

211 

1072 

NR 

568 

726 

747 

576 

761 

1094 

MEAN 

MAX 

NR 

NR 

1160   E 

1790 

2550 

NR 

1620 

1300 

1310 

599 

1040 

1520 

MAX 

NR 

NR 

117 

86.0 

287 

NR 

310 

344 

437 

431 

492 

412 

MIN. 

NB 

NP 

1654C 

12980 

59510 

NR 

33610 

44660 

44470 

35420 

46770 

65120 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Oischorge  meosuremenf  or  ob««rwQtion 

of   no   flow   mode   on   ihii  doy. 
tt     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

(                        MAXIMUM          1 

f         MINIMUM         1 

DISCMAR6E 
NR 

DISCHAROE 
NP 

OAOe  MT 

MO 

OAT 

TIME 

OISCMARGE 
NR 

GASE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-fEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T as. 
M.D.B.8M 


C.FS 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


39     11     '*'*     122     03     3U     NE3U     15h       2W 


25'<00  E 


51-93 


2/21/58 


JUN  21*-nEC  1<0  S     JUN  214-DEC  i^O  8 

MAY  'il-MTE  MAY  hl-DATS.  1057 


1957 


37.09 
0.00 


USED 
USED 


Station  located  at  State  Highway  20  bridge,   3.0  ml..W  of  Colusa.     Flow  is  return  water  in  main  drain  of  Reclamation  District  20't7, 
chiefly  drainage  from  irrigation  districts. 


Irrigation  season  only. 
Estimated. 


B-77 


53 


TABLE 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
COLUSA   BASIN   DRAIN    AT    KNl&HTS    LAN01N& 


*aTeH 

YEAR 


in  second-feet 


1963     J 


DAY 

OCT 

NOV, 

oec. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

480 

NR 

188 

305 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

947 

484 

292 

1110 

I 

2 

*«9 

NR 

159 

304 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

970 

484 

332 

1110 

2 

3 

*»0 

NR 

0.0 

290 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1050 

484 

364 

1160 

3 

4 

*20 

NR 

0.0 

305 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1220 

484 

404 

1070 

4 

5 

♦  02 

NR 

0.0 

296 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1460 

484 

412 

1240 

5 

6 

299 

NR 

0.0 

296 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1050 

484 

384 

1400 

6 

79 

NR 

0.0 

335 

0.0 

308 

0.0 

0.0 

552 

480 

344 

1540 

7 

S 

84 

NR 

0.0 

335 

0.0 

370 

0.0 

0.0 

300 

600 

332 

1600 

S 

9 

SS 

NR 

0.0 

325 

0.0 

272 

0.0 

0.0 

492 

528 

468 

1620 

• 

10 

115 

NR 

244 

315 

0.0 

197 

0.0 

0.0 

616 

628 

596 

1700 

,0 

1, 

263 

NR 

241 

312 

0.0 

155 

0.0 

0.0 

736 

528 

600 

1730 

11 

12 

927 

NR 

231 

298 

0.0 

135 

0.0 

0.0 

680 

528 

592 

1670 

12 

13 

0.0 

NR 

216 

240 

0.0 

113 

0.0 

0.0 

556 

484 

688 

1590 

" 

14 

0.0 

NR 

211 

242 

0.0 

107 

0.0 

0.0 

568 

500 

528 

1580 

15 

0.0 

NR 

178 

216 

0.0 

95 

0.0 

0.0 

496 

432 

512 

1620 

i: 

16 

0.0 

NR 

0.0 

203 

0.0 

96 

0.0 

0.0 

464 

364 

5u4 

1480 

16 

17 

0.0 

NR 

0.0 

195 

0.0 

107 

0.0 

0.0 

444 

364 

644 

1420 

17 

18 

0.0 

NR 

0.0 

194 

0.0 

112 

0.0 

0.0 

408 

364 

688 

1390   « 

li 

19 

0.0 

NR 

0.0 

188 

0.0 

63 

0.0 

0.0 

408 

364 

684 

1340 

19 

20 

0.0 

NR 

0.0 

151 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

344 

364 

744 

1250 

20 

21 

0.0 

NR 

0.0 

149 

0.0 

37 

0.0 

0.0 

308 

364 

636   • 

988 

2 

22 

616 

NR 

0.0 

148 

0.0 

20 

0.0 

0.0 

288 

364 

628 

876 

22 

23 

652 

NR 

0.0 

143 

0.0 

78 

0.0 

0.0 

308 

364 

636 

806 

2  3 

24 

635 

NR 

0.0 

139 

0.0 

97 

0.0 

0.0 

380 

364 

684 

743 

£4 

25 

573   • 

NR 

0.0 

133 

0.0 

172 

0.0 

0.0 

476 

364 

780 

676 

25 

26 

457 

NR 

0.0 

127 

0.0 

268 

0.0 

440 

476 

292 

888 

448 

26 

27 

467 

NR 

0.0 

127 

0.0 

697 

0.0 

570 

4  76 

276 

944 

397 

27 

28 

379 

NR 

0.0 

116 

0.0 

0.0 

0.0 

682   * 

476 

276 

1010 

363 

28 

29 

337 

NR 

0.0 

112   • 

0.0 

0.0 

758 

472 

276 

916 

341 

29 

30 

180 

NR 

251 

215 

0.0 

0.0 

728 

476 

266   • 

982 

288 

31 

141 

295 

585 

0.0 

894 

266 

1110 

3 

MEAN 

274 

NR 

71.4 

237 

0.0 

114 

0.0 

131 

597 

409 

614 

1146 

MEAN 

MAX. 

927 

NR 

295 

585 

0.0 

697 

0.0 

894 

1460 

526 

1110 

1730 

MAX. 

MIN. 

0.0 

NR 

0.0 

III 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

288 

256 

292 

288 

MIN. 

AC  FT 

16870 

NR 

4391 

14550 

6982 

8077 

35500 

26160 

37740 

68120 

ACFT 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■#    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no   flow   made   on  this  day. 
«     -  E    ond    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 

r          MAXIMUM          1 

r         MINIMUM         1 

O.SCHfjJGE 

DISCHARGE 
NE 

GAGE  HT 

MO 

DAY  TIME 

DISCHARGE 

IJE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 

KK 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.D.BSM. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     1*7     58 


121     143     27 


SWlU     IM       2E 


36.8 


2/10/1*2 


MM  aU-OCT  39  B     MAY  2U-0CT  39  (j     V^h 
JAN  ItO-DAIE  JAU  UO-DATE 


Station  located  at  Knights  Ijandlng  Outfall  Gates,   0.3  mi.  W  of  Knights  Landing.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  regulated  by 
outfall  gates .     An  underterrained  amount  of  flow  is  diverted  to  Yolo  Bypass  via  Ridge  Cut  at  Knights  Landing .     For  total  flow  to 
Sacramento  River,   combine  with  flows  of  Reclamation  District  T87  to  Colusa  Basin  Drain,   Maxijnum  gage  height  listed  does  not  indicate 
maximum  discharge . 

ti  -  Irrigation  season  only. 
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I 


TABLE        -^ 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

HECUUWTION  DISTRICT  787  DKAMAffl;  TO  COLUSA  BASIM  DRAIN 
IN  JCCOND   rtf 


STtTlOfI  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

A02Q50 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

2 

2 

S 

5 

4 

4 

5 

5 

e 

S 

7 

7 

s 

S 

9 

9 

10 

10 

II 

n 

12 

12 

13 

15 

l« 

14 

U 

RECORDS  SUFI 

ICIENT  TO 

C< 

MPUTE  ONLY  I 

[ONTHLY  FLCM 

> 

IS 

l< 

16 

17 

17 

le 

IS 

19 

19 

20 

20 

11 

2  1 

22 

22 

25 

23 

24 

24 

25 

2S 

26 

26 

27 

27 

28 

26 

29 

29 

50 

30 

51 

3 

MEAN 

£.S 

0 .  '-"1 

1-3 

5-7 

10.9 

5.0 

5-6 

31-7 

71-7 

7U.9 

52.8 

1*2. i. 

MEAN 

MAX. 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

AC  FT 

5^3 

■i'-' 

7i 

603 

310 

333 

1950 

14  270 

U6OO 

324*0 

2^2  ^ 

ACFT 

E  -  EitimoKd 
NR  -  No  Rtcord 
^t    -  Ditchorgt  measur«m«nt  or  obtirvotlon 

of  no  flow  mod«  on  this  doy. 
XC    -  E   and    « 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

26  .C 


MAXIMUM                         1 

01SCHAR6E 

HE 

GAOE  MT 

HO 

DAT 

TIME 

MINIMUM 


SAGE  MT 


TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


1*8     03     121     1*3     28     NW14      IIN 


2E 


JAN  UO-DAIE 


Plant  located  0.3  mi.  W  of  Knights  Landing.  This  is  drainage  returned  hy  pumping  betveen  Knights  Landing  Outfall  Gates  and  Sacramento 
River.  Daily  distribution  of  flows  is  not  available  since  the  plant  operates  on  an  automatic  float  switch.  Additional  water  returned 
to  Sacramento  River . 
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TiBLE      55 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
FREMONT    yEIR    SPILL    TO    YOLO    BYPASS 


in  sacond*feet 


ST4TI0N  NO. 

W4TER      ' 
YEAR 

A02930 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

64700 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

153000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

106000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

72000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

*A500 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2*800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9070 

0.0 

549 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

a 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2170 

0.0 

33400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

42500 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

;o 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

0.0 

34100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.9 

0.0 

27600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

,1 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

<f* 

0.0 

23400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

3* 

0.0 

0.0 

0.0 

287 

0.0 

22800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

121000 

0.0 

0.0 

0.0 

2610 

0.0 

28300 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

129000 

0.0 

0.0 

0.0 

2820 

0.0 

51000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

16 

65800 

0.0 

0.0 

0.0 

164  0 

0.0 

71100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

22800 

0.0 

0.0 

0.0 

4«3 

0.0 

72000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

la 

1230 

0.0 

0.0 

0.0 

8.9 

0.0 

62800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

CO 

52600 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

44900 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

2  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

36000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29400 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12100 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

it 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5640 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

26 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

1800 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

138 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2B 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2S 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

10960 

0.0 

0.0 

0.0 

17290 

0.0 

22410 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

129000 

0.0 

0.0 

0.0 

153000 

0.0 

72000 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

At  FT. 

67*100 

960400 

1333000 

ACFI. 

E  -  Est  imot«d 
NR  -  No  Record 
-^    -  Dischorg«  meosurement  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«    -  E   and    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
4099 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
166000 


GAGE  HT 


Tlt^E 
0620 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


GAOE  HT 


10 


DAY     TIME 
1    0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
296800 


^/fcO,OOOj 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC   T.aR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


29^*000 


12/23/55 


JAN  35 -DATE 


See  Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  East  End  and  Sacramento  River  at  Fremont  Weir,  West  End,  for  stage 
records  and  locations.   Elev.  of  weir  crest  is  33.50  ft.  USED  datum;  length  of  crest  Is  9,120  ft. 
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TABLE       56 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BUTTE    SLOUGH    AT    MAWSON    BRIDGE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
TEAR 

A02971 

1963 

OAT 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

. 

35 

165 

190 

812 

1690 

1450 

3270 

1780 

226 

296 

257 

246 

1 

2 

30 

1A9 

156 

771 

13100 

1400 

3250 

1490 

192 

266 

282 

245 

2 

3 

?3 

136 

147 

722 

25400 

1360 

2730 

1330 

175 

255 

300 

260 

J 

4 

lA 

119 

378 

587 

21200 

1290 

2160 

1180 

188 

237 

230 

238 

A 

5 

A.e 

98 

761 

529 

14400 

1220 

1730 

1070 

189 

236 

2  56 

231 

5 

6 

0.3 

89 

728 

577 

9210 

976 

1500 

975 

186 

249 

301 

237 

6 

7 

0.0 

106 

463 

541 

5670 

664 

2020 

908 

260 

239 

299 

226 

7 

8 

0.0 

101 

314 

5  78 

4140 

402 

3010 

851 

2  74 

221 

283 

213 

a 

9 

3.<. 

93 

274 

549 

3560 

269 

7630 

977 

281 

219 

289 

247 

» 

10 

18 

88 

254 

501 

3220 

231 

8070 

1150 

275 

240 

303 

272 

10 

li 

21 

85 

227 

429 

3070 

212 

8050 

1280 

267 

245 

282 

294 

1 1 

'2 

126 

88 

212 

319 

3990 

196 

12000 

1310 

275 

240 

252 

311   • 

12 

13 

909 

95 

203 

264 

4220 

186 

17700 

1320 

290 

231 

230 

359 

13 

4360 

98 

200 

241 

4380 

172 

20500 

1290 

289 

243 

230 

402 

14 

15100 

97 

206 

229 

5640 

162 

25100 

1250 

282 

240 

249 

441 

15 

16 

12500 

98 

281 

218 

4870 

157 

39700   F 

1210 

296 

227 

268 

462 

16 

86A0 

113 

882 

210 

4170 

183 

44000   E 

1140 

296 

226 

247 

4  64 

17 

5380 

123 

1340 

202 

3710 

223 

40500   E 

1020 

289 

214 

243 

405 

16 

3970 

119 

3200 

192 

3310 

212 

33200 

909 

283 

233 

254 

404 

19 

20 

3110 

119 

4460 

175 

2980 

211 

24400 

824 

271 

256 

292 

420 

20 

21 

2310 

lOA 

3990 

161 

2670 

211 

18800 

775 

262   » 

257 

278 

428 

2 

1690 

85 

3380 

151 

2360 

197 

14800 

722 

239 

244 

270   • 

431 

22 

1290 

68 

2760 

14b 

2130 

191 

10500 

652 

229 

232 

273 

449 

23 

995 

56 

2220 

142   • 

1990 

203 

7150   E 

650 

246 

236 

273 

438 

24 

25 

726 

A8 

1750 

137 

1830   • 

250   ♦ 

4740   E 

597 

258 

267 

288 

416 

28 

26 

502   • 

45 

1490 

130 

1720 

260 

3840   E 

48  7 

289 

252 

284 

393 

te 

27 

355 

44 

1290 

125 

1530 

242 

3270   E 

374 

292 

277 

257 

375 

27 

2B 

273 

247 

1140   • 

121 

1540 

560 

2790   E 

307 

242 

251 

230 

352 

28 

29 

2A2 

327   . 

1040 

120 

1620 

2370   E 

255   • 

218 

267 

222 

322 

29 

30 

217 

238 

952 

151 

2280 

2050   ♦ 

265 

288 

248 

236 

297 

30 

31 

183 

877 

742 

2890 

262 

259   • 

229 

3  1 

MEAN 

2033 

115 

1153 

354 

5635 

648 

12400 

924 

266 

245 

254 

342 

MEAN 

MAX. 

15100 

327 

4460 

812 

25400 

2890 

44000   E 

1780 

296 

296 

303 

454 

MAX 

0.0 

44.0 

147 

120 

1540 

157 

1500 

262 

176 

214 

222 

213 

MIN. 

AC  FT 

125000 

6825 

70920 

21760 

313000 

39850 

738000 

56790 

16160 

16160 

16240 

20350 

AC.FT 

£  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
-*    -  Discharge  meosufement  or  observoiion 

of  no  flow   mode  on   this  day. 
n     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


(    MEAN  ^ 

MAXIMUM 

f         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
1987 

DISCHARGE 
44400E 

GAGE  HT 
69.09 

MO 
4 

OAT 
17 

TIME 

0740 

DISCHAROC 

0.0 

OAOE  HT 

MO 

DAT 

6 

TIME 
1040 

TOTAL 

ACRE-FEET 
1439000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.D.B.SM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39    11     11 


121     3k     28 


SW31     i6h       IE 


3/1/1.0 


JAN  39-MIE 


NOV  3U-MAY  3T  # 
OCT  31-BkTE 


193'' 


Station  located  at  West  Butte-Meridian  Highway  bridge,  3.O  mi.  N  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass.  Flow  affected  by  gate  operation. 
Flow  during  summer  months  is  made  up  aLnost  entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions .  During  flood  periods, 
Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  by  banX  spill  and  spill  over  Moulton  and  Colusa  Weirs. 

#  -  Flood  season  only. 
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TABLE       57 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

WAOSWORTH    CANAL    NFAR    SUTTER 


in  second- feet 


STATION  NO, 

WATER   ' 
YEAR 

A05929 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR, 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

126 

63 

24 

41 

44  5 

59 

220 

127 

233 

76 

113 

136 

1 

2 

121 

61 

25 

39 

230 

54 

183 

171 

274 

82 

106 

137 

2 

3 

115 

63 

24 

40 

146 

51 

185 

115 

295 

69 

104 

131 

3 

4 

116 

59 

25 

39 

139 

49 

137 

107 

216 

83 

115 

161 

4 

5 

102 

59 

24 

35 

120 

42 

116 

137 

180 

86 

123 

187 

5 

6 

103 

57 

22 

38 

96 

47 

294 

104 

176 

85 

123 

203 

6 

7 

104 

57 

19 

50 

74 

46 

309 

94 

179 

104 

114 

229 

7 

e 

ll* 

59 

19 

41 

65 

43 

193 

121 

175 

96 

103 

237 

8 

9 

106 

55 

17 

36 

87 

42 

95 

134 

204 

78 

122 

205 

9 

10 

103 

53 

16 

33 

322 

41 

103 

108 

220 

82 

135 

192 

10 

1, 

140 

51 

17 

30 

164 

40 

105 

164 

215 

88 

149 

199 

II 

12 

280 

50 

16 

28 

250 

37 

84 

154 

196 

92 

159 

241 

12 

13 

1011 

48 

16 

28 

685 

17 

86 

98 

155 

86 

159 

228 

13 

14 

ll*? 

50 

18 

27 

290 

14 

778 

19 

145 

112 

135 

268 

14 

15 

1190 

46 

24 

25 

145 

29 

517 

4 

139 

101 

127 

280 

15 

16 

829 

48 

64 

26 

114 

40 

337 

3 

167 

81 

111 

291 

16 

17 

551 

46 

299 

26 

89 

54 

211 

3 

151 

59 

86 

275 

17 

le 

384 

43 

250 

24 

73 

57 

182 

5 

150 

70 

104 

248 

18 

19 

260 

43 

129 

24 

57 

81 

177 

9 

128 

80 

127 

25* 

19 

20 

189 

42 

89 

24 

101 

99 

152 

40 

124 

73 

88 

248 

20 

2  1 

151 

42 

68 

22 

93 

105 

121 

53 

115 

77 

69 

224 

21 

22 

116 

44 

51 

22 

86 

118 

103 

64 

123 

74 

76 

205 

22 

23 

101 

40 

55 

23 

80 

158 

95 

93 

183 

55 

75 

185 

23 

24 

94 

41 

54 

22 

75 

141 

88 

145 

185 

101 

75 

1*2 

24 

25 

84 

40 

58 

22 

71 

140 

78 

209 

190 

104 

85 

131 

25 

26 

74 

38 

54 

21 

58 

129 

61 

234 

215 

79 

102 

128 

26 

27 

68 

35 

47 

20 

64 

223 

49 

255 

155 

85 

124 

136 

27 

28 

66 

31 

48 

21 

61 

182 

123 

229 

134 

88 

119 

122 

28 

29 

56 

28 

46 

22 

287 

75 

232 

86 

90 

120 

112 

29 

30 

64 

27 

48 

161 

225 

108 

219 

57 

91 

134 

105 

30 

31 

54 

46 

533 

209 

222 

104 

125 

31 

MEAN 

259 

47.4 

56.2 

49.8 

154 

92.5 

182 

118 

173 

85.5 

113 

194 

MEAN 

MAX. 

1190 

53.0 

299 

533 

585 

287 

778 

255 

295 

112 

159 

291 

MAX. 

MIN. 

64.0 

27.0 

16.0 

20.0 

61.0 

14.0 

49.0 

3.0 

67.0 

65.0 

59.0 

105 

MIN. 

ACFT 

15940 

2820 

3455 

3054 

8551 

5591 

10840 

7285 

10310 

5260 

5952 

11560 

Acrr, 

E  -  Est imoted 
NR  -  Ho  Record 
-Ik    -  Oitchorge  meosur«ment  or  obstrvotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
a.     -  E    and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


r  MEAN  "1 

C          MAXIMUM          1 

DISCHARGE 
127 

DISCHARGE 
NE 

GAGE  HT 

MO, 

DAY 

TIME 

' 

MINIMUM         1 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
91738 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  TSR, 
M,D  8,aM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     09     12 


121     \h     00 


NE15      15N     2E 


'•7 .16 


10/13/62 


MAR  61-maE 


MAK  61-MTE 


1961 


0.00 


USED 


Station  located  on  downstream  side  of  South  Butte  Road  Bridge,    0.9  mi.  E  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypass.     Maximum  gage  height 
listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge.     This  station  and  one  2.2  ml.  downstream  are  used  to  determine  slope  for  rating 
Of  canal.     This  flow  and  flow  of  Butte  Slough  to  Sutter  Bypass  make  up  entire  Feather  River  contribution  to  the  Sutter  Bypass.     Prior 
records,  January  1939  to  March  I961,   available  at  a  site  approximately  0.3  mile  upstream. 
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TABLE         58 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION  DISTRICT  1560  DRAINAGE  TO  SUTTER  BYPASS 

in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER      ' 
YCAR 

A05922 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

29 

29 

17 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

28 

30 

17 

2 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

28 

30 

17 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3l> 

29 

30 

17 

4 

•> 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

29 

21 

5 

i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

30 

23 

19 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30 

19 

19 

7 

e 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

29 

15 

17 

a 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

29 

25 

13 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

29 

31 

14 

10 

h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

30 

32 

11 

1 1 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

30 

29 

11 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2* 

30 

17 

14 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

30 

30 

22 

4 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

30 

25 

22 

15 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29 

21 

20 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

29 

17 

21 

17 

la 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29 

12 

19 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

31 

19 

19 

9 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

30 

20 

27 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

29 

20 

27 

21 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

29 

18 

20 

22 

2i 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

30 

19 

21 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

34 

20 

9.4 

<;4 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

33 

20 

9.4 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

't.l 

24 

31 

20 

7.4 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

e.6 

30 

30 

20 

4.7 

27 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13.0 

31 

29 

19 

0.0 

28 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17.0 

30 

29 

19 

0.0 

29 

JO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.0 

31 

29 

19 

4.7 

30 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17.0 

31 

17 

3  1 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

27 

29.8 

22 

15 

MEAN 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18.0 

34 

34 

32 

27 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

28 

12 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

15* 

1607 

1831 

1379 

914 

ACCT. 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
-#    -  Oischorge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
«    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


OISCHIRGE 

S.l 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT    MO, 


MINIMUM 


GAGE  Mt 


OAY     TIME 
1     0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
5885 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  TSR. 
M.D.aaM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39     01     57 
Plant  local 

121     44     33 
ted  9.9  ml.   SU 

NW2T      14N        2E 
Of  Yuba  City,    8 

5  mi.  E  of 

Grimes .     T 

his   is  drainai 

MAY  5'»-I>AIE 
;e  returned  by  gri 

ivity . 

0.00 

USED 
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TABLE         59 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
RECLAMATION  DISTRICT  I66O  DRAIMAGE  TO  TISmi£  EfPASS 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER   ■ 
YEAR 

A02963 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

16 

30 

22 

30 

150 

38 

35 

38 

47 

32 

31 

45 

I 

? 

17 

30 

23 

28 

132 

41 

35 

37 

44 

30 

31 

43 

2 

3 

18 

28 

23 

0.0 

126 

37 

33 

29 

44 

31 

31 

42 

3 

4 

18 

28 

18 

24 

106 

35 

34 

32 

45 

32 

31 

51 

5 

18 

27 

18 

27 

107 

33 

33 

47 

38 

36 

31 

49 

6 

18 

27 

16 

28 

99 

33 

33 

50 

36 

35 

30 

50 

6 

7 

17 

26 

17 

30 

69 

31 

33 

46 

40 

35 

27 

51 

8 

17 

27 

11 

29 

82 

28 

33 

27 

39 

32 

26 

50 

8 

9 

17 

26 

4.2 

28 

72 

28 

39 

6.2 

39 

35 

30 

51 

9 

10 

17 

26 

27 

26 

100 

33 

42 

24 

39 

35 

44 

50 

1 1 

17 

26 

24 

26 

96 

35 

39 

34 

38 

35 

55 

42 

11 

12 

21 

26 

23 

24 

94 

28 

55 

50 

38 

31 

48 

44 

12 

13 

119 

25 

22 

25 

137 

27 

63 

79 

38 

31 

51 

51 

4 

188 

24 

22 

26 

108 

23 

98 

50 

40 

32 

44 

48 

5 

158 

24 

23 

25 

94 

18 

95 

29 

40 

32 

42 

47 

16 

166 

24 

22 

23 

94 

19 

108 

50 

40 

32 

38 

45 

16 

101 

24 

20 

24 

94 

19 

93 

29 

40 

32 

41 

41 

8 

92 

24 

51 

23 

70 

14 

90 

38 

37 

32 

44 

38 

19 

46 

24 

67 

24 

84 

15 

89 

37 

29 

32 

42 

38 

20 

62 

24 

48 

24 

52 

0.0 

86 

37 

21 

32 

42 

38 

2  1 

64 

24 

53 

24 

49 

0.0 

75 

47 

28 

32 

42 

39 

2  1 

22 

72 

24 

52 

24 

79 

7.8 

74 

42 

28 

32 

42 

39 

2J 

49 

23 

51 

22 

53 

6.5 

71 

72 

26 

32 

42 

35 

24 

49 

24 

49 

24 

50 

5.8 

61 

72 

33 

32 

42 

30 

25 

29 

23 

46 

22 

50 

6.1 

58 

67 

32 

32 

48 

29 

26 

38 

21 

38 

23 

42 

6.2 

61 

2.1 

29 

32 

47 

27 

26 

27 

33 

24 

42 

23 

42 

5.5 

48 

36 

35 

29 

52 

21 

28 

34 

24 

37 

23 

39 

44 

49 

38 

33 

27 

44 

25 

29 

19 

21 

36 

21 

28 

49 

38 

34 

28 

46 

24 

30 

40 

21 

34 

26 

33 

32 

46 

33 

31 

45 

24 

31 

31 

25 

44 

35 

44 

31 

45 

MEAN 

52 

25 

31 

25 

85 

23 

58 

42 

36 

32 

40 

40 

MEAN 

MAX. 

188 

30 

67 

44 

150 

44 

108 

79 

47 

36 

55 

51 

MIN. 

16 

21 

4.2 

0.0 

39 

0.0 

32 

2.1 

21 

27 

26 

21 

ACFT. 

AC.  FT 

3176 

1486 

1912 

1527 

4707 

1408 

3459 

2565 

2148 

1962 

2487 

2394 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
H(t    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
«     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 


[          MAXIMUM          1 

DISCHARGE 

KH 

GAGE  HI 

MO. 

DAY 

TIME 

f 

MINIMUM          1 

DISCHARGE 

GAGE  HT. 

MO 

DAY 

TIME 

NR 

TOTAL 

ACRE-FEET 
29251 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.T.aR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     01     Vh      121     1*6     53     SE30      lltW        2E 

Plant  located  on  north  levee  of  Tisdale 
pumping  and  gravity . 


JAM  25 -DATE 
Sj   2.1  mi.  E  Of  Tisdale  Weir,   6.8  mi.   SE  of  Grimes.     This   is  drainage  returned  by 


B-84 


TABLE        oO 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION    DISTRICT    1600    DRAINAGE    TO    SACRAMENTO    SLOUGH 

in  second-feet 


( 

STATION  NO. 

WATER   ' 
YEAH 

A029i6 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUS. 

SEPT. 

DAY 

0.0 

58 

52 

92 

1294 

127 

175 

155 

433 

212 

104 

552 

1 

: 

0.0 

61 

42 

92 

703 

127 

154 

159 

824 

209 

105 

566 

2 

J 

38 

79 

47 

0.0 

513 

128 

148 

188 

605 

177 

178 

535 

3 

4 

38 

79 

47 

0.0 

346 

104 

134 

110 

597 

172 

150 

558 

" 

5 

37 

73 

58 

65 

384 

96 

140 

321 

518 

172 

231 

573 

5 

b 

50 

67 

54 

69 

378 

104 

124 

251 

515 

169 

246 

573 

6 

7 

50 

67 

59 

73 

355 

89 

0.0 

324 

46  2 

171 

251 

558 

7 

8 

33 

67 

0.0 

77 

330 

100 

153 

325 

25  1 

173 

252 

850 

9 

9 

33 

61 

0.0 

65 

315 

55 

153 

332 

577 

135 

251 

559 

9 

10 

33 

61 

43 

65 

560 

46 

198 

586 

411 

58 

259 

561 

10 

1 1 

*9 

61 

97 

65 

393 

IZ 

198 

595 

433 

209 

304 

742 

II 

le 

536 

55 

53 

65 

375 

51 

188 

677 

471 

236 

318 

462 

12 

13 

935 

55 

36 

131 

728 

55 

214 

372 

44  3 

212 

334 

917 

13 

14 

1690 

*9 

32 

0.0 

428 

62 

649 

501 

442 

187 

316 

421 

14 

15 

1380 

<>9 

48 

49 

362 

64 

473 

505 

131 

162 

238 

737 

15 

16 

1*60 

49 

92 

" 

363 

64 

425 

507 

56  3 

140 

219 

561 

16 

17 

778 

43 

211 

47 

363 

98 

345 

451 

361 

124 

222 

500 

17 

18 

1.79 

43 

152 

49 

379 

37 

309 

420 

357 

112 

244 

574 

IS 

19 

36* 

37 

202 

41 

303 

57 

305 

525 

360 

91 

242 

531 

19 

20 

311 

37 

193 

43 

266 

47 

227 

508 

354 

91 

231 

455 

20 

2> 

310 

37 

172 

41 

245 

47 

353 

568 

230 

110 

231 

318 

2 

22 

247 

37 

211 

43 

221 

55 

228 

545 

271 

152 

380 

534 

22 

2J 

215 

^1 

175 

41 

186 

64 

233 

635 

49  7 

128 

354 

251 

23 

24 

166 

37 

146 

39 

188 

254 

235 

537 

473 

118 

390 

253 

24 

25 

151 

37 

139 

39 

176 

31 

237 

539 

522 

121 

383 

219 

25 

26 

128 

37 

124 

0.0 

155 

40 

239 

540 

536 

141 

272 

189 

26 

27 

121 

49 

113 

31 

142 

142 

235 

540 

522 

143 

360 

159 

27 

28 

117 

36 

110 

33 

127 

251 

188 

643 

514 

113 

530 

59 

29 

29 

97 

160 

107 

62 

197 

208 

644 

49  7 

105 

536 

239 

29 

30 

9* 

68 

95 

340 

172 

121 

665 

99 

109 

529 

119 

30 

31 

92 

91 

740 

175 

1039 

111 

535 

3  1 

MEAN 

324 

56.2 

96.8 

82.3 

378 

95.2 

234 

487 

44  6 

149 

301 

482 

MEAN 

MAX. 

1690 

160 

211 

740 

1294 

264 

649 

1039 

824 

235 

630 

917 

MAX. 

MIN. 

0.0 

36.0 

0.0 

0.0 

127 

22.0 

0.0 

110 

99.0 

58.0 

104 

59.0 

MIN. 

AC.  FT 

19900 

3344 

5952 

5062 

21000 

5917 

13910 

29970 

25560 

9154 

18520 

28660 

AC.  FT 

E  -  Est  imoted 
Nft  -  No  Record 
%    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM          \ 

0ISCH4RGE 

£60 

OISCMABGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY   TIME 

I          MINIMUM         1 

OISCHARGC 

0.0 

OAQE  MT 

MO 
10 

DAY 
1 

Time 
0000 

TOTAL 

ACHE- FEET 
187949 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  T.aR, 
M  OBSM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     liT     05      121      39     18     ME20     IM        3E 


Ul.l 


3/l/ltO  APR  30-OCT  38  B 

JAII  39-nATE 


Plant  located  on  west  levee  of  Sutter  Bypass,    3.T  mi.   SE  of  Knights  Landing.     This   is  drainange  returned  by  pumping  and  gravity, 
ti  -  Irrigation  season  only. 


B-85 


TABLE         61 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

SACRAMENTO    SLOUGH    AT    SACRAMENTO    RIVER 


in  second-feet 


STATION  NO- 

WATER 
YEAR 

A02925 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

288 

A 

419 

1350 

2630 

F 

F 

1260 

732 

582 

1030 

, 

2 

308 

A 

168 

1260 

2310 

F 

F 

1660 

714 

5*2 

1020 

2 

3 

281 

A 

A 

1010 

2020 

F 

F 

679 

862 

607 

1030 

3 

4 

230 

A 

A 

9*2 

1970 

F 

2050 

1020 

693 

68  3 

1030 

4 

5 

2«9 

4*3 

685 

842 

1600   • 

5650 

2020 

1280 

700 

766 

1060 

5 

6 

260 

463 

2730 

910 

1680 

2510 

1800 

1310 

680 

773 

1110 

6 

7 

247 

455 

2560 

80  5 

1530 

1640 

1160 

680 

726 

1140 

7 

S 

221 

412 

1630 

741 

1260 

1860 

956 

602 

730 

1500 

8 

9 

17ft 

369 

743 

693 

1020 

1710 

1330 

672 

694 

1460 

9 

10 

121 

389 

323 

751 

563 

1720 

1060 

653 

766 

1120 

10 

1, 

A 

368 

306 

655 

40  1 

1560 

1210 

626 

862 

1410 

\2 

A 

405 

296 

634 

452 

1660 

1260 

650 

924 

1*80 

12 

\l 

F 

360 

195 

590 

302 

1810 

1200 

707 

936 

1*00 

13 

14 

F 

312 

A 

5*6 

A 

2320 

1160   • 

687 

883 

1*50 

14 

15 

F 

272 

A 

A 

195 

2930 

1080 

660 

631 

1900 

15 

16 

F 

270 

A 

493 

541 

2630 

1160 

582 

816 

1*70 

16 

17 

F 

301 

A 

372 

305 

2460 

939 

566 

809 

1600 

17 

18 

F 

224 

F 

398 

A 

2010 

1090 

571 

790 

1*10   • 

19 

F 

176 

F 

390 

A 

1810 

1010 

674 

722 

1560 

19 

20 

F 

255 

F 

379 

A 

1820 

974 

599   • 

743 

1*20 

20 

21 

6700 

284 

F 

372 

199 

1730 

660 

650 

8*4   • 

1300 

2  1 

22 

6900 

209 

F 

326 

200   • 

2050 

791 

684 

747 

1320 

22 

23 

6180 

209 

F 

329 

5270 

675 

2480 

613 

699 

775 

1010 

23 

24 

5050 

113 

3880 

328 

4680 

570 

2650 

867 

648 

802 

10*0 

24 

25 

3390   » 

205 

3170 

354   • 

4260 

245 

2560 

917 

628 

616 

1000 

25 

26 

2390 

203   • 

5170 

287 

3790 

513 

2090 

966 

716 

682 

969 

26 

27 

1800 

251 

4500   • 

284 

3270 

5  04 

1840 

1000 

584 

936 

819 

27 

28 

1320 

A 

3490 

321 

2900 

A 

1720 

1010 

679 

997 

731 

29 

667 

A 

2530 

291 

F 

1660 

963 

565 

1010 

766 

29 

30 

ftftZ 

A 

1930 

532 

F 

1600 

838 

616 

966 

588 

30 

31 

A 

1550 

A 

F 

1610 

582 

1020 

1' 

MEAN 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

106  6 

657 

805 

1211 

MEAN 

MAX. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1660 

862 

1020 

1900 

MAX. 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

79  1 

565 

542 

586 

MIN. 

AC  FT. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

63540 

40390 

49600 

72060 

ACFT. 

E  -  Eit  imotad 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  meosurement  or  obtervolion 

of  no   flow   mode   on  this  doy. 
K     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r  MEAN 

r          MAXIMUM          1 

DISCHARGE 
HE 

OISCHABGE 
NR 

GAGE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


OISCHARGEI  gage  HT 

NE 


TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O  aSM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     1*6     52     121     38     27     SE21     IIN       3E 


JUN  24-001  39  8     APR  I45-DEC  1*6  £ 
JAM  ItO-DAIE  APR  I4T-DATE 


Station  located  0.5  mi,  above  mouth,   U.6  ml.   SE  of  Knights  Landing.     During  low  flows  this  represents  combined  flows  of  Sutter  Bypass  and 
Reclamation  District  1500.     During  high  flows  (above  gage  ht.  29. 0-)  the  slough  is  entirely  submerged  as  it  lies  within  the  bypass  area. 
Sharp  rises  in  the  Sacramento  River  cause  zero  or  negative  flow. 

A  -  An  undetermined  ajnount  of  negative  flow. 

F  -  Flooded. 

fl   -  Irrigation  season  only. 


B-86 


TABLE        62 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LITTLE  LAST  CHANCE  CREEK  ABOVE  FRENCHMAN  DAM 

in  second* feet 


STATION  NO. 


ASSSftO 


WATER     ^ 
YEAR 


1963 


E  -  Estimoled 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  measurement  or  obtervotion 

of  no  ftOM  made  on  tt^is  day. 
«    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


lABGE 
NR 


MAXIMUM 


Discharge 
NR 


GAGE  MT 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


SASE  HT 


MO- 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

0.0 

5.1» 

4,3 

NR 

NR 

NR* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

0,0 

4.8 

6.3 

NR» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

n.o 

4.6 

6.4* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

4 

n.o 

4.5 

4,9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

0,0 

4.0 

4.6E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

e 

0,0 

3.9 

4.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

" 

0.0 

3.8 

4, If 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

e 

0,0 

3,6 

3.8E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

0.0 

5.0 

3.9E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

lO 

0.0 

5.5 

3.8F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 1 

0.1 

4.3 

3.7E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 1 

12 

2.0 

3.9 

3.8E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

13 

193   • 

3.8 

4.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

lA 

7?   r 

3.7 

4.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

28 

3.5 

8.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

IS 

27 

3.7 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

IG 

17 

16 

3.3 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

le 

13 

3.7 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

11 

3.2 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

11 

3.4 

10   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

2i 

1  1 

3.4 

10   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2  1 

22 

9.4 

3.5 

9.6E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

25 

8.7 

3.4 

8.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

2« 

8.2 

3.0 

7.9E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

il 

26 

7.8 

3.0 

6.0E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

7.2 

3.7 

4.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

6.1 

7.3 

4. OF 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

2B 

5.8 

4.8 

4.0E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

■i.7 

3.8E 

4.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

5.5 

3.8E 

4.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

5.4 

4,5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEAN 

14.5 

4.0 

6,6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEAN 

MAX. 

193   F 

7.3 

17,0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MAX, 

MIN. 

0.0 

3.0 

3.7F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MIN. 

ACH 

890 

240 

409 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

ACFT 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aaM. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


39  57  19 


120  12  37 


N'rfS  24N     i6e 


574E 


3.64 


10/13/62 


NOV   61 -DEC  62  ^0V  61-DEC  62   1961 


5600.00     DSCGS 


Station   located  0.7  ml.    below  mouth  of  I/jokout   Creek,   4.3  mi.   N  of  Frenchman  Dam. 
Tributary  to  Frenchman  Reservoir.      Stage-discharge  relationship  affected  at   times  by  Ice. 
Station  discontinued  Jan.    1,    I963. 


B-87 


TABLE      ez 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
FRENCHMAN    rREEK    NEAP    rHILCOOT 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A56530 

1963 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Dlschorge  meosurement  or  obtarvotion 

of  no  flow  mode  on  ttiis  day. 
«     -  E    ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
NR 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


' 

MINIMUM 

^ 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO  DAY 

TIME 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUS. 

SEPT 

DAY 

n,? 

7.1' 

2.1 

NR 

NR 

NR* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

7 

n.3 

2.5 

2.7 

NR* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

n.i 

2.5 

2.8» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

J 

n.3 

2.3 

2.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

" 

0.3» 

2.3 

2.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

n.3 

2.2 

2.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

n.3 

2.3 

2.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

n.3 

2.2 

2.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

n.3 

2.5 

2.2F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

n.4 

2.4 

2.2F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

1  1 

n.7 

2.2 

2.2F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

II 

12 

1.7 

2.2 

2.2F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

'2 

3 

73   # 

2.1 

2.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

? 

14 

18   F 

2.1 

2.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

i>l 

15 

0.1 

2.0 

4.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

16 

7. ft 

2.1 

7.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

.6 

7.3 

2.0 

7.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

7.8 

2.0 

7.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

la 

19 

7.8 

l.RF 

7.2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

|9 

20 

7.5 

1.9 

6.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

2  1 

6.8 

1.8 

6. IF 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

22 

6.2 

1.0 

5.8F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

■i.A 

1.8 

5.4F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2  3 

■i.O 

1.7 

4.5F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

^4 

4.3 

1.7 

4,nE 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

4.0 

2.1 

3.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

3.6 

2.7 

3.5F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

3.3 

7.7 

4.5F 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

3.3 

1.8F 

5.nE 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

?.<» 

l.flF 

5. OF 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7.S 

5. OF 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3  1 

MEAN 

6.? 

2.1 

4.n 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MEAN 

MAX. 

73. OF 

2.7 

7.8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MAX 

MIN. 

n.3 

1.7 

2.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

MIN. 

AC  FT. 

378 

127 

249 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

AC  FT 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC. tap. 

M.D.B.SM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J9  5^  01  120  14  09  SWJO  24n  i6e   255E 


7. JOE   10/13/62   NOV  61-DEC  62  NOV  61-DEC  62  I961 


5625.00   USCQS 


Station  located  2.5  ml.  W  of  Frenchman  Dam,  8.8  ml.  NW  of  Chllcoot.   Tributary  to  Frenchman  Reservoir. 
Stage-discharge  relation  at  times  affected  by  Ice.   Station  discontinued  Jan.  1,  I963. 
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TABLE      64 


DAILY 

MEAN      DISCHARGE 

STATION  NO- 

WATER 

LITTLE    LAST    CHANCE    CREEK.    BELOW    FRENCHMAN    DAM 

in  second- feet 

YEAR 

A55525 

1953 

DAY 

OCT. 

NOV,                    DEC.                   JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG.         '        SEPT 

DAY 

0.2 

1.9        I              1.9                     1.9 

2.8* 

1.9* 

1.9 

2.0 

89 

1.9 

9.9 



21 

1 

J 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9* 

2.3 

1.9 

1.9 

2.0 

100 

1.9 

38 

15 

2 

3 

0.2 

1.9 

1.9» 

1.9 

Z.Z 

1.9 

1.9 

2.0 

100 

1.9 

74 

10 

3 

d 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

1.9 

2.0 

123 

1.9 

80 

8.5 

4 

s 

0.2* 

1.9 

1.9 

1.9 

1,2 

1.9 

1.9 

2.0 

134       • 

1.9 

90 

7.6 

5 

6 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.1 

2.0 

141 

3.2 

96 

5.4 

6 

7 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.2 

2.0 

126 

5.1 

103 

1.9 

7 

8 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.0 

116 

5.1 

106 

1.9 

e 

9 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.0 

88 

5.1 

106 

1.9 

9 

10 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.0 

58 

5.1 

106 

1.9 

10 

li 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.2 

40 

5.1 

106 

1.9 

1 1 

12 

0.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.2 

40 

12 

106 

1.9 

12 

13 

2.'> 

1.9 

1.9 

1  .9 

2.2 

1.9 

2.0 

2.2 

40 

15 

106 

1.9 

13 

14 

2.2 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

1  .9 

2.0 

2.2 

40 

15 

103 

1.9 

14 

15 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

I. 2 

40 

15 

106 

1.9 

15 

IE 

2.0 

1.9        !              1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2,2 

40 

15 

106 

1.9 

16 

17 

1.9 

1.9        1              1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2,2 

40 

15 

106 

1.9 

17 

le 

1.9 

1.9                     1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2,2 

40 

15 

106 

1.9 

16 

19 

1.9 

1.9                     1.9 

1.9 

1.9 

1  .9 

2.0 

2,2 

30 

16 

93 

1.9 

|9 

20 

1.9 

1.9        ,              1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.7 

18 

15 

85 

1.9 

20 

2' 

1.9 

1.9        \              1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

15 

15 

71 

1.9 

2  1 

22 

1.9 

1.9 

1.9        1              1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

14 

15 

55 

1.9 

22 

23 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

14 

15 

65 

1.9 

23 

24 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

14 

13 

55 

1.9 

<.i 

25 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0. 

2.0 

12 

10 

65 

1.9 

25 

26 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

3.8 

10 

55 

1.9 

26 

^^ 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

31 

1.9 

10 

65 

1.9 

27 

28 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

45 

1.9 

10 

55 

1.9 

26 

29 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

63 

1.9 

10 

55 

1.9 

29 

30 

1.9 

1.9 

1.9 

2.1 

1.9 

2.0 

77 

1.9 

9.9 

36 

1.9 

30 

31 

1.9« 

1.9 

3.1 

1.9 

77 

9.9 

21 

3  1 

MEAN 

1.3 

1.9 

1.9 

1.9 

2.1 

1.9 

2.0 

11.2 

60.8 

9.6 

80.0 

3.8 

MEAN 

MAX. 

2.'. 

1.9 

1.9 

3.1 

2.8 

1.9 

2.2 

77.0 

141 

15.0 

106 

21.0 

MAX. 

MIN. 

0.2 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

2.0 

1.9 

1.9 

9.9 

1.9 

MIN. 

AC  FT 

80 

113 

117 

120 

115 

117 

119 

689 

3022 

591 

4919    1                 224 

ACFT 

WATER       YEAR 

SUMMARY 

E      -  Est  imo 

ted 

NR  -  No   Rec 

•*    -  Dischor 

of   no   f 

qe  nr^eosurement  or  observation 
ov*   mode  on  this  doy. 

'    MEAN 

{                         MAXIMUM 

f 

MINIMUM 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DiSCHiRGE 

DISC 

iARGE 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

Time 

DISC 

1ARGE 

GAGE  HI 

MO     DAY 

TIME 

»     -  E    ond 

* 

14.1 

^ J 

1       1 

50 

3.89 

6 

5 

1310 

0.0 

8     14 

1040 

102201 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.S.SM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  53  36  120  11  17  NE33  24N  16e 


160 


3.6 


6/5/63 


NOV  61 -DATE  NOV  6 1 -DATE 


1961 


5480.00  USCGS 


Station  located  at  toe  of  Frenchman  Dam,  7.1  ml.  N  of  Chllooot.  Flow  regulated  by  Frenchman  Reservoir. 
At  times,  extremely  heavy  precipitation  off  the  face  of  the  dam,  which  enters  above  the  measuring  weir, 
contributes  additional  flow. 
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TUBLE        6^; 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
LITTLF    LAST    CHANrF    CREEK    NEAR    CHILCOOT 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER      ^ 
YEAR 

A55520 

1963 

o&y 

OCT, 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.3 

1.7 

2.2 

1.9F 

40       tf 

2.5» 

3.0E 

5.4 

94 

1.5 

9.2 

18 

1 

2 

0.3 

1.7 

2.2 

1.9» 

20      E 

2.5f 

3. OF 

5.1 

107 

1.5E 

35 

14 

2 

I 

0.3 

1.7 

2.2» 

2. IE 

12       E 

2.5E 

3.0E 

4.9 

107 

1.5E 

79 

S.OE 

3 

A 

0.3 

1.8 

2.2 

2.5E 

8.0E 

2.5E 

3.0E 

4.4 

121 

1.4E 

85 

7.0E 

4 

5 

0.3» 

1.8 

2.2 

2.0E 

7.0E 

2.5F 

4.3 

4.2 

127       • 

1.4 

93 

6.0E 

5 

6 

0.3 

1.9 

2.2 

1.9F 

6.0E 

2.5F 

11 

3.9 

136 

2.0 

100 

S.OE 

6 

7 

0.3 

2.0 

2.2 

1.9E 

5.5E 

2.5F 

16 

3.7 

126 

4.8 

106       ♦ 

1.5E 

7 

e 

0.4 

2.4 

2.2 

1.9E 

5.0E 

2.5F 

13 

4.1 

117 

4.7 

111 

1.5E 

8 

9 

0.4 

1.8 

2.2 

1.9F 

4.5E 

2.5E 

9.7 

4.0 

91 

4.7 

110 

1.5E 

9 

10 

0.6 

1.8 

2.2 

1.9E 

6.0E 

2.6E 

8.1 

3.9 

62 

4.8 

107 

1.5E 

10 

h 

n.B 

1.8 

2.2 

1.9E 

5.0E 

2.5E 

7.0 

3.6 

42 

4.5 

107 

1.5E 

,, 

12 

1.5 

1.8 

2.2 

1.9F 

4.0E 

2.5F 

6.1 

3.7 

40 

11 

104 

2.0E 

12 

13 

?4 

1.8 

2.1 

1.9E 

4.5E 

2.5F 

5.4 

3.7 

40 

15 

104 

2.0E 

13 

14 

1? 

1.8 

2.0 

1.9F 

3.5E 

3. OF 

5.5 

3.6 

40 

16 

101 

1.5 

14 

IS 

6.4 

1.8 

2.5 

1.9E 

3.0E 

3.0E 

5.6 

3.4 

40 

16 

106 

1.5 

15 

<e 

4.8 

1.7 

3.3 

1.9E 

2.8E 

3. OF 

5.5 

3.4 

42 

16 

107 

1.6 

15 

17 

3.9 

1.8 

3.2 

1.9F 

2.7F 

3. OF 

5.3 

3.1 

42 

16 

107 

1.5 

17 

IS 

'.? 

I.« 

3.? 

1.9F 

2.6F 

3. OF 

5.3 

3.0 

42 

17 

107 

1.7 

la 

19 

7.6 

i.e 

3.0 

1.9F 

2.6F 

3. OF 

6.2 

2.9 

32 

17 

98 

2.2 

(9 

20 

?.4 

l.n 

3.0 

1.9F 

2.6E 

3.0E 

6.2 

3.4 

17 

17 

89 

1.8 

20 

21 

J. 3 

1.8 

3.0 

1.9E 

2.5E 

3.0E 

6.1 

2.6 

15 

17 

75 

1.8 

Z 

22 

2.1 

1.8 

2.8 

1.9e 

2.5E 

3. OF 

7.2 

2.7 

13 

17 

67 

1.6 

22 

2J 

?.o 

1.8 

2.2F 

1.9F 

2.5E 

3.0E 

8.5 

2.8 

14 

16 

57 

1.6 

2  5 

24 

2.0 

l.B 

1.9F 

1.9F 

2.5F 

3. OF 

9.0 

2.6 

13 

13 

67 

1.5 

t  4 

25 

2.0 

1.9 

1.9F 

1.9F 

2.5E 

3. OF 

8.5» 

2.5 

13 

9.2 

66 

1.7 

25 

26 

1.7 

1.9 

1.9E 

1.9E 

2.5E 

3.0E 

7.7 

2.5 

4.4 

9.2 

64      • 

1.5 

26 

27 

1.7 

2.3 

1.9F 

I.9F 

2.5E 

3. OF 

7.0 

31       « 

1.7 

9.2 

64 

1.6 

27 

2e 

1.9 

2.3 

1.9F 

1.9F 

2.5E 

3.0E 

6.8 

51 

1.6 

9.0 

64 

1.4 

29 

29 

2.0 

2,2 

1.9F 

1.9E 

3.0E 

6.6 

65 

1.6 

9.2 

64 

1.4 

29 

30 

2.0 

2.2F 

1.9F 

5.4F 

3. OF 

6.0 

83 

1.6 

9.2 

38 

1.5 

30 

31 

2.0» 

1.9F 

30       F 

3. OF 

S3 

9.2 

18 

3  1 

MEAN 

2.8 

1.9 

2.3 

3.0 

6.0 

2.8 

6.9 

13.1 

51.5 

9.7 

81.3 

3.2 

MEAN 

M4X 

24.0 

2.4 

3.3 

30. OE 

40. OE 

3.0E 

16.0 

83.0 

136 

17.0 

111 

18.0 

MAX. 

MIN. 

0.3 

1.7 

1.9F 

1.9E 

2.5E 

2.5E 

3.0E 

2.5 

1.6 

1.4E 

9.2 

1.4 

MIN. 

ACFt 

17? 

112 

143 

183 

332 

172 

408 

805 

3062 

597 

4997 

192 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■*     -  Dischorgt  meosurement  or  observation 

of  no   flOM   made   on  this  day. 
it     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r    MEAN 

MAXIMUM                        1 

OI5CH4fiGE 
15.4 

OISCMABGE        GASE  MT    MO 

SOE           4.13E      2 

DAY 

1 

TIME 

MINIMUM                      1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
11180 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
M.D.aSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J9  52  01      120  10   13       SEJ  23N  i6e 


V''*0-5/5''  *       V'*0-5/5'*  «     1959 
7/54 -DATE  7/5'J-DATE 


0.00 


LOCAL 


Station  located  JOG  ft.  below  ooimty  road  bridge,  5.1  ml.  N  of  Ohllcoot.  Tributary  to  Middle  Pork  Feather  River. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice.   Drainage  area  Is  84.2  sq.  ml. 

®  -  Maintained  by  watermaster  service  for  irrigation  season  only. 
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TABLE      66 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 


SMITHNECK    CREEK    NEAR    LOYALTON 

in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ■ 
YEAR 

A55620 

1963     J 

D4Y 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

BAY 

, 

3.7 

6.6 

6.4 

5.2  E 

Ill 

12         E 

34 

52 

52 

8.0 

5.2 

4.8 

1 

? 

3.7 

6.9 

7.7 

5.2  E 

77 

11        E 

35 

56    • 

46 

8.0 

5.4 

4.4 

2 

J 

5.9 

6.8 

8.4 

5-1 

54 

10        E 

36 

57 

45 

8.5 

5.4 

4.5 

3 

4 

u* 

6.7 

7.0 

5.6  E 

48 

10       E 

40 

59 

38 

7.7 

5.9 

4.4 

A 

5 

7.0 

6.4 

5.4  E 

64 

9.0  E 

44 

59 

45 

7.8 

6.0 

5.6 

5 

6 

4.1 

6.8 

6.4 

5.4  E 

60 

10        # 

60 

57 

37 

8.3 

4.9 

5.5 

6 

7 

4.5 

6.5 

^? 

5.4  E 

58 

11 

69 

48 

30 

8.1 

4.3 

5. 1 

7 

8 

4.6 

6.4 

6.4 

5.4  E 

56 

11 

60 

50 

26 

7.7 

5.1 

5. 1 

8 

9 

4.7 

7.0 

6.5 

5.2  E 

^f 

9.6 

48 

51 

21 

6.8 

5.3 

5.2 

• 

10 

5.3 

7.9 

6.3 

5.0  E 

54 

8.5 

55 

41 

31 

7.0 

5.1 

5.0 

10 

6.1 

6.7 

f-' 

4.0  E 

47 

7.5 

32 

40 

21 

6.8 

5.1 

4.9 

II 

12 

9.7 

6.5 

6.1 

3.5  E 

41 

7.6 

31 

38 

16 

6.6 

4.5 

6.0 

12 

13 

73       E 

f-? 

5.9 

4.0  E 

45 

6.9 

32 

35 

15 

7.2 

4.1 

7.0 

13 

" 

64       E 

6.4 

6.4 

4.5  E 

37 

7.2 

32 

34 

17 

7.5 

4.4 

5.6 

14 

15 

35 

6.3 

7.2 

5.0  E 

32 

7.8 

34 

38 

18 

6.1  . 

4.4 

4.7 

15 

16 

22 

6.2 

11 

5.0  E 

31 

8.1    E 

44  * 

39 

14 

6.0 

4.4  • 

4.6 

16 

(7 

17       • 

f-l 

8.4 

5.0  E 

27 

8.1 

42 

43 

16 

5.5 

4.6 

5.2 

17 

18 

14 

6.2 

8.2 

5.0  E 

24 

E 

8.1 

44 

44 

12       * 

6.8 

4.6 

5.7 

IS 

19 

13 

6.1  * 

7.4  » 

4.5  E 

21 

E 

7.4 

44 

47 

10 

5.9 

4.4 

6.7 

19 

20 

11 

6.0 

6.9 

5.4  E 

19 

E 

9.6 

46 

46 

9.6 

6.0 

4.9 

5.9 

20 

21 

10 

6.1 

6.7  E 

6.3  E 

17 

E 

11 

46 

41 

10 

6.5 

5.3 

5.0 

2  1 

22 

9.2 

6.3 

5.7  E 

6.3  E 

16 

E 

12 

46 

43 

11 

6.1 

5.1 

4.6 

22 

23 

9.2 

5.9 

5.2  E 

6.3  E 

15 

E 

11 

43 

46 

12 

5-9 

5.1 

4.6 

23 

24 

8.6 

5-§ 

4/7  E 

6.3  E 

15 

E 

12 

40 

49 

12 

5.5 

5.2 

4.1 

.14 

25 

8.0 

5.8 

3.5  E 

6.3  E 

15 

E 

14 

32 

42 

11 

5.5 

5.1 

4.5  • 

25 

26 

7.2 

6.4 

3.5  E 

6.3  E 

14 

E 

15 

35 

35 

9.2 

6.1 

5.0 

4.8 

26 

27 

7.1 

7.0 

4.5  E 

6.3  E 

14 

E 

21 

36 

29 

8.6 

5.7 

4.5 

4.3 

27 

28 

6.7 

6.8 

4.8  E 

6.3  E 

13 

E 

26 

36 

43 

8.7 

5.9 

4.3 

5.0 

28 

29 

6.8 

6.0  E 

5.0  E 

6.8 

29 

39 

57 

10 

6.2 

4.5 

4.1 

29 

30 

6.8 

5.5  E 

5.0  E 

37       E 

29 

40 

54 

9.6 

6.4 

5.1 

4.0 

30 

31 

6.7 

5.0  E 

206        E 

29 

51 

5.3 

5.0 

31 

MEAN 

12.7 

6.4 

6.3 

12.9 

38.5 

12.6 

41.8 

45.9 

20.7 

6.7 

4.9 

5.0 

MEAN 

MAX. 

73-0 

7.9 

11.0 

206        E 

111 

29.0 

69.0 

59.0 

52.0 

8.5 

6.0 

7.0 

MAX. 

3.7 

5.5  E 

3.5  E 

3.5  E 

13.0 

E 

6.9 

31.0 

29.0 

8.6 

5.3 

4.1 

4.0 

MIN. 

AC  FT 

781 

383 

387 

793 

2l40 

772 

2489 

2824 

123J 

411 

302 

299 

ACFT 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Dischorge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on  this  doy. 
Jt     -  E    ond    * 


WATER       YEAR      SUMMARY 


r    MEAN 

{                         MAXIMUM                         1 

DISCHARGE 

17.7 

OISCHABGE 

346   E 

GAGE  HT 

5.05 

MO.  DAY 

1      31 

TIME 

1550 

MINIMUM 


DISCHARGE  GAGE  HT  MO 

NR 


TOTAL 

ACRE-FEET 

12310 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.T.aR. 
M  D.8.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  37  52 

120    11    54 

NW33   21N   I6E 

4/40-7/54  e 
8/'54-DATE 

4/40-7/54  « 
DATE 

1954 

3.00 

LOCAL 

Station  located  100  ft.  W  of  county  road,  4.0  ml.  SE  of  Loyalton.  Tributary  to  Middle  Fork  Feather  River. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice.   Drainage  area  is  31.6  sq.  ml. 

€  -  Maintained  by  watermaster  service  for  Irrigation  season  only. 


B-91 


TABLE       67 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
MILLER    CREEK    NEAR    SATTlEY 


in  second-feet 


STATION  NO 

WATER      ' 
YEAR 

A55720 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

3.7 

6.6 

5.3 

6.6 

154       E 

12       * 

9.8 

23 

42 

22 

11 

7.3 

1 

2 

3.7 

7.1 

17 

6.4 

64       F 

11 

9.4 

24       • 

42 

20 

11 

7.2 

2 

3 

3.7 

7.0 

20       • 

5.3* 

49 

10      E 

10 

26 

37 

20 

11 

7.0 

3 

4 

3.7» 

6.6 

13 

6.2 

42 

9.5E 

11 

28 

37 

19 

11 

7.0 

4 

5 

3.7 

6.2 

11 

5.9 

37 

9.0E 

13 

36 

35 

19 

10 

7.4 

5 

6 

3.7 

5.8 

9.8 

5.8 

31 

11 

28 

35 

35 

19 

10 

7.4 

6 

7 

3.3 

5.4 

9.2 

5.8 

27 

11 

26 

35 

33 

19 

9.7 

7.3 

7 

8 

3.3 

5.3 

8.9 

5.5 

24 

11 

17 

32 

33 

19 

9.8 

7.2 

B 

9 

3.1 

6.9 

8.5 

5.5 

21 

11 

15 

27 

33 

18 

10 

7.1 

9 

10 

6.3 

9.7 

8.3 

5.5 

21 

11 

13 

25 

35 

17 

9.7 

5.3 

10 

1, 

18 

6.0 

7.8 

4.0E 

19 

10 

13 

22 

32 

15 

9,7 

5.3 

,, 

12 

*5       F 

5.6 

7.8 

2.5E 

18 

10 

13 

22 

32 

16 

9.6 

9.2 

12 

13 

122       F 

5.5 

7.9 

2.8E 

19 

10 

14 

22 

31 

15 

9.3 

7.9 

13 

14 

38       F 

5.7 

8.7 

3.2E 

17 

9.6 

19 

24 

34 

15 

9.2 

6.8 

14 

15 

18 

5.4 

22 

3.5F 

15 

11 

15 

25 

32 

15       • 

8.9 

6.5 

15 

16 

15 

5.4 

21 

3.5E 

15 

11 

14       • 

30 

38       F 

15 

8.8* 

6.4 

16 

17 

13       • 

5.1 

16 

3.5E 

15 

10 

13 

33 

35       ♦ 

15 

8.7 

6.4 

17 

18 

12 

5.1 

14 

3.5E 

14 

9.7 

13 

35 

33 

15 

8.1 

6.6 

18 

9 

11 

4.9» 

12 

3.0E 

14 

10 

12 

38 

31 

14 

6.1 

8.3 

|9 

20 

11 

4.9 

11 

3.5E 

14 

11 

13 

39 

29 

14 

8.2 

7.1 

20 

21 

n 

5.0 

10 

4.0E 

14 

10 

12 

43 

29 

14 

7.9 

6.7 

2 

22 

10 

5.0 

9.8 

4.4 

13 

11 

12 

40 

29 

13 

8.0 

6.4 

22 

23 

9.5 

5.0 

9.1 

4.5 

13 

11 

12 

42 

29 

13 

8.0 

6.2 

23 

24 

9.2 

5.3 

7.3E 

4.3 

13 

10 

12 

42 

27 

13 

8.0 

6.0 

^4 

25 

9.0 

5.3 

5.0E 

4.3 

13 

9.8 

12 

41 

25 

13 

8.1 

5.9» 

25 

26 

9.0 

5.9 

5.0E 

4.2 

13 

9.9 

11 

39 

25 

13 

8.0 

5.8 

26 

27 

8.3 

6.7 

5.5E 

4.1 

13 

11 

11 

40 

24 

12 

7.8 

5.4 

27 

28 

8.0 

5.9 

6.0E 

3.9 

12 

11 

14 

54       E 

24 

12 

7.8 

5.5 

28 

29 

7.7 

5.5E 

6. BE 

4.1 

11 

17 

54       E 

23 

12 

7.8 

5.2 

29 

30 

7.* 

5. OF 

7.0E 

14        E 

10 

21 

47 

23 

12 

7.7 

5.2 

30 

31 

7.2 

6.9 

200       E 

10 

43 

11 

7.2 

31 

MEAN 

14.1 

5.8 

10.3 

U.l 

26.2 

10.4 

14.2 

34.4 

31.5 

15.5 

9.0 

6.7 

MEAN 

MAX- 

122       F 

9.7 

22.0 

200      E 

154       E 

12.0 

28.0 

54. OF 

42.0 

22,0 

11.0 

9.2 

MAX 

MIN. 

3.1 

4.9 

5.0E 

2.5E 

12.0 

9.0E 

9.4 

22.0 

23.0 

11.0 

7.2 

5.2 

MIN. 

ACFT 

868 

347 

632 

683 

1456 

642 

843 

2116 

1882 

954 

552 

399 

ACFI 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on  this  doy. 
«    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN     ^ 

r                         MAXIMUM                         1 

DISCHARGE 
I         15.7^ 

DISCHARGE 

539E 

GAGE  MT 

UO 

DAY 

1 

TIME 

0050 
- 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


0A8E  NT     MO 


DAY     TIME 


TOTAL 

ACRE-rtET 
11370 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  Ta  R. 

M  D  B  a  M 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  36  03  120  25  19 


NE  9  20N  14E 


339E 


4.33 


2/1/63 


5/40-9/54  «  5/40-9/54  «   1954 
9/54-DATE    9/54-DATE    1958 


1958 


0.00 
-1.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  0.2  ml.  W  of  State  Highway  89^  1.0  ml.  S  of  .^lattley.  Tributary  to  Middle  Pork  Feather  River. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  Is  7.6  sq.  ml. 

©  -  Maintained  by  watermaster  service  for  Irrigation  season  only. 
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I 


TABLE 


68 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 
MIDDLE    FORK    FEATHER    RIvFR    NEAR    PORTOLA 


A55*20 


14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

1< 
13 
15 
24 
25 

2S 

27 

ze 

29 

30 
31 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

AC  FT 


in  second-feet 


0,0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 


0.0 

n.n 

0.0 
0.0 
0.0 

0.1 

76 

106O   F 

74  10   » 

3580   F 

1800       F 
829 
4  96       • 
355 
281 

221 
173 
146 
130 
115 

105 
98 
88 
78 
71 
66   • 


393 
3580   F 
0.0 
24160 


63 
61 
61 
57 
55 

54 
51 
52 
56 

73 

62 
63 

70 
71 
70 

63 
58 
59 
57 
56 

66 
55 
57 
54 
51 

52 

75 

101 

128 

148 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


131 
171 
205 
156 
254 

266 
199 
147 
121 

1C7 

99 
91 
90 
85 
140 

359 
369 

517 
490 
353 

273 
223 
191 

150 
100 

90 
80 

80 
80 
80 

75 


70  E 

70  F 

67  » 

67  F 

67  F 

54  F 

60  E 

56  F 

52  c 

45  E 


55.3 
148 
51.0 
394  7 


186 
517 

75. OF 
11450 


38 
30 
35 
38 
38 

40 
40 
40 
38 
38 

38 
38 
38 
38 
38 

38 
45 
65 
80 
187 
3110 


152 
3110   E 
30. OE 
9338 


6830 
6630 
4570 
2590 
1750 

1370 

1090 

841 

715 

595 

747 
698 
707 
664 
637 

520 
432 
375 
341 
322 

298 
273 
248 
231 
216 

202 
186 
170 


MAR. 


1227 
6830   E 

170 

68130 


161 
151 
142 
131 
120 

138 
152 
152 

155 
143 

133 
123 
108 
105 
105 

115 
135 
138 
139 
148 

150 
165 
175 
179 
191 

205 
400 
550 
600 
750 
600 


APR 


500   E 
400   F 
373 
410 
455 


215 

750   E 
105 
13230 


1170 
1980 
3010 
2290 
1440 

1060 
940 
783 
789 
770 

927 
1100 
996 
875 
833 

1160 
1180 
1130 
1040 
833 

684 
563 

718 
652 
533 


MAY 


994 

3010   E 
373 
59120 


637 
628 
623 
618 
609 

595 
549 
565 
513 
623 

546 
576 
531 
473 
424 

368 
327 
296 
279 

250 

176 
208 
225 
242 
214 

220 
217 
211 
230 
202 
201 


JUNE 


406 
646 
176 
24940 


197 
215 
202 
195 
210 

202 
172 
158 
148 
176 

162 
141 
133 
126 
119 

HI 

104 

101 

95 

90 

90 
92 
90 
81 
68 

63 
58 

51 
46 

45 


WATER 
YEAR 


1953 


125 
215 

45.0 
7426 


E  -  Estimoled 
NR  -  No  Record 
*    -  Dischorgt  meoturement  or  obttrvotion 

of  no  flow   made  on  this  doy. 
»     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


41 
42 
57 
51 
38 

29 
25 

21 
16 

14 

12 

11 

11 
9.8 
8.2 

7.1 

6,3* 

5.9 

5.7 

5.2 

5.3 
4. 4 
3.6 
3.0 
3.2 

3.5 
3.8 
3.7 
2.8 
2.2 
1.5 


14.7 

57.0 

1.5 

901 


1.5 
1.3 
1.2 
1.1 

1.1 

1.1 
1.0 
1.2 
1.4 
1.2 

1.0 
0.8 
0.9 
1.1 
1.1 

0.9< 

1.0 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 
1.2 
1.2 

1.1 
1.0 

0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
0.9 
1.2 


1.1 

1.5 

0.8 

57 


SEPT. 


0.9 
1.1 

o.s 

0.9 

1.1 

l.OEl 
l.OE 
l.OE 
l.OE 
l.OE 

0.9 
1.1 
1.6 
1.1 
1.0 

1.0 
1.1 
1.3 
2.6 
2.0 

2.0 
2.9 
2.8 
2.6 
1.9*' 

1.2 
1.4 
1.3 
1.1 

1.6 


1.4 
2.9 

0.8 
84 


19 
20 

2  I 
22 
2  3 


28 
29 

30 
3  I 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

ACFT 


L^. 


EAN 


DISCHARGE 
500 


MAXIMUM 

DISCHARGE 

7550E 

GAGE  HT 

9.46 

MO. 

2 

DAY 

1 

TIME 

2130 

MINIMUM 

DISCHARGE 

0.0 

GAGE  HT 

MO 

10 

DAY 

1 

TIME 

0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 

222800 


LOCATION 


39  '^9  13 


LONGITUDE 


120    26    24 


l/«  SECT  BR. 
M.O.B.BM. 


NE29  23N  14e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


NOT  55 -DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


NOV  55 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1955 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


LOCAL 


Station  located  S  of  D.   S.   Highway  40A,    1. 
affected  by  Ice. • 


ml.   NE  of  Portola.      Stage-discharge  relationship  at   times 


B-93 


TABLE       69 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
SPANISH    CREEK    NEAR    OUINCY 


in  second-feet 


STATIOIJ  NO. 

WATER  ■ 
YEAR 

A5*250 

1963 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Oischorge  meosorement  or  observation 

of  no  flow   made  on  this  doy. 
It     -  E    and     * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


DAY 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

. 

12 

54 

96 

85 

5040   E 

82   E 

354 

354 

150   E 

43   E 

NR 

NR 

1 

? 

12 

53 

540 

80 

1510 

80   E 

2  84 

393 

140   E 

43   E 

NR 

NR 

3 

12   • 

50 

785 

79 

830 

76   E 

270 

419 

130   E 

38   E 

NR 

NR 

3 

4 

12 

46 

385 

77 

591 

72   E 

273 

418 

115   E 

40   E 

NR 

NR 

5 

13 

45 

271 

70 

464 

72   E 

559 

423 

115   E 

40   E 

NR 

NR 

5 

6 

12 

46 

210 

68 

344 

70   E 

2880 

405 

110   E 

35   E 

NR 

NR 

6 

13 

42 

171 

66 

293 

75   E 

2070 

427 

100   E 

35   E 

NR  « 

NR 

8 

12 

43 

146 

55 

277 

72   E 

809 

401 

92   E 

35   E 

NR 

NR 

8 

9 

13 

59 

126 

52 

250   E 

76   E 

5  32 

343 

85   E 

NR 

NR 

NR 

45 

92 

113 

63 

220   E 

70   E 

435 

301 

95   E 

NR 

NR 

NR 

1. 

308 

62 

100 

54   E 

210   E 

60   E 

377 

280 

90   E 

NR 

NR 

NR 

1 1 

2630 

53 

90 

50   E 

200   E 

56   E 

349 

259 

82   E 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

*760 

48 

82 

45   E 

279 

52   E 

389 

253 

76   E 

NR 

NR 

NR 

5 

14 

1730   * 

54 

77 

42   E 

261 

56   E 

1310 

249 

» 

70   E 

NR 

NR 

NR 

15 

602 

50 

364 

42   E 

210   E 

60   E 

914 

250 

E 

62   E 

NR 

NR 

NR 

16 

363 

46 

815 

42   E 

190   E 

54   E 

583 

260 

E 

54   E 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

2*5 

43 

815 

42   E 

170   E 

54   E 

445 

270 

E 

72   E 

NR 

NR 

NR 

18 

180   • 

43 

525 

42   E 

150   E 

60   E 

397 

280 

E 

56   E 

NR 

NR 

NR 

19 

163 

42 

350 

42   E 

140   E 

50   E 

371 

290 

E 

50   E 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

135 

41   • 

259 

42   E 

135   E 

68   E 

333 

300 

E 

54   E 

NR 

NR 

NR 

20 

2  1 

121 

37 

216   » 

42   E 

125   E 

80   E 

311 

300 

E 

52   E 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

111 

34 

186 

42   E 

118   E 

85   E 

306   • 

270 

E 

50   E 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

96 

33 

166 

42   * 

110   E 

140   E 

302 

250 

E 

80   E 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

91 

32 

146 

41   E 

105   E 

120   E 

296 

250 

E 

70   E 

NR 

NR 

NR  « 

'.1 

82 

30 

129 

40   E 

100   E 

110   E 

293 

280 

E 

52   * 

NR 

NR 

NR 

26 

75 

205 

115 

39   E 

95   E 

200   E 

286 

210 

E 

50   E 

NR 

NR 

NR 

26 

70 

394 

108 

38   E 

90   E 

560   E 

290 

200 

E 

48   E 

NR 

NR 

NR  * 

28 

b'l 

198 

103 

37   E 

85   E 

596 

301 

180 

E 

48   E 

NR 

NR  * 

NR 

b't 

136 

93 

37 

504 

327 

190 

E 

50   E 

NR 

NR 

NR 

30 

61 

108 

91 

632 

445 

354 

180 

E 

48   E 

NR 

NR 

NR 

57 

87 

6050   E 

445 

190 

E 

NR 

NR 

MEAN 

392 

74.0 

250 

265 

450 

155 

567 

294 

79.5 

NR 

NR 

NR 

MEAN 
MAX. 
MIN. 

ACFT. 

MAX. 

4760 

394 

815 

6050   E 

5040   E 

595 

2880 

427 

150   E 

NR 

NR 

NR 

ACFT 

12.0 

30.0 

77.0 

37. OE 

85. OE 

52. OE 

270 

180 

E 

48. OE 

NR 

NR 

NR 

24090 

4401 

15390 

16250 

24980 

9560 

33720 

18060 

4733 

NR 

NR 

NR 

MEAN 


DISCHARGE 

NR 


(           MAXIMUM           1 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT 

MO, 

DAY 

TIME 

C         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

J 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.D.B.9M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  56  43 


121    00    20 


NW17  24n     9E 


AUG  54-JTJL  53 


AUG  54-JUL  63 


1956 


0.00 


LOCAL 


Station   located   on  north  edge   of  Bucks   Lake  Road,    3.2  itd.   W  of  ftulncy.     Tributary  to  East  Branch  North  Fork 
Feather  River.      Stage-discharge  relationship  at   times   affected  by  Ice.      Record   listed   Is  not   considered   to 
have   the   same  degree  of  accuracy  as   other  records   published  In  this   report.      Drainage  area  is   69. 1   sq.    ml. 
Station  discontinued  July  9,    1963. 
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TABLE      70 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

INDIAN    CREEK    NEAR    BOULDER    CREEK    GUARD    STATION 

in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER  ' 
YEAR 

A64*7o 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

I 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

. 

1.3 

57 

34 

23   E 

800   E 

75 

80 

241 

103 

35 

5.6 

5.2 

, 

J 

1.3 

53 

89 

23   E 

400   E 

73 

72 

269 

93 

34 

5.5 

5.7 

2 

3 

1.2» 

46 

179 

27   E 

300   E 

69 

75 

279 

89   • 

34 

7.3 

5.0 

9 

4 

1.1 

»5 

94 

30  e 

261   E 

62 

82 

266 

84 

33 

7.6 

4.4* 

4 

5 

1.1 

«4 

71    . 

28   E 

223 

62 

101 

292   E 

90 

33 

7,3 

4.6 

5 

6 

1.? 

»0   F 

63 

26   E 

189 

70 

311   E 

296   E 

83 

33 

6.8 

5.3 

6 

7 

1.3 

36   E 

56 

25   E 

168 

71 

315   E 

288 

76 

33 

8.0* 

4.8 

7 

9 

1.6 

35   E 

51 

24   E 

157 

68 

212 

281 

70 

32 

8.2 

4.3 

8 

9 

1.6 

*0   F 

A7 

24   E 

146 

66 

172 

260 

58 

31 

11 

4.9 

9 

0 

A.? 

93 

45 

20   E 

154 

63 

159 

247   * 

87 

30 

11 

3.9 

to 

l> 

26 

55 

43 

15   E 

139 

62 

143 

234 

74 

28   • 

9.5 

3.4 

1 1 

.2 

200   F 

*7 

42 

12   E 

128 

59 

139 

214 

66 

27 

7.6 

5.6 

12 

13 

319   F 

43 

40 

14   E 

143 

56   • 

141 

202 

62 

25 

7.2 

12 

1! 

14 

210   F 

45 

42 

15   E 

127 

57 

198 

210 

58 

23 

7.2» 

8.0 

(4 

15 

82 

41 

83 

15   E 

117   ♦ 

62 

183 

227 

56 

22 

6.6 

7.3 

15 

le 

58 

37 

154 

15   E 

117 

63 

155 

238 

54 

21 

5.3 

6.0 

16 

17 

51 

35 

113 

14   E 

114 

60 

151 

254 

54 

19 

5.7 

6.9 

17 

18 

AS 

34 

91 

13   F 

109 

58 

141 

237 

50 

19 

6.3 

8.2* 

la 

19 

53   ♦ 

31 

75 

11   E 

108 

65 

136 

229 

47 

17 

5.9 

9.6 

19 

20 

61 

31 

64 

11   E 

112 

72 

137 

211 

44 

17 

5.9 

11 

20 

21 

65 

31   ♦ 

55   F 

12   E 

109 

71 

129 

198 

42 

17 

5.8» 

11 

2  1 

22 

70 

30 

45   F 

13   E 

99 

68 

132   • 

176 

44 

15 

5.5 

9.5 

22 

23 

79 

28 

40   F 

14   F 

93 

73 

146 

170 

67 

15 

5.6 

7.8 

23 

81 

27 

30   F 

15   F 

92 

69 

164 

154 

60 

15 

5.4 

7.3 

24 

25 

80 

27 

23   F 

15   E 

87 

71 

162 

131 

48 

15 

5.1 

6.3 

25 

26 

75 

34 

24   F 

14   E 

90 

70 

142 

126 

43 

13 

6.1 

5.8 

26 

27 

69 

50 

24   F 

13   F 

81 

102 

148 

126 

40 

13 

5.5 

4.4* 

27 

28 

69 

38 

24   F 

12   F 

78 

103 

171 

115 

39 

12 

5.5» 

4.4 

28 

29 

69 

29   F 

24   F 

15   F 

91 

194 

127 

40 

10 

5.3 

4.9 

29 

30 

66 

30   F 

24   F 

30   » 

85 

216 

115 

39 

9.4 

5.2 

4.2E 

30 

31 

61 

26   F 

500   E 

85 

111 

8.4 

5.6 

31 

MEAN 

61.5 

40.5 

58.5 

33.5 

169 

70.4 

157 

211 

62.3 

22.3 

6.8 

6.4 

MEAN 

MAX 

319   F 

93.0 

179 

500   E 

800   E 

103 

315   E 

296   E 

103 

35.0 

11.0 

12.0 

MAX. 

MIN. 

1.1 

27.0 

23. OF 

11. OE 

78.0 

56.0 

72.0 

111 

39.0 

8.4 

5.2 

3.4 

MIN. 

ACI-T. 

3784 

2412 

3600 

2059 

9404 

4326 

9356 

12940 

3709 

1370 

418 

382 

ACFT 

E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
Hk    -  Discharge  measurement  or  observation 

of   no   flow    mode   on   this  day. 
n    -  E   and    Ht 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

(                          MAXIMUM 

DISCBARGE 
74.3 

DISCMARGE 
NR 

GAGE  HT  MO- 

DAY  TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


TIME 


TOTAL 

ACRE-FEET 
53760 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. as. 
M.o.aaM 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


ilO  10  00     120  56  57 


SW27  27N  12E 


JUN  61 -DATE 


JUN  61-DATE      1961 


0.00 


Station  located  2.2  ml.  S  of  Boulder  Creek  Guard  Station,  11  ml.  NE  of  Oenesee.  Tributary  to  East  Branch 
North  Pork  Feather  River.  Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice. 

Note:  The  maximum  discharge  of  record,  ooourlng  either  Jan.  31  or  Feb.  1,  was  not  recorded  because  the  float 
in  the  recorder  well  was  frozen.   It  was  not  possible  to  ascertain  the  Instantaneous  data  from  the  Information 
available. 
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TABLE       -7 1 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

RED    CLOVER    CREEK    ABOVE    ABBEY    BRIDGE    DAMSITE 

m  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  ' 
YEAR 

[         A5**55 

1963  , 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

NR 

NR 

NR 

20 

2370   E 

45 

165 

280 

42 

6.0 

1.8 

1.5 

1 

? 

NR 

NR 

NR 

20 

1120   E 

44 

116 

275   » 

35 

5.3 

1.5 

1.5 

3 

NR 

NR 

NR 

25   • 

717   E 

41 

129 

281 

32 

6.2 

1.9 

1.3 

3 

4 

NR 

NR 

NR 

28 

550   E 

36 

138 

253 

32   • 

5.6 

1.5 

1.3 

5 

NR 

NR 

NR 

23 

444   E 

37 

163 

247 

45 

4.9 

1.4 

1.5 

6 

NR 

NR 

NR 

22   E 

324 

42 

872   E 

239 

45 

5.0 

1.3 

1.8 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

21   E 

271 

41 

981   E 

215 

33 

4.9 

1.2 

1.6 

e 

NR 

NR 

NR 

20   E 

235 

37 

597   E 

244 

28 

4.3 

1.8 

1.8 

6 

9 

NR 

NR 

NR 

20   E 

208 

35 

412   E 

241 

25 

4.3 

1.9 

1.5 

(0 

NR 

NR 

NR 

17   E 

253 

29 

351   E 

189 

35 

3.7 

1.9 

1.4 

h 

NR 

NR 

NR 

12   E 

204 

28 

374   E 

174 

30 

3.2 

1.9 

1.5 

n 

12 

NR 

NR 

NR 

9.6E 

167 

26 

2  84 

153 

25 

3.2 

1.8 

1.9 

13 

NR 

NR 

NR 

10 

267 

25 

245 

134 

21 

3.0 

1.6» 

2.9 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

11 

175 

26 

342   E 

128 

20   • 

2.6 

1.3 

2.4 

5 

NR 

NR 

NR 

11 

150 

29 

350   E 

111 

19 

2.5» 

1.3 

2.6 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

11   E 

141 

34 

350   E 

97 

18 

2.4 

1.7 

2.6 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

10   E 

131 

34 

3  00 

89 

20 

2.1 

1.4 

2.6 

la 

NR 

NR 

NR  » 

9.9E 

113 

32 

2  74 

83 

20 

1.9 

1.1 

2.7 

19 

NR 

NR 

70 

8.5E 

104 

41 

233   E 

80 

15 

2.1 

1.3 

3.9 

20 

NR 

NR 

54 

8.7E 

104 

59 

245   E 

78 

13 

1.9 

1.3 

3.3 

21 

NR 

NR 

49 

9.6E 

92 

61 

212   E 

75 

9.4 

2.1 

1.4 

2.6 

2  1 

22 

NR 

NR 

45 

11   # 

79 

47 

217 

57 

9.1 

2.4 

1.5 

2.4 

22 

23 

NR 

NR 

41 

11   E 

70 

44 

281   E 

59 

18 

2.4 

1.5 

2.1 

23 

24 

NR 

NR 

27 

11   E 

69 

59 

315   E 

83 

15 

1.8 

1.3 

2.0 

24 

25 

NR 

NR 

22   E 

11   E 

64 

65 

317   E 

54 

12 

1.6 

1.3 

1.9* 

25 

26 

NR 

NR 

21   E 

11   E 

61 

64 

250 

75 

11 

1.8 

1.3 

1.9 

26 

27 

NR 

NR 

22 

10   E 

51 

162   E 

225 

60 

11 

1.7 

1.3 

1.9 

27 

28 

NR 

NR 

23 

9.4 

49 

233   E 

246 

48 

7.6 

1.6 

1.4 

2.0 

29 

NR 

NR 

22 

10 

190 

256 

58 

7.8 

1.7 

1.3 

1.9 

30 

NR 

NR 

21 

*64   E 

185 

273 

50 

7.7 

1.7 

1.1 

1.8 

31 

NR 

23 

2150   E 

173 

45 

1.7 

1.3 

MEAN 

NR 

NR 

NR 

97,5 

307 

64.5 

317 

139 

22.3 

3.1 

1.5 

2.1 

MEAN 

MAX. 

NR 

NR 

NR 

2150   E 

2370   E 

233   E 

981   E 

281 

45.0 

5.3 

1.9 

3.9 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

8.5E 

49.0 

25.0 

116 

45.0 

7.5 

1.6 

1.1 

1.3 

AC.  FT. 

AC,  FT 

NR 

NR 

NR 

6001 

17020 

3975 

18890 

8523 

1324 

192 

90 

124 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■#    -  Disctiorqe  measurement  or  obeervotion 

of   no   flow    mode   on   tt^is  day, 
#    -  E   ond    * 


MEAN 


DISCHABGE 
NR 


WATER       YEAR       SUMMARY 


f                         MAXIMUM          1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HI 

MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACSE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.aaM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  58  05  120  51  09  SE  4  24n  13E 


3260  E 


12.71 


2/1/63 


DEC  62-DATE 


DEC  62-DATE 


1962 


0.00 


LOCAL 


Station  located  above  bridge  on  Forest  Service  road,  13  ml.  E  of  Genesee,  11  ml.  N  of  Portola. 
Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  Ice.   Recorder  Installed  Dec.  I8,  1962. 
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TABl-E        72 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
RFD    CLOVFR    CRFEPC    NFAR    GFNFSFF 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  ' 
TEAR 

A5**50 

1963 

E     -  Estimated 

NR  -  No  Record 

■jfc    -  Dischorge  measurement  or  observation 

of  no   flow    mode   on   this  day. 
n     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

9.1 

47 

38 

45   E 

4360   F 

80 

221 

358 

91 

25 

11 

14 

1 

2 

8.9 

44 

60 

45   F 

1590   • 

77 

177 

371 

63 

24 

10 

14 

2 

3 

9.<.» 

43 

92 

55   E 

976 

74 

171 

382 

75 

23 

11 

14 

3 

4 

10 

41 

65 

62   F 

749 

57 

193 

388 

71 

23 

9.9 

13 

4 

5 

10 

39 

57 

52   F 

657 

55 

215 

374 

81 

22 

9.9 

14 

5 

6 

10 

37 

53 

50   F 

469 

66 

958 

363 

90 

23 

9.7* 

14 

6 

7 

n 

36 

49 

46   F 

377 

65 

1390 

352 

72 

22 

10 

14 

7 

8 

11 

35 

45 

45   F 

322 

51 

830 

335   ♦ 

54 

22 

11 

15 

S 

9 

12 

39 

43 

45   F 

282 

59 

583 

353 

50 

22 

13 

15 

9 

10 

15 

55 

40 

40   F 

318 

54 

445 

333   E 

58 

22 

12 

14 

10 

!• 

49 

42 

38 

30   F 

278 

49 

428 

278   E 

66 

21 

13 

14   • 

1  1 

12 

425 

36 

37 

22   F 

213 

48 

398 

235   E 

57 

20   ♦ 

13 

16 

12 

13 

2400   F 

35 

36 

23   E 

334 

45 

307 

203   F 

52   ♦ 

19 

14   * 

17 

13 

14 

2010   F 

36 

36 

25   F 

230 

48 

350 

190 

49 

19 

14 

16 

14 

15 

565 

38 

79 

25   F 

194 

44 

458 

178 

47 

18 

14 

15 

15 

16 

322 

34 

317 

25   F 

182 

55 

428 

155 

45 

18 

13 

14 

16 

17 

2  29 

33 

263 

23   F 

175 

55 

414 

161 

44 

17 

14 

15 

!■" 

la 

IRO 

32 

204 

22   F 

157 

52 

347 

155 

45 

17 

14 

15 

a 

19 

156   • 

30 

155 

20   F 

146 

55 

307 

152 

41 

15 

13 

19 

19 

20 

139 

30 

122   • 

20   F 

146 

72 

254 

148 

35 

15 

14 

19 

20 

21 

127 

30   • 

107 

21   E 

137 

90 

260 

150 

35 

15 

13 

18 

2 

22 

115 

30 

95 

23   E 

124 

75 

230   » 

140 

33 

15 

13 

15 

22 

23 

103 

30 

88 

24   F 

112 

55 

270 

143 

38 

14 

14 

14 

2  J 

24 

92 

28 

71    C 

25   F 

109 

72 

346 

155 

40 

14 

13 

15 

^1 

25 

83 

27 

56   F 

25   E 

102 

87 

381 

131 

36 

14 

14 

15 

25 

26 

76 

31 

48   F 

24   F 

99 

92 

354 

138 

31 

13 

14 

15 

26 

27 

68 

85 

50   F 

23   F 

88 

111 

320 

125 

30 

13 

13 

15 

27 

28 

62 

55 

50   E 

20   E 

84   • 

275 

315 

111 

28 

12 

14 

14 

28 

29 

57 

43 

50   r 

24   F 

2  74 

322 

117 

27 

12 

13 

14 

29 

30 

52 

38 

50   F 

58   • 

233 

334 

108 

27 

12 

14 

14 

JO 

31 

49 

52   F 

2840   E 

233 

99 

11 

13 

3  I 

MEAN 

241 

38.6 

82.1 

124 

455 

90.4 

401 

223 

52.1 

17.9 

12.6 

15.1 

MEAN 

MAX. 

2400   F 

85.0 

317 

2840   F 

4350   F 

275 

1390 

388 

91.0 

25.0 

14.0 

19.0 

MAX 

MIN. 

8.9 

27.0 

35.0 

20. OE 

84.0 

44.0 

171 

99.0 

27.0 

11.0 

9.7 

13.0 

MIN. 

AC  FT 

14810 

2299 

5050 

7591 

25810 

5558 

23850 

13590 

3098 

1099 

777 

899 

AC  FT 

MEAN 


Discharge 

144 


MAXIMUM 

DISCHARGE 

787OE 

GAGE  HT  MO. 

9.49   2 

DAY 

1 

TIME 

0140 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


UO 


TOTAL 

ACRE-FEET 
104500 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  BR. 
M.0.B.8M, 


OF  RECORD 


C  FS. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  02  56  120  39  41  SW  5  25N  12E 


787OE 


9.49 


2/1/63 


AUG  5 4 -DATE 


AUG  54-DATE 


1954 


0.00  LOCAL 


Station  located  1.4  ml.  above  mouth,  5  ml.  E  of  Genesee.   Gributary  to  East  Branch  North  Fork  Feather  River  via 
Indian  Creek.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  loe.  Drainage  area  Is  122  sq.  ml. 
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TABLE        73 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
INDtSN    CRFFK    NFAR    TAYLORSVILLE 


A5»37o 


WATER 
YEAR 


in 

sscond-feet 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

?B 

258   • 

129 

162 

23000   F 

380 

790 

2020 

620 

216 

E 

43   E 

50   E 

1 

2 

27 

239 

233 

158 

9340   F 

353 

654 

2060 

550 

193 

F 

42   E 

50   E 

3 

?6   « 

22! 

651 

176 

5470   F 

340 

650 

2130 

475 

183 

E 

39   E 

50   E 

4 

SS   f 

202 

416   • 

190 

3840 

310 

E 

695 

2050 

428 

182 

E 

48   E 

41   » 

5 

25   c 

188 

299 

163 

3380 

290 

E 

837 

2040 

413 

179 

E 

44   E 

41   * 

6 

25   F 

175 

251 

166 

2450 

300 

F 

4340 

2110 

435 

167 

F 

55   » 

41   E 

6 

7 

25   F 

157 

221 

161 

1970 

310 

E 

7100 

1950 

351 

151 

F 

54   « 

45   E 

8 

25   r 

149 

2  00 

150 

1700 

300 

F 

4080 

1860 

325 

F 

149 

F 

54   » 

41   E 

9 

26   F 

155 

181 

147 

1490 

280 

F 

2780 

2000 

307 

F 

130 

F 

50   E 

38   E 

10 

40   F 

276 

166   F 

130   F 

1520 

260 

F 

2110 

1580 

363 

E 

124 

E 

64   E 

33   E 

1, 

85   F 

227 

146 

100   E 

1480 

250 

F 

1860 

1460 

388 

F 

117 

F 

64   E 

34   E 

1 1 

13 

1300   F 

179 

137 

80   E 

1130 

240 

E 

1700 

1320 

347 

E 

118 

H 

58   E 

46   E 

13 

7000   F 

158 

134 

85   E 

1540 

230 

F 

1440 

1160 

331 

F 

115 

E 

65   E 

72   E 

14 

9000   F 

155 

136 

90   F 

1250 

230 

F 

1950 

1120 

317 

* 

109 

F 

49   * 

50   E 

IS 

4000   F 

155 

242 

100   F 

1050 

740 

F 

2380 

1070 

271 

E 

106 

E 

52   » 

53   E 

(6 

2500   F 

140 

1050 

100   E 

98  7 

250 

E 

2000 

1070 

255 

F 

109 

F 

40   E 

54   E 

16 

17 

1400   F 

127 

1120 

90   E 

939 

250 

E 

1790 

1110 

267 

F 

100 

E 

37   E 

54   E 

1*^ 

18 

950   F 

122 

908 

80   E 

834 

240 

F 

1540 

1130 

253 

E 

92 

E 

42   E 

48   » 

J9 

830   F 

112 

668 

70   F 

768 

260 

F 

1410 

1170 

233 

E 

87 

E 

46   E 

51   E 

20 

773 

109 

524   • 

70   E 

74  5 

290 

F 

1180 

ueo 

218 

F 

95 

E 

30   E 

63   E 

21 

726 

104 

442 

78   E 

713 

330 

E 

1160 

1150 

209 

F 

97 

E 

45   » 

53   E 

2. 

22 

666 

100 

395 

85   E 

518 

300 

f 

1090   » 

1080 

233 

F 

105 

E 

42   E 

48   E 

Z5 

637 

97 

350 

92   E 

551 

290 

E 

1250 

1070 

324 

E 

103 

E 

39   E 

48   E 

24 

660 

92 

288 

100   * 

543 

290 

E 

1640 

1140 

337 

F 

92 

E 

35   E 

46   E 

25 

5  00 

88 

205 

100   F 

503 

299 

1850 

953 

250 

E 

76 

E 

38   F 

46   E 

26 

450 

97 

193   F 

95   E 

478 

307 

1440 

847 

226 

F 

71 

F 

45   E 

44   E 

26 

396 

255 

199   F 

85   E 

422 

388 

1360 

784 

216 

F 

50 

F 

45   E 

44   * 

28 

358 

232 

205 

75   E 

396   ♦ 

1050 

1650 

704 

229 

F 

61 

F 

44  » 

42   E 

29 

336 

153 

193 

200   E 

1010 

1810 

734 

229 

F 

54 

E 

40   » 

43   E 

311 

122 

192 

800   E 

877 

1910 

715 

223 

F 

51 

E 

46   E 

39   E 

288 

195 

8700   F 

850 

707 

41 

E 

47   E 

MEAN 

1075 

162 

345 

415 

2468 

375 

1882 

1338 

321 

114 

46.5 

46.9 

MEAN 
MAX. 
MIN. 

A  err. 

MAX. 

9000   F 

276 

1120 

8700   E 

23000   E 

1050 

7100 

2130 

520 

216 

F 

64.  OE 

72. OE 

25. OF 

88.0 

129 

70. OF 

396 

230 

F 

650 

704 

209 

F 

41. 

OF 

30. OE 

33. OE 

65130 

9608 

21180 

25540 

137100 

23040 

112000 

822B0 

19110 

7027 

2852 

2793 

E  -  Esl  imoted 
NR  -  No  Record 
■))t    -  Discharge  mtasurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on   this  day. 
«    -  E   and    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


r  MEAN  ' 

(                         MAXIMUM          1 

(                      MINIMUM         1 

0ISCMAR6E 
702 

DISCHARGE 

30100E 

GAGE  MT 

10.65 

MO.  DAY  TIME 

2   1   0210 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-fEET 
508600 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D  BSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40   OJ   31 


120  49    10 


NW    1    25N    lOE 


30200E 


10.7 


2/1/63 


4/45-8/54  « 
8/54-DATE 


4/45-8/54  « 
8/54-DATE 


1954 


Station  located  0.7  ml.  below  Montgomery  Creek,  1.5  ml.  SE  of  Taylorsville.  Stage-discharge  relationship  at 
times  affected  by  Ice.  Record  listed  Is  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records 
published  In  this  report.  Drainage  area  Is  533  sq.  ml. 

9   -   Maintained  by  watermaster  service  for  Irrigation  season  only. 
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TftBLE      74 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
PALERMO    CANAL    AT    OROVILLE    DAM 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER   ' 
TEAR 

A56910 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

NR 

0.0 

18 

18 

16 

13 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0* 

18 

18   • 

15   • 

14 

2 

? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

18 

18 

14 

13 

3 

< 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

18   • 

18 

14 

11   ♦ 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

19 

18 

12 

14 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

19 

18 

11 

14 

6 

' 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

18 

18 

13 

14 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0* 

19 

IB 

13 

15 

e 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

19 

17 

13 

14 

9 

i^' 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.'' 

18 

17 

13 

15 

10 

:. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.3 

18 

16 

13 

11 

1 1 

■? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.2 

IB 

9.3 

13 

13 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.1 

18 

17 

13 

8.3 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.1 

18 

l* 

13 

8.0 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.1 

18 

12   • 

13 

7.7 

IS 

.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

'..i 

18 

11 

13 

7.7 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8.6 

18 

13 

13 

7.8 

17 

>9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR» 

9.3 

18 

13 

13 

7.5 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.4 

18 

13 

13 

7.5 

19 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.3 

18   • 

13 

13 

7.5 

20 

2' 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.6 

9.2 

18 

13 

13 

7.6 

2  1 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.5» 

18 

13 

13 

7,5 

22 

2S 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.5 

15 

13 

13 

7.6 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.4 

19 

13 

13 

7.7 

^4 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.2 

18 

1* 

12 

7.4 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.0 

16 

17 

12 

7.4 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

8.5 

12 

16 

11 

7.5 

27 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

O.n 

13 

18 

19 

8.1* 

7.5 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

18 

18 

11 

12 

7.5 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

18 

IB 

20 

13 

7.2 

30 

NR 

NR 

wR 

NR 

18 

20   ♦ 

13 

31 

MEAN 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5.7 

17.8 

15.4 

12.8 

9.9 

MEAN 

MAX. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18.0 

19.0 

20.0 

16.0 

15.0 

MAX. 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

12.0 

9.3 

8.1 

7.2 

MIN. 

AC  FT 

t 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

352 

1059 

949 

788 

591 

ACFT. 

E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Oischorqe  measurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
It     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


C  MEAN 

(                         MAXIMUM          "1 

0ISCMAR5E 
1      NR 

DISCMARGE  iGAGEMl'MO. 
NR    ' 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  MT 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  SR. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  32  00 


121  28  55  SW  1  19N  4e 


1.07 


5/29/63 


APR  63 -DATE 


APR  63-DATE 


1963 


0.00 


LOCAL 


Station  Is  located  at  the  outlet  of  the  relocation  tunnel  of  Palermo  Canal.  On  completion  of  Oroville  Dam, 
It  will  be  located  50  ft.  SE  of  toe  of  the  Dam.  This  Is  water  diverted  by  the  Palermo  Ditch  Company  from 
the  South  Fork  Feather  River  near  Porbestown.  Recorder  installed  Apr.  18,  I963. 
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TABLE  75 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

KELLY  RIDGE  TURNOUT  TO  PALERMO  CANAL 

NEAR  OROVIT,T,F,  DAN 
in  second-feet 

STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

[a56905 

1963    , 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAFi. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.8 

9.2 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0* 

9.5 

9.2 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.5 

9.2 

3 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.5 

9.2* 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.2 

9.2 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.2* 

9.2 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.0 

9.2 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.0 

9.5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR   * 

0.0 

0.0 

9.0 

9.5 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

9.0 

9.5 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

9.0 

9.5 

II 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

9.5 

12 

i3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

0.0 

9.2 

9.5 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

5.4 

9.2 

9.5 

14 

IS 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.8* 

9.2 

9.5 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.2 

9.5 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.5 

9.5 

17 

IS 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.5 

9.5 

18   1 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.8 

9.5 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0* 

10 

9.8* 

9.5 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

5-§ 

9.5 

2  1 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0* 

0.0 

10 

9.8 

9.8 

22 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10   * 

9.8 

9.8 

2} 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.5 

9-i 

24  1 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.5 

9.8 

25  1 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.2 

9.8 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.0 

9.8 

27 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.0 

9.8 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.2 

9.8 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

10 

9.2 

9.8 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

9.8 

9.2 

31 

MEAN 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

5.6 

9.3 

9.5 

MEAN 

MAX 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

10.0 

9.8 

9.8 

MAX. 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0.0 

0.0 

9.0 

9.2 

MIN. 

At  FT. 

NR 

MR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

347 

574 

566 

ACFT. 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
it    ~  Dischorqe  measurement  or  obeervotion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«    -  E   ond    * 


MEAN 


DISCHARGE 
NR 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT 


MO,  DAY      TIME 


MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   TSR, 

M.Dsaw 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  31  50 


121    29    00 


SE   2    19N   4E 


1.26 


7/16/63 


MAY  65-DATE 


MAY  63 -DATE 


1963 


0.00 


LOCAL 


Station  Is   located  west   of  Kelly  Ridge   Penstock.     This   Is  water  from  the  Orovllle-Wyandotte   Irrigation  District 

which  supplements   or  replaces   that  used  during  the   construction  phase  of  the  Dam. 

Records   furnished  by  USGS  from  July    1   through  September   30.      Recorder   Installed  May   9,    I963. 


I 
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TABLE      76 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
FEATHFR    RIVER    AT    OROVILLE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A05791 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1810 

4190 

5120 

3550 

125000 

4980   • 

10900 

13500 

7550 

3630 

2190 

1900 

1 

? 

1900   • 

4400   • 

5140 

3580 

61900   • 

4530 

9540   • 

13800   » 

5550 

3690   • 

2190 

1900 

2 

,-1 

2100 

4  2  90 

19200 

3530   ♦ 

36600 

4500 

8970 

14500 

5040 

3690 

2160 

1860 

3 

4 

1860 

4290 

12000   • 

3530 

24900 

4350 

7570 

15000 

5430   • 

3640 

2170 

1840   * 

4 

5 

1780 

4440 

9110 

3730 

20400 

4190 

8920 

15200 

5280 

3640   ♦ 

2090 

1880 

5 

6 

1760 

4230 

7940 

3180 

16800 

3960 

37900 

15600 

5040 

3620 

1980   * 

1910 

6 

7 

1670 

4190 

7520 

3060 

14500 

4100 

52000   • 

16500 

4960 

3500 

1990 

1910 

7 

e 

1710 

4010 

6560 

3180 

13200   • 

3940 

39200 

15500 

4410 

3470   * 

1990 

1910 

a 

9 

1690 

3800 

5660 

2840 

12000 

3680 

28300 

16000 

4260 

3450 

2000 

1930 

9 

0 

2030 

4420 

4920 

2900 

10900 

3460 

23000 

13400 

4210 

3400 

2060 

1960 

10 

1, 

8000 

4010 

5240 

3250 

10300 

3610 

19500 

13500 

4110 

3  350 

2000 

1930 

1 1 

12 

53100 

3720 

4440 

2190 

10000 

3150 

17200 

13000 

3830 

3270 

2000 

1960 

12 

'1 

101000   • 

3480 

4000 

2150 

11700 

3250 

15000 

11700 

3810 

3240 

1950 

2460 

13 

■  4 

73600   • 

3750 

4530 

2780 

11600 

3200 

30500 

10900 

3700 

3220 

1910 

2490 

t4 

15 

30600   • 

3800 

8140 

2710 

10400 

3670 

31700 

10700 

4310 

3050 

1930 

2440 

15 

16 

16*00   • 

3700 

15400 

2590 

9800 

3650 

24400 

10800 

4230 

3170 

1920 

2060 

16 

17 

10000 

3670 

18400 

2370 

9200 

3250 

19900 

11400 

4190 

3210 

1980 

1860   • 

17 

i8 

8200 

3480 

15100 

2420 

8400 

3300   » 

17400 

11900 

4090 

2860 

2020 

2070 

19 

9 

6320 

3220 

11900 

2350 

8100 

3440 

18300 

11900 

3910 

3170 

1990 

2310 

19 

20 

5240 

3150 

10000 

2300 

7800 

3430 

16100 

12500 

3890 

3110 

2070   • 

2340 

20 

2  1 

5220 

2840 

8810 

2450 

7800 

3650 

14000 

11900   • 

3950 

3110 

2020 

2340 

2 

22 

4740 

3220 

8140 

2510 

7000 

3670 

13100 

11700 

3950 

3080 

1930 

2240 

22 

23 

4*20 

3200 

7780 

2570 

5800 

4960 

12500 

11000 

4060 

3050   ♦ 

1950 

2310 

23 

2A 

4800 

3200 

7290 

2370 

5500 

4420 

12400 

10700 

4010 

3060 

1930 

1860 

24 

25 

5350 

3140 

5820 

2600 

6100 

4180 

12200 

10500 

3910   • 

3030 

1950 

1960 

25 

26 

4860 

3550 

4940 

2330 

5700 

4140 

11900 

9870 

3810 

2920 

1910 

2070 

26 

27 

4980 

7520 

4460 

2470 

6000 

7070 

11500 

9420 

3770 

2500 

1910 

1710 

27 

28 

4820 

4450 

4290 

2530 

5400 

20400 

11400 

8440 

3700 

2400 

1920 

1690 

2S 

29 

4530 

4570 

3680 

2750 

14900 

12200 

8250 

3700 

2400 

1910 

1700 

29 

30 

4480 

4840 

3700 

7310 

12900 

13100 

7780 

36  70 

2280 

1890 

1690 

30 

31 

4530 

3550 

84700 

12400 

5880 

2210 

1890 

3  1 

MEAN 

12370 

3959 

7857 

5585 

17320 

5430 

18720 

12070 

4414 

3127 

1994 

2015 

MEAN 

MAX. 

101000 

7520 

19200 

84  700 

125000 

20400 

52000 

16600 

7560 

3630 

2190 

2490 

MAX. 

MIN. 

1670 

2840 

3550 

2150 

5400 

3150 

7570 

5880 

3570 

2210 

1890 

1690 

MIN. 

AC  FT 

750900 

235500 

483700 

343400 

961800 

333900 

1114000 

741900 

252500 

192300 

122500 

120000 

ACFT 

E  -  Est  imolea 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow   mode   on  ttiis  doy. 
a     -  E    and    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 


iCM ARGE 
7835 


MAXIMUM 


)ISCMARGE 
191000 


GAGE  MT 
55.37 


MINIMUM 


ISCHARGE 

MR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACRE-PCET 
6673000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T8  R 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C  FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


59  31  06  121  32  57  SW8  19N  4e 


230000 


3/19/07 


OCT  01 -DATE 


OCT  01-DATE 


1912 
1934 
1962 


1934 
1962 


139.53  nscas 

182.02   USCQS 
100.00  USCGS 


station  located  200  ft.  below  Orovllle-Chlco  Road  bridge,  0.4  ml.  NE  of  Orovllle.  Flow  partly  regulated  by 
reservoirs  and  power  plants.  The  flow  was  also  affected  by  construction  activities  at  Orovllle  dam.   Records 
furnished  by  USOS.  Drainage  area  Is  3632  sq.  ml. 
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TABLE        77 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FEATHER    RIVER    NEAR    GRIDLEY 


in  second-feet 


■ 

STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A05165 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OAY 

1 

859 

3870 

4580 

3590 

33000   • 

4830 

10700 

13300 

5700 

1490 

88 

199 

1 

2 

938 

4070 

4740 

3660 

79100 

4360 

9470 

13500 

4740 

1440 

152 

198 

2 

3 

1110 

40  70 

19000   ♦ 

3540 

46200 

4150 

8890   • 

13900   • 

4080 

1380 

205 

212 

3 

4 

1070 

3970 

12900 

3610 

30100   • 

4080   E 

8270 

14300 

3470 

1330 

221 

172   • 

4 

5 

907 

4030 

9200 

3700 

23200 

4100   E 

8210 

14300 

3210 

1350 

227 

180 

5 

e 

900 

3980 

7780 

3470 

17900 

3900   F 

29000 

14500 

3030   • 

1360 

125   • 

262 

6 

7 

813 

3850 

7330 

3190 

14900 

4000   E 

48800 

14400 

2950 

1350 

81 

304 

7 

e 

8  7« 

3700 

6170 

3350   ♦ 

12900 

3800   F 

41200 

15000 

2550 

1350   « 

76 

330 

e 

9 

857   * 

3530   • 

5290 

3200 

11700 

3500   E 

30600 

13800 

2340 

1350 

71 

356 

9 

10 

823 

3720   E 

4180 

3180 

10500 

3300   E 

24300. 

12400 

2250 

1320 

86 

481 

1, 

2520 

3590 

4140 

3430 

9780 

3500   * 

20500 

12200 

2040 

1240 

169 

562 

II 

12 

33800 

3370 

3930 

2850 

9350 

3300 

17700 

11900 

1850 

1200 

193 

605 

12 

13 

soooo 

3210 

3470 

2530 

11200 

3180 

15200 

10800 

1630 

1190 

150 

976 

13 

14 

88400 

3320 

3690 

3020 

11200 

3020 

25200 

9980 

1600 

1150 

105 

1250 

14 

15 

i.0600   * 

3380 

5090 

3030 

9870 

3450 

33200 

9490 

2100 

1080 

65 

1250 

15 

16 

20200   "T 

3320 

15400 

3130 

9210 

3450 

25600 

9370 

2180 

1150 

86 

1080 

16 

17 

13600   c 

3290 

19000 

2850 

8520 

3210 

21000 

9550 

2090 

1130 

97 

966 

le 

10200   F 

3240 

17300 

2920 

8040 

3050 

18200 

9880 

1990 

829 

117 

1040 

9 

7970   F 

3170 

13400 

2810 

7470 

3140 

18100 

9750 

1780 

98  3 

147 

1330 

20 

6080   F 

3150 

11200 

2830 

7300 

3150 

17100 

10300 

1750 

969 

239   • 

1440 

21 

A9in   F 

2990 

9570 

2820 

7150 

3440 

15200 

10000 

1740 

974 

304 

1470 

2  1 

22 

4270   F 

3070 

8810 

3130 

5550 

3350 

14100 

9630 

1730 

948 

238 

1420 

23 

3770   F 

3100 

8270 

3120 

5240 

4750 

13400 

9210 

1840 

935   • 

196 

1450 

24 

4020   F 

3130 

7500 

2870 

5130 

4850 

13000 

8780 

1810 

969 

203 

1270 

£4 

26 

5350   c 

3120 

6350 

3030 

5570 

4040 

12800 

8580 

1700   ♦ 

982 

198 

1070 

26 

4650 

3130 

5070 

2850 

5360 

4010 

12600 

8170 

1520 

955 

199 

1250 

26 

27 

4570 

7680 

4370 

2950 

5440 

5400 

12200 

7770 

1560 

591 

221 

1130 

28 

4540 

4330 

4060 

2910 

4840 

18500 

11900 

7140 

15  70 

465 

211 

930 

29 

4100 

4320 

3700 

3150 

14300 

12200 

6800 

1570 

417 

231 

917 

29 

30 

4020 

41  ftO 

3550 

5470 

12200 

12900 

6390 

1540 

355 

201 

898 

31 

4080 

3510 

45500 

11500 

5250 

201 

193 

MEAN 

11640 

3692 

7856 

4572 

18530 

5135 

18750 

10660 

2335 

1045 

155 

634 

MEAN 

MAX. 

88400 

7680 

19000 

45500 

33000 

18600 

48800 

15000 

5700 

1490 

304 

1470 

MAX 

MIN. 

813 

2890 

3470 

2530 

4840 

3020 

8210 

5260 

1540 

201 

71.0 

172 

MIN. 

ACFT 

715500 

219700 

483700 

281100 

1029000 

315700 

1115000 

555400 

139000 

54340 

10170 

49610 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■4f    -  Oischorge  meosurement  or  observolion 

of  no  flow   made   on  this  doy. 
It     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r  MEAN 

r         MAXIMUM         1 

f                      MINIMUM         1 

DISCHARGE 
7016 

DISCHARGE 

148000 

GAGE  HT 

51.01 

MO. 

2 

OAY 

1 

TIME 

0520 

DISCHARGE 

68 

GAGE  HT 

24.41 

MO 

8 

DAY 

9 

TIME 

1510 

TOTAL 

ACRE- FEET 
5079000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE       | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T  BR. 
M  D.B.aw 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39  22  01 

121  38  43 

SW33  18N   3E 

102.25 

12/23/55 

1/44 -DATE 

3/29-5/37  # 
10/37-4/39 
11/39-7/40 
10/40-7/43 
10/43-DATE 

1929 
1962 
1962 

1962 

0.00 
50.00 

46.36 

USED 
USED 
DSCOS 

Station  located  at  highway  bridge,  2.7  ml.  E  of  Qrldley.  Records  of  discharge  published  prior  to  1963  did  not 
Include  left  bank  overflow,  but  listed  only  that  water  in  the  main  channel.  These  tabulations  include  all  left 
bank  overflow.  Drainage  area  is  3,684  sq.  ml. 

#  -  Flood  season  only 
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TABLE       78 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

NORTn  nONCuT  ^RLt^  NtnR  oANOOR 


WATER 
»EM 


in  second-feet 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

5.6 

1 

? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

5.6 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

5.5 

J 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

5.1 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

5.'. 

5 

£ 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

6.0 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

6.0 

7 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2  7 

6.9 

a 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

6.1 

9 

lO 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

6.8 

10 

1 1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

7.8 

II 

1? 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

10 

12 

'i 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

13 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

11 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

9.  1 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

8.9 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

e.8 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

8.1 

16 

(9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR   » 

28 

9.0 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

28 

10 

20 

2  1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

27 

10 

2  1 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

U  i 

10 

22 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

11   E 

10 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

8.4E 

10 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

7.6E 

1  1 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

6. IE 

9.2 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2^ 

'..9» 

e.B 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

5.0 

8.8 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

't.9 

8.5 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

i.3 

8.9 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

5.3 

31 

MEAN 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20.9 

8.3 

MEAN 

MAX. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30.0 

13.0 

MAX. 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4.9E 

5.  1 

MIN. 

AC  FT 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1281. 

49^ 

AC  FT 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
-#    -  Dischorge  measuremeni  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
n     -  E    and    * 


WATER       YEAR      SUMMARY 


r  MEAN 

f                        MAXIMUM          1 

OlSCMARGE 
NR 

DISCHARGE 
i        NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE     GAGE  HT 
NR 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T an. 

M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39   20   32 


121    29   25 


SWll    17N   'tE 


3620E 


2/16/62 


OCT   59-SEP   62    OCT    59-SEP   62 
JUL  63-tATE        JUL  63-DATE 


1959  1962 
1963 


0.00   LOCAL 
0.00   LOCAL 


Station  located  0.4  ml.  N  of  Honcut-Wyand  Road  and  Bangor  Highway  Junction,  5.8  ml.  SW  of  Bangor.   At  a  site 
5.7  mi.  SW  of  Bangor  prior  to  October  1962  when  It  was  destroyed  by  high  water.   Station  was  rebuilt  In  July  1963, 
50  ft.  downstream  from  old  site.  Tributary  to  Feather  River.   Maximum  discharge  listed  is  at  gage  ht . ,  site  and 
datujn  then  in  use.   Drainage  area  is  47.1  sq.  ml. 
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TfiBLE         79 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FEATHER   RnTER   AT   YUBA    CITY 


in  second-feet 


STATION  NO, 

YEAR 

[      AO5I35 

196  J  J 

DAY 

OCT 

NOV- 

DEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1240 

4860 

4990 

4320 

100000  # 

5200 

12900 

13100 

6520  E 

1970 

384 

358 

1 

? 

1220 

4600 

4890 

4250 

111000  * 

5060 

10800 

13600 

5920  E 

1890 

306 

348 

2 

3 

1^40 

4700 

9000  E 

4l80 

63300 

4760 

9440  ♦ 

14000  • 

5190  E 

1800 

312 

354 

3 

4 

1370 

4600 

16000  E 

4170 

38500 

4530 

8810 

14600 

4410  E 

1760 

330 

334 

4 

5 

1220 

4630 

11000 

4190 

29300 

4520 

8090 

15100  E 

3790  # 

1740 

423 

298  ♦ 

5 

6 

1180 

4610 

8570 

4150 

23300 

4200 

15300  E 

15200  E 

3450  E 

1700 

417 

301 

6 

7 

1140 

4470 

7630 

3740 

18500  * 

4310 

27500  E 

15600  E 

3240  E 

1660 

347  • 

372 

7 

e 

1090 

4310 

7030 

3760  » 

15300 

4l8o 

37800  E 

15800  E 

3070  E 

1670 

313 

439 

8 

9 

1170  * 

4080 

6180 

3700 

13700 

4210 

34100 

15700  E 

2860  E 

1620  « 

303 

495 

9 

10 

1060 

4110 

5610 

3460 

12400 

4000 

28000 

14000 

2660  E 

1600 

289 

585 

10 

1, 

1590 

4570 

5140 

35tO 

11400 

3630 

24600 

13400 

2550  E 

1560 

298 

686 

II 

12 

8000  E 

4100 

5210 

3510 

9710 

3730  * 

21000 

12700 

2360  E 

1470 

369 

827 

12 

13 

50000  E 

3870 

4420 

2830 

12200 

3330 

18300 

11300 

2230  E 

1400 

412 

1040 

13 

14 

130000  E 

3720 

4370  * 

2840 

13000  E 

3330 

22300 

10100 

2140  E 

1400 

415 

1850 

14 

15 

77300  • 

3890 

4790 

3250 

12300 

3560 

27500  E 

9660 

2270  E 

1340 

350 

2120 

15 

16 

32900 

3850  » 

11000  E 

3240 

10500 

3790 

30600  # 

9670 

2390  E 

1250 

310 

2080 

16 

17 

17900 

3760 

18000  # 

3080 

958O 

4l40 

25200 

10300 

2440  E 

1300 

310 

1800 

17 

18 

11800 

3740 

18300 

3020 

8920 

3560 

21000 

11000  E 

2360  E 

1280 

342 

1690 

18 

19 

9300 

3620 

15100 

3000 

7990 

3560 

19700 

11400  E 

2270  E 

956 

364 

1840 

19 

20 

7490 

35tO 

11900 

2970 

7770 

3430 

19200 

11700  E 

2200  E 

1170 

383 

2210 

20 

21 

6650 

3350 

10100 

2880 

7380 

3730 

16600 

11800  E 

2110  E 

1170 

472  » 

2290 

21 

22 

6250 

3370 

9460 

3020 

7070 

3670 

14600 

11700  # 

2090  E 

1200 

551 

2290 

Z2 

23 

5780 

3490 

8380 

3200 

6510 

4560 

13500 

11300  E 

2130  E 

1190 

511 

2220 

23 

24 

5550 

3490 

7700 

3090 

6320 

6510 

13000 

10800  E 

2150  E 

1180  » 

462 

2200 

24 

25 

5820 

3470 

7010 

3020 

6010 

5540 

12700 

10200  E 

2140  E 

1210 

435 

1750 

26 

26 

5900 

3460 

5960 

3070 

5820 

5000 

12500 

9580  E 

2060  # 

1210 

426 

1690 

26 

27 

5450 

5730 

5500 

2910 

5700 

5180 

11900 

8870  E 

2020 

1110 

397 

1720 

26 

5490 

6010 

5190 

2930 

5390 

12700  E 

11600 

8280  E 

1980 

765 

382 

1540 

28 

29 

5220 

4950 

4890 

3120 

17400  E 

11700 

7980  E 

1930 

650 

365 

1370 

29 

30 

4980 

4720 

4430 

4100 

15800 

13500 

7630  E 

i960 

591 

379 

1350 

31 

4970 

4440 

20000  E 

13300 

7180  E 

497 

377 

MEAN 

13560 

4189 

8135 

3953 

20670 

5626 

18460 

11720 

2830 

1333 

379 

1282 

MEAN 

MAX. 

130000 

6010 

18300 

20000  E 

100000  E 

17400  E 

37800  E 

15800  E 

6520  E 

1970 

551 

2290 

MAX. 

MIN. 

1080 

3350 

4370 

2830 

5390 

3330 

8090 

7180  E 

1930 

497 

289 

298 

MIN. 

AC^T. 

833800 

249300 

500200 

243100 

1148000 

346000 

1098000 

720500 

168400 

81940 

23270 

76260 

ACFT. 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on  this  doy. 
n     -  E    and    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


(    MEAN  ^ 

(                         MAXIMUM          1 

DISCHARGE 

.   7582  j 

DISCHARGE 
NH 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 

283 


SAGE  HT. 

39.06 


TIME 

1900 


TOTAL 

ACRE-FEET 

5489000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECtaR. 
M,0,B,aM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  08   20 


121    36    17      SE23    15N   3E 


82.42       12/24/55       7/44-10-45  8     11/43-DATE 
1/46-DATE 


1943 
1943 


0.00        USED 
-3.0  USOGS 


Station  located  at   Sacramento  Northern  Railroad  Bridge, 
relationship.     Drainage  area   is  3*985  sq.   ml. 

6   -   Irrigation  season  only 


Backwater  from  Yuba  River  at   times  affects   stage-discharge 


B-104 


TABLE     80 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

6LO0DY  RUN  CREEK  NEAR  NORTH  SAN  JuAN 


in  second*feet 


ST4TI0N  NO. 

«4TE(» 
YEAH 

A63350 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUQ. 

SEPT 

DAY 

1.^ 

6.  1 

"..O 

10 

320       E 

13 

42 

49 

1  1 

5.4 

2.3 

0.9 

1 

2 

C.9 

5.9 

15 

9.9 

145       E 

13 

39       • 

48 

1  1 

5.6 

2.2 

0.9 

2 

3 

0.9 

5.6 

39 

9.8 

92 

13 

37 

45 

9.8 

5.0 

2.4 

0.7 

3 

4 

0.9» 

5.3 

26 

9.3 

68 

12 

36 

42 

9.3 

4.6 

2.3 

0.7 

4 

5 

0.7 

'..9 

21 

8.6 

55 

12 

43 

39 

9.0 

4.9 

2.1 

0.9 

s 

6 

0.6 

5.0 

19 

8.3 

45 

12       • 

149 

35 

8.  7« 

4.8 

2.1 

0.9 

6 

7 

C.6 

ft. 6 

17 

8.0 

40 

12 

1  79       E 

33       • 

8.6 

4.6 

1.9 

0.9 

7 

6 

0.6 

<i.6 

15 

7.  7 

36 

12 

125 

35 

8.5 

4.3 

2.1 

0.8 

8 

9 

0.6 

5.1 

U 

7.  / 

34 

13 

102 

34 

8.6 

4.0 

2.1 

0.8 

9 

10 

2.'. 

5.2 

12 

7.  7 

32 

13 

90 

31 

8.3 

3.9 

2.0 

0.8 

10 

h 

11 

1**1* 

11       • 

6.66 

28 

12 

68 

30 

8.4 

3.6 

2.0 

0.8 

M 

12 

3'. 

1**!* 

11 

6.0E 

27 

11 

60 

30 

8.4 

3.4 

1.6 

1.4 

12 

13 

123       « 

3.8 

10 

6.4E 

32 

11 

53 

30 

8.  1 

3.3 

1.5 

1.3 

13 

t4 

113       E 

3.8 

9.9 

6.7 

28 

11 

70 

28 

7.5 

3.6 

1.6 

1.1 

14 

15 

57 

3.6» 

15 

6.4 

26 

10 

89 

27 

6.9 

3.5 

1.4 

1.  1 

15 

16 

39 

3.5 

20 

6.4 

26 

11 

80 

25 

6.  f 

3.3 

1*3 

1.0 

16 

17 

30 

3.3 

23 

6.4 

24 

10 

71 

25 

6.5 

3. 3* 

1*3 

1.0 

17 

18 

2S 

3.0 

23 

6.0* 

22       « 

9.9 

62 

24 

6.  1 

3.7 

1.3 

1.1 

IS 

19 

21 

2.9 

23 

5.8 

21 

9.9 

57 

22 

6.2 

3.8 

1,  1 

1.2 

19 

20 

17 

3.  1 

21 

i.1 

19 

9.9 

51 

21 

5.9 

3.7 

l-l 

1.3* 

20 

21 

lb 

3.0 

19 

5.8 

18 

9.4« 

47 

19 

5.  7 

3.2 

1.1 

1.3 

2  1 

22 

13 

2.9 

16 

5.5 

18 

10 

43 

17 

5.9 

3.2 

1.1* 

1.1 

22 

23 

12 

2.9 

18 

5.5 

17 

12 

40 

17 

6.2 

3.0 

1.1 

1.1 

2  3 

24 

10 

2.9 

16 

5.5 

16 

1  1 

38 

17 

5.6 

3.0 

1. 1 

1.0 

i4 

25 

9.2 

2.9 

15 

5.5 

16 

11 

37 

16 

5.4 

3.0 

1.1 

0.9 

25 

26 

8.9 

5.0 

1*. 

5.3 

14 

11 

38 

14 

5.  3 

2.9 

1.1 

0.8 

26 

27 

i.'t 

6.9 

14 

5.2 

13 

20 

37 

14 

5.3 

2.9 

0.9 

0.8 

27 

26 

7.8 

5.0 

12 

5.2 

13 

40 

37 

13 

5.2 

2.5 

1.0 

0.8 

28 

29 

7.6 

4.6 

12 

5.7 

38 

40 

12 

5.1 

2.7 

0.9 

0.8 

29 

30 

7.1 

1**1 

11 

18 

38 

44 

11 

5.1 

2.5 

0.9 

0.8 

SO 

31 

6.6 

10 

129       « 

42 

10 

2.5 

0.9 

3  1 

MEAN 

18.9 

4.3 

16.4 

11.2 

44.5 

15.3 

63.5 

26.2 

7.3 

3.7 

1.5 

1.0 

MEAN 

MAX. 

123       E 

6.9 

39.0 

129       E 

320       E 

42.0 

179       E 

49.0 

11.0 

5.6 

2.4 

1.4 

MAX 

MIN. 

0.6 

2.9 

4.0 

5.2 

13.0 

9.4 

36.0 

10.0 

5.  1 

2.5 

0.9 

0.7 

MIN. 

At  FT 

1160 

25<. 

1007 

686 

2469 

938 

3779 

1613 

433 

226 

93 

58 

AC.  FT 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
It     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCMARGE 
1  7.0 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

403      E 


GAGE  HI 

4.50 


TIME 

0400 


MINIMUM 


DISCHARGE 


GAGE  HT 

1.26 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
12  /20 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M  DBSM. 


OF  RECORD 


C.FS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}9   24  02  120  54  05  NWJO  i8n  10e|   403E 


4.50 


2/1/63 


OCT  61 -DATE 


OCT  61-DATE   1961 


o.oo 


LOCAL 


Station  located   1,000  ft.    above  bridge  on  Forest   Service  Road,    11  ml.    E  of  North  San  Juan.      Tributary  to 
Middle  Yuba  River.      Operation  of   station  discontinued  Oct.    1,    I965. 
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TABLE      81 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

GRIZZLY    CREEK    NEAR    NORTH    SAN    JUAN 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
TEAR 

A63300 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.2 

0.9 

1.0 

1.6 

41       E 

3.4 

12 

13 

4.9 

2.1 

1.1 

0.7 

, 

2 

0..: 

O.B 

3.0 

1.5 

25       • 

3.5 

11       • 

13 

4.7 

2.0 

1.0 

0.8 

2 

3 

0.2 

0.9 

9.0 

1.5 

18 

3.5 

10 

12 

4.6 

1.9 

1.0 

0.7 

3 

4 

0.3* 

0.9 

5.0 

1.4 

15 

3.2 

9.6 

11 

4.3 

2.0 

1.1 

0.6 

4 

5 

0.^ 

0.9 

3.6 

1.3 

12 

3.0 

11 

10 

4.3 

2.1 

1.1 

0.6 

5 

6 

C.2 

o.a 

2.9 

1.3 

10 

3.0* 

28      £ 

9.0 

4.3* 

2.0 

1.0 

0.6 

6 

7 

0.2 

0.8 

2.4 

1.3 

9.1 

3.1 

25 

8.8» 

4.3 

1.9 

1.0 

0.6 

7 

8 

0.2 

0.8 

2,2 

1.3 

8.0 

3.1 

25 

9.5 

4.3 

l.S 

1.0 

0.6 

S 

9 

0.1 

0.9 

2.  1 

1.2 

7.1 

3.2 

24 

9.4 

4.0 

1.7 

1.0 

0.6 

9 

10 

0.6 

1.0 

2.0 

1.2 

5.7 

3.0 

24 

9.0 

3.9 

1.  / 

1.0 

0.6 

10 

li 

4.0 

O.B 

1.8» 

1.2 

6.0 

3.0 

23 

U 

4.0 

1.6 

1.0 

0.6 

II 

12 

13       a 

0.8 

1.6 

1.  1 

5.7 

2.9 

22 

12 

3.8 

1.6 

1.0 

0.7 

12 

13 

42       « 

0.8 

1.6 

1.1 

9.5 

2.8 

21 

10 

3.4 

1.5 

0.9 

0.7 

13 

14 

21           L 

0.3 

1.6 

1.1 

8.6 

2.9 

25       E 

9.0 

3.  1 

1.5 

0.8 

0.5 

14 

15 

8.7 

0.8» 

2.3 

1.1 

7.1 

2.9 

31       E 

8.0 

3.1 

1.5 

0.7 

0.5 

15 

16 

0.3 

0.8 

4.1 

1.1 

6.5 

2.9 

27 

7.6 

3.0 

1.4 

0.8 

0.5 

16 

17 

4.6 

0.9 

4.9 

1.  1 

6.1 

2.9 

25 

7.2 

2.9 

1.5» 

0.7 

0.5 

17 

la 

3.3 

0.9 

4.0 

1.  1« 

5.  7» 

2.8 

25 

6.6 

2.9 

1.6 

0.7 

0.6 

18 

19 

2.6 

0.8 

3.3 

1.  1 

5.5 

2.7 

25       • 

5.9 

3.0 

1.6 

0.7 

0.6 

19 

20 

2.2 

0.7 

3.1 

1.2 

5.2 

2.7 

24 

6.4 

2.7 

1.6 

0.8 

0.6* 

20 

21 

1.6 

0.7 

2.8 

1.2 

4.8 

2.9» 

22 

5.2 

2.7 

1.5 

0.8 

0.6 

2  1 

22 

1.6 

0.7 

2.6 

1.2 

4.6 

3.1 

21 

6.0 

2.7 

1.5 

O.B* 

0.6 

22 

23 

1.5 

0.7 

2.4 

1.2 

4.3 

6.3 

20 

4.9 

2.9 

1.6 

0.8 

0.6 

23 

24 

1.3» 

0.7 

2.2 

1.2 

4.2 

6.0 

19 

4.8 

2.7 

1.5 

0.8 

0.6 

24 

25 

1.3 

0.8 

2.  1 

1.2 

3.9 

4.5 

18 

4.8 

2.7 

1.5 

0.8 

0.6 

25 

26 

1.2 

1.3 

2.1 

1.1 

3.8 

4.1 

18 

4.5 

2.4 

1.4 

0.8 

0.5 

26 

27 

1.0 

2.4 

2.0 

1.  1 

3.6 

6.4 

17 

4.5 

2.5 

1.3 

0.8 

0.5 

27 

28 

1.0 

1.  7 

1.9 

1.  1 

3.6 

15 

16 

6.1 

2.5 

1.3 

0.8 

0.4 

28 

29 

1.0 

1.4 

1.7 

1.2 

15 

15 

5.8 

2.4 

1.1 

0.8 

0.4 

29 

30 

1.0 

1.2 

1.7 

5.3 

12 

14 

6.6 

2.2 

1.1 

0.7 

0.4 

30 

31 

0.9 

1.6 

34       « 

12 

6.3 

1.2 

0.7 

3  1 

MEAN 

4.C 

0.9 

2.7 

2.4 

9.0 

4.8 

20.3 

7.8 

3.4 

1.6 

0.9 

0.6 

MEAN 

MAX. 

42. Ql 

2.4 

9.0 

34. OE 

41. OE 

15.0 

31. OE 

13.0 

4.9 

2.1 

1.1 

0.8 

MAX. 

MIN. 

0.1 

0.7 

1.0 

1.1 

3.6 

2.7 

9.5 

4.6 

2.2 

1.  1 

0.7 

0.4 

MIN. 

AC  FT 

245 

56 

168 

148 

497 

293 

1209 

482 

20  1 

98 

54 

34 

ACFT. 

c         c.  „„.-                                                                                                                               WATER       YEAR       SUMMARY 

t     -  LSI irTiQtea 

NR  -  No  Record 

^fc    -  Oischorge  measurement  or  observotion 
of  no  flow  mode  on  this  doy. 

"    MEAN     " 

(                         MAXIMUM                         1 

r                      MINIMUM 

TOTAL 

ACRE-FEET 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

OAOE  HT 

uo. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

«    -  E   and    * 

4.8 

85. Ot 

2.25 

1 

31 

2110 

0.1 

0.39 

10 

6 

1420 

3486 

*.                   ^  \. 

1 

.    I. 

J             \                             J 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  TSR. 

OF  RECORD 

DISCHARGE" 

GAGE  HEIGHT 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 

M.O.B.aM. 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

\J  1    mj    \^l     \f^l\\J^ 

ONLY 

FROM 

TO 

DATUM 

39  24  10 

120    57    53 

SE21    18n       9E 

86e 

2.25 

1/31/63 

OCT   61 -DATE 

OCT    61 -DATE 

1961 

0.00 

LOCAL 

station  located    100  ft.    below  bridge   on  Forest   Service  Road,    7.8  ml.    E  of  North  San  Juan.      Tributary  to 

Middle  Yu 

ba   River. 

Operatlor 

of    ! 

static 

m  dl 

scontj 

Lnue 

id 

Jet. 

1, 

] 

L9 

53. 

B-106 


I 


DAY 


le 

19 
20 

21 
22 
23 
2« 
2S 

26 

27 
28 
29 
30 

31 


MEAN 
MAX 
MIN. 
AC  FT 


21 

20 

21 

21   » 

21 

20 
20 
16 
10 
16 

20 

1-93 

271  • 
81  F 
19   F 

12  E 
7.8F 
6.2F 

5.4F 
4.9F 

4.6F 

*.2F 

*.0 

3.6 

3.7 

3.9 
3.5 
3.6 
3.6 
3.7 
4.0 


25.7 
271 
3.6 
1582 


TABLE    82 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 

DEER  CREEK  NEAR  NEVADA  CITY 


NOV. 


4.6 
'.S 
4.3 
4.6 

4.1 

4.1 
4.3 
4.1 
5.1 
*.9 

4.7 
5.3 
5.2 
4.7 
4.5* 

4.4 
4.3 
*.3 
4.6 
4.4 

4.4 
4.4 
*.3 
4.0 
4.1 

6.7 
7.2 
5.2 
4.7 
4.4 


DEC. 


JAN. 


*.7 
7.2 

278 


4.1 
9.3 
17 
9.9 
5.9 

5.5 
5.3 
5.3 
4.8 
4.7 

4.7* 
4.7 
4,7 
4.7 
14 

21 
14 
11 
8.4 

7.4 

7.2 
6.9 
6.3 
6.0 
11 

53 
85 
93 
95 

97 
97 


23.3 

97.0 

4.1 

1435 


96 
95 
93 
84 
75 

81 
83 
85 
83 
83 

87 
88 
85 
83 
85 

85 

84 

85 

122 

102 

93 
85 
82 

80 
74 

77 
80 

80 
75 

305 
1820 


149 
1820   E 
74.0 
9154 


E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Dischorge  meosurement  or  observation 

of   no   flow    made   on   this  doy. 
»     -  E    and     * 


2730 
970 
448 
327 

250 

195 
158 
142 
122 
105 

91 

83 

151 

158 

149 

146 
143 
138 
140 
138 

122 
120 
117 
117 
115 

114 
113 
112 


275 
2730   E 

83.0 
15300 


in  second-feet 


STATION  NO. 

*ATER     ' 
YEAH 

A61380 

1963 

111 

90 
66 
53 
47 

43 

42   • 
40 
40 
39 

37 

26 
7.9 
7.7 

8.0 

49 

109 
87 
51 
12 

9.6 
8.b* 
28 

19 
15 

14 

52 
245 
2  39 
197 
191 


64.7 
246 

7.7 
3975 


203 
191 
161 
153 

171 

400 
701 
510 
44  1 
380 

333 

301 
252 
312 
452 

397 
339 
297 
321 
291 

252 
201 

172 
155 
142 

138 
136 
131 
125 
122 


MAY 


277 
701 
122 
16480 


121 
120 
116 
114 
131 

151 
162 
177 
194 
177 

185 
174 
155 
165 
149 

141 
136 
126 
120 
108 

95 
85 
83 
80 
78 

75 
73 
71 
70 
65 
51 


121 

194 
61  .0 
7464 


55 
60 
49 
44 
43 

41 
38 
36 
36 
32 

27 
25 
20 
20 
19 

19 
19 
19 
15 
14 

13 
13 
13 
12 
13 

14 
14 
14 
14 
14 


25.2 

56.0 
12.0 
1498 


13 
13 
12 
13 

13 

12 
12 
13 
13 
13 

13 
13 
13 
15 
15 

15 
16 
40 
16 
14 

21 
21 
21 
21 
22 

27 

47 

32 

33 

45, 

39 


20.2 
47.0 
12.0 
1242 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN     ' 

[                         MAXIMUM                         1 

Discharge 

DISCHARGE 

1          3900E 

GAGE  MT 

7.23 

MO. 
2 

DAY 

1 

Time 
0230 

38 
37 
37 
35 
32 

27 
25 
26 
27 
26 

25 
25 
25 
25 

24 

21 
21 
21 
21 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

23 
26 
25 
25 
24 
24 


25.5 

38.0 
20.0 
1557 


24 
24 
24 
24 

25 

24  > 

24 

23 

23 

21 

20 
21 
20 
17 
17 

16 
13 
13 
13 
12 

7.5 
7.9 
7.4 
7.0 
7.1 

12 
12 
16 

18 
18 


17.0 

26.0 

7.0 

1013 


2  < 
22 
2  3 


26 

29 

30 
3  1 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

ACFI 


MINIMUM                        1 

DISCHARGE 

3.6 

GAGE  HT 
1.59 

MO. 
10 

DAY 
23 

TIME 

2400 

TOTAL 

ACRE-FEET 
60990 


LOCATION 


LATITUDE 


39  16  05 


LONGITUDE 


120  59  53 


1/4  SEC  TaR. 
M.D.B.SM 


NW  8  16n     9E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


3900E 


7.23 


DATE 


2/1/63 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JUN  57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUN  57-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


1957 


ZERO 

ON 
GAGE 


I      0.00 


REF 
DATUM 


LOCAL 


Station  located   1.0  ml.   NE  of  Nevada   City.     Tributary  to  Yuba  River 
Plat  Reservoirs.      Drainage  area  Is   26.0  sq.   ml.-' 


Flow  regulated  by  Deer  Creek  and  Sootts 


B-107 


TABLE       -" 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FEATHER   RIVER   BELOW   SHANGHAI   BEND 


in  second- feet 


ST«TlONNO. 

*OTER   ' 
YEAR 

.  A05120 

1963  . 

DAY 

OCT, 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

1590 

5S3O 

6060 

5530 

193000  E 

7040 

19700 

£0800 

12700 

2650  E 

659 

612 

1 

2 

1560 

5590 

6000 

5450 

169000  E 

6860 

16500 

21600 

10600 

2480  E 

560  E 

597 

2 

3 

1660 

5670 

17600 

5370 

93000  E 

6470 

14100  * 

22200  * 

9760 

2320  E 

540  E 

617 

3 

4 

1660  E 

5560 

22800 

5370 

58000  E 

6220 

12800 

22900 

7860 

2210 

560  E 

572 

4 

5 

1480  E 

5590 

15000 

5350 

42000  E 

6220 

11600 

24100 

6830  * 

2180 

640  E 

522  « 

5 

6 

1470  E 

5570 

11200 

5310 

33000  E 

5840 

26800  E 

25700 

6650 

2l60 

660  E 

518 

6 

7 

1430  E 

5380 

9870 

4860 

25100  • 

5950 

58000  E 

25400 

6150 

2140 

610  # 

5f^ 

7 

S 

1370  E 

518O 

9030 

4920 

21100 

5750 

64500  E 

26000 

5700 

2140 

580  E 

666 

8 

9 

1380  E 

4900 

7890 

4800 

18700 

5770 

50000  E 

25400 

5250 

2050  ♦ 

560  E 

736 

9 

10 

1280  E 

4900 

7060 

4500 

16900 

5530 

39500  E 

22800 

5150 

2040 

530  E 

796 

10 

II 

-  1780  E 

5650 

6480 

4570 

15500 

5130 

34000  E 

21900 

5140 

1930 

520  E 

858 

II 

IJ 

11100 

5160 

6560 

4520 

14200 

5210  * 

29500 

20800 

4680 

1830 

595 

986 

12 

13 

100000  E 

4850 

5660 

3660 

16600 

4740 

26400 

18800 

4i60 

1740 

611 

1140 

13 

14 

195000  E 

4640 

5600  * 

3660 

19900 

4740 

30200  E 

16500 

4050 

1710 

620 

1770 

14 

15 

115000  E 

4750 

6070 

4130 

17000 

5040 

50000  E 

15700 

4070 

1670 

550  E 

1980 

15 

16 

50000  E 

4730  » 

18400 

4120 

14500 

5380 

46500  E 

16000 

4670 

1560 

470  E 

2000 

16 

17 

25500  # 

4620 

27400  » 

3940  * 

13100 

5820 

36000  # 

17400 

4570 

1590 

460  E 

1820 

17 

IS 

15800 

4580 

28100 

3810 

12200 

5180 

29900 

19400 

4630 

1580 

510  E 

1720 

18 

19 

11900 

4490 

23500 

3760 

11000 

5090 

28300 

20100 

4270 

1250 

536 

1840 

19 

20 

9410 

4420 

18000 

3690 

10500 

4950 

27900 

21500 

3790 

1450 

543 

2060 

20 

21 

8230 

4230 

14700 

3560 

10000 

5210 

24600 

21900 

3490 

1440 

632  « 

2070 

2  1 

22 

7700 

4240 

12700 

3720 

9600 

5220 

22200 

21400 

3320 

1450 

727 

2090 

22 

23 

7060 

4380 

11500 

3880 

8890 

6560 

20700 

20400 

3380 

1430 

728 

2160 

23 

24 

6680 

4370 

10400 

3750 

8610 

9100 

20100 

18800 

3480 

1450  * 

678 

2210 

^4 

25 

6940 

4370 

9370 

3640 

8220 

7340 

19900 

17400 

3290 

1440 

667 

1800 

25 

26 

7060 

4370 

7890 

3640 

7960 

6740 

19600 

16900 

3060  i 

1420 

655 

1750 

26 

27 

6510 

6660 

7080 

3430 

7690 

7130 

18800 

15800 

2840  E 

1340 

643 

1800 

27 

26 

6500 

7470 

6700 

3470 

7250 

27000 

18200 

15000 

276O  E 

1050 

617 

1630 

28 

29 

6250 

6010 

6340 

3640 

29400 

18700 

18000 

2670  E 

933 

620 

1500 

29 

30 

5940 

5780 

5720 

478O 

23200 

19900 

15700 

2680  E 

869 

619 

1480 

30 

31 

5910 

5720 

60000  E 

20200 

13400 

762 

629 

3  1 

MEAN 

20170 

5131 

11500 

6091 

31520 

8388 

28500 

19990 

5055 

1686 

598 

1362 

MEAN 

MAX. 

195000  E 

7470 

28100 

60000  E 

193000 

29400 

64500 

26000 

12700 

2650  E 

728 

2210 

MAX 

MIN. 

1280  E 

4230 

5600 

3430 

7250 

4740 

11600 

13400 

2670  E 

762 

460  E 

518 

MIN. 

AC.FT 

1240000 

305300 

706900 

374500 

1750000 

515800 

1696000 

1229000 

300800 

103700 

36750 

81050 

AC.  FT 

E  -  Est imoied 
NR  -  No  Record 
-4t    -  DischQrg«  miosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode   on   this  doy. 
«    -  E   and    Hit 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r  MEAN  ' 

(                        MAXIMUM         1 

OISCHABOE 

DISCHARGE   GAGE  HI 

NR 

MO 

DAY 

TIME 

(                      MINIMUM         1 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

J 

TOTAL 

ACRE-FEET 

8340000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.SM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  04  44 

121  36  08 

NEll   14N  3E 

76.8 

12/24/55 

6/44-10/450 
1/46-DATE 

11/26-5/37  # 
10/37-5/39 
11/39-7/41 
11/43-7/43  # 
10/43-DATE 

0.00 

USED 

Station  located  approx.  4  ml.  S  of  Yuba  City.   Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  power  plants.   High 
llows  rated  by  means  of  simultaneous  current  meter  measurements  of  Yuba  River  near  Marysvllle  and  Feather 
River  at  Yuba  City.  Record  listed  is  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records 
published  in  this  report.  Drainage  is  5,343  sq.  mi. 


B-108 


TABLE     84 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

WOLF  CRFEK  NEAR  WOLF 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A65250 

1963 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

n 

34 

4* 

60 

2430   F 

77 

338 

141 

57 

28 

10 

15 

1 

i 

9.7 

3* 

187 

60 

688   • 

74 

229   * 

118 

59 

28 

11   » 

14 

Z 

3 

1  0 

3* 

928 

62 

411 

75 

192 

93 

57 

27   » 

11 

14 

3 

1 

11    • 

33 

243 

62 

799 

72 

166 

89 

52 

24 

12 

11 

4 

12 

32 

1*4 

56 

235 

75 

322 

85 

52 

25 

12 

12 

5 

6 

11 

32 

106 

55 

196 

69   • 

2460   E 

79 

52   • 

23 

12 

15   • 

6 

7 

12 

33 

89 

5* 

172 

65 

935 

77   • 

47 

23 

12 

15 

7 

a 

1? 

29 

76 

52 

158 

61 

524 

156 

43 

22 

12 

14 

e 

9 

1? 

38 

66 

52 

153 

62 

382 

185 

39 

22 

12 

15 

9 

10 

75 

** 

57 

" 

158 

58 

437 

157 

39 

21 

12 

14 

10 

31* 

36 

53   • 

49 

132 

54 

334 

332 

43 

20 

12 

12 

1 1 

19nn   F 

33 

47 

47 

148 

45 

263 

Z22 

42 

19 

17 

15 

12 

863"   F 

32 

47 

47 

780 

42 

229 

168 

44 

22 

15 

27 

13 

195"   F 

32 

46 

47 

399 

56 

1160 

142 

44 

19 

13 

20 

14 

13 

3*6 

33 

367 

48 

264 

72 

1170 

125 

42 

17 

11 

18 

15 

IS 

18* 

33 

1050 

47 

209 

98 

605 

103 

39 

18 

12 

18 

16 

17 

13" 

3* 

625 

47 

185 

108 

425 

76 

37 

19 

10 

17 

17 

IS 

106 

32 

330 

47   • 

154 

100 

334 

63 

35 

18 

8.8E 

18 

IS 

19 

84 

32 

210 

46 

138 

87 

597 

70 

34 

13 

7.5E 

20 

19 

20 

7n 

32 

156 

45 

127 

56 

453 

66 

32 

14 

7.6E 

19 

20 

21 

61 

32 

131 

45 

120 

58 

395 

57 

28 

20 

S.8E 

19 

2 

22 

5?   * 

32 

114 

45 

112 

69 

304 

75 

30 

17 

9.4E 

19 

22 

23 

*8 

32 

103 

45 

105 

352 

263 

76 

36 

17 

12 

20 

23 

24 

*6 

32 

94 

45 

101 

180 

231 

76 

32 

17 

13 

15 

i4 

2S 

*« 

32 

84 

45 

95 

123 

225 

75 

28 

18 

15 

14 

25 

26 

*3 

f.3 

79 

4* 

90 

96 

230 

69 

24 

19 

1* 

13 

26 

27 

*1 

19* 

75 

*4 

84 

794 

192 

55 

25 

15 

14 

11 

27 

28 

39 

72 

70 

43 

81 

1940 

173 

74 

27 

11 

13 

10 

26 

29 

38 

49 

67 

50 

589 

159 

100 

28 

9.5 

14 

14 

29 

JO 

?fl 

46 

54 

1280 

345 

153 

84 

25 

9.5 

15 

12 

30 

31 

^S 

52 

*040   « 

381 

75 

9.4 

15 

3 

MEAN 

*6, 

41.9 

188 

218 

294 

205 

455 

109 

39.4 

18.9 

12.0 

15.7 

MEAN 

MAX. 

8631   F 

194 

1050 

4040   F 

2430   E 

1940 

2450   F 

332 

57.0 

28.0 

17.0 

27.0 

MAX. 

MIN. 

9.2 

29.0 

44.0 

43.0 

81.0 

42.0 

153 

53.0 

24.0 

9.4 

7.6E 

10.0 

MIN. 

ACFT 

28*90 

2*91 

11530 

13410 

16310 

12580 

27730 

5714 

2344 

1159 

740 

936 

ACFT. 

E  -  EtI  imottd 
NR  -  No  Record 
4    -  Ditchorge  meoturemeni  or  obttrvotion 

of  no  flOM   mode  on  thli  day. 
tt    -  E   ond    « 


MEAN 


SCHARGE 

172 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

15200      E 


GAGE  HT 
21.01 


MO.  DAY 

10  13 


Time 
1850 


' 

MINIMUM          1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

OAY  TIME 

J 

TOTAL 

ACRE-FEET 
124400 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M  OBSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM         TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  02  41     121  06  52 


SE  20   i4N  8e 


MAY  5  7 -DATE 


MAY  57-DATE      1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.8  ml.  W  of  State  Highway  49,  1.9  ml.  SE  of  Wolf.  Tributary  to  Bear  River.  Drainage  area 
Is  approx.  76  sq.  ml. 


B-109 


TABLE       8^ 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

RECLAMATION  DISTRICT    1001  DRAINAGE  TO  NATOMAS   CROSS   CANAL 

in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER      " 
YEAR 

A02918 

1963         . 

D4Y 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

l 

Z 

3 

3 

a 

4 

5 

S 

6 

s 

7 

7 

8 

s 

q 

9 

0 

10 

12 

II 
12 

13 

13 

14 

14 

15 

RE  CO 

IDS   SUFFIC 

LENT   TO    CC 

ylPUTE   ONL\ 

MONTHLY   IJLOWS 

IS 

16 

16 

17 

17 

18 

la 

19 

19 

20 

20 

21 

2  1 

22 

22 

23 

2J 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

2S 

29 

29 

30 

30 

31 

3  1 

MEAN 

110 

8.2 

17.1 

34.8 

145 

24.8 

88.2 

38.1 

57.1 

0.0 

0.0 

34.6 

MEAN 

MAX. 

MAX. 

MIN. 

MIN. 

AC.  FT 

6743 

490 

1047 

2144 

8069 

1532 

5252 

2342 

3397 

2060 

ACFT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■#    -  Oischorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   made   on  this  doy. 
It     -  E    ond    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


MEAN 

f 

VIAXIMUM 

MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACRt-ritT 

DISCHARGE 

43.7 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HI 

MO.  DAY 

TIME 

J 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT 

MO     DAY 

TIME 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  47  26     121  35  47     NW24   UN     3E 


JAN  40 -DATE 


Plant  located  1.2  ml.  E  of  Verona.  Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps, 
returned  by  pumping  only.  There  Is  an  undetermined  amount  of  gravity  flow. 


This  Is  drainage 


B-110 


TiBLE      86 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

R    0    lOOO    ORAlNAb£    TO    SACRAMeNTO    R 1 VtR^PR ICHARO    LAKt) 

in  second-feel 


STATION  NO- 

*aTER     ' 
YEAR 

A02912 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17* 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

159 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

160 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

157 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

122 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

,, 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 1 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

86 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

13 

198 

0.0 

0.0 

0.0 

S.7 

0.0 

85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

I 

14 

162 

0.0 

0.0 

0.0 

89 

0.0 

81 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

IJ 

157 

0.0 

0.0 

0.0 

86 

0.0 

85 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

157 

0.0 

0.0 

0.0 

36 

0.0 

1*7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

165 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

83 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

'"' 

11 

171 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

l» 

128 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

91 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

3S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  3 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

^4 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

103 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

0.0 

JO 

11 

0.0 

0.0 

203 

0.0 

0.0 

0.0 

0*0 

31 

MEAN 

hl.^ 

0.0 

0.0 

9.9 

36.6 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX 

196 

0.0 

0.0 

203 

17« 

0.0 

1*7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACH 

2530 

610 

2031 

1188 

ACFT. 

E  -  Est>mQt«d 
NR  -  No  Record 
*    -  O'schorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
a    -  E    ond    * 


MEAN 


ISCH4RGE 

8.8 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

HR 


GAGE  MT, 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT. 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 
6359 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.0.B.8M 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


'^3  51 


121   36  07 


SE12   ION    JE 


JAN   55 -DATE 


Plant  located  3.9  ml.  S  of  Verona.  Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.  This  Is  drainage 
returned  by  pumping  only.  There  Is  an  undetermined  amount  of  gravity  flow.  Additional  water  Is  returned  by 
Second  Bannon  Slough  Plant  and  an  undetermined  amount   by  No.    J  Plant. 
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DAILY 
R    D    lOOC 

MEAN       DISCHARGE 
ORAlNAbE    TO    SACRAMENTO    R1VEr(dRA1N    3] 

^ 

STATION  NO. 

WATER     ■ 
YEAR 

A02911 

1963 

in  secono-reei                                                                                                                     

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE                  JULY 

AUG.                 SEPT 

DAY 

i 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60                        5  7 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60 

55 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

61 

53 

S 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR            1            NR 

61 

50 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR            '            NR            '            NR                        61 

48 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

62 

46 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

63 

44 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

63 

41 

S 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64 

36 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6* 

28 

10 

h 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66 

19 

II 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

66 

10 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR            1            NR 

NR 

67 

1.5 

13 

14 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

67 

0.0 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

65 

0.0 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

64 

0.0 

16 

17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

63 

0.0 

17 

18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR           1            NR 

63 

0.0 

IS 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR           '            NR 

63 

0.0 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR                        NR 

63 

0.0 

20 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

64 

0.0 

2 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                        NR 

NR 

64 

0.0 

2  2 

23 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR            '            NR           '             NR 

64 

0.0 

2  5 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64 

0.0 

<:4 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

64 

0.0 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

58 

64 

0.0 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

a 

64 

0.0 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

64 

0.0 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

64 

0.0 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

62          !                0.0 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

60 

59          ' 

31 

MEAN 

t» 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

63.3 

16.3 

MEAN 

MAX. 

sM 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

67 

57 

MAX. 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

59 

0.0 

MIN. 

AC  FT. 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3894 

968 

ACFT 

E     -  Estimo 

ted 

WATER       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No   Rec 

*    -  Dischor 

of   no   f 

ord 

ge  meosureme 

ow   mode  on 

nt  or  observot 
his  doy. 

on 

MEAN 

r                         MAXIMUM 

^                        MINIMUM                        ^ 

f 

TOTAL 

ACRE- FEET 

DISCHSRGE 

OlSCHiRGE 

GAGE  HT 

MO 

DAT 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT  JMO 

DAY 

Time 

#     -  E    ond 

* 

NR 

NR 

NR 

. 

V 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SECTSR. 
M.D.B8M 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  38  43 


121  33  46 


SE  8  9N  4e 


JAN  40-DEC  55   JAN   40-DEC  55l   1940 
JTJL  63-DATE       JUL  63-DATE        1963 


1955 


0.00     USED 
0.00     LOCAL 


Plant   located  5.7  ml.   NW  of  Sacramento.     This   is  drainage   returned  to  the   Sacramento  River  by  pumping  and  gravity. 
Additional  water  is  returned  by  Frlchard  Lake  and  Second  Bannon  Slough  Plants.     Recorder  Installed  July   17,    1963. 
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TABLE      66 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

.;4CRA«ENT0    WEIR    SPILL    TO    YOLO    gvPiS"^ 


in  second- feet 


STATION  NO, 

WATEB      ■ 
TEiR 

A0?9n^ 

1<)61 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPt 

DAY 

1 

CO 

D.O 

0.0 

0.0 

6790 

0.; 

A  »  A 

n.n 

n.O 

0.0 

0.0 

n.n 

1 

! 

T,  C 

0.0 

0.0 

0.0 

7^800 

0.0 

CO 

O.n 

o.n 

0.0 

o.n 

A,  A 

2 

i 

r  ,  ^ 

0.0 

0.0 

n.A 

32900 

o.n 

O.A 

O.n 

0.0 

0.0 

0.0 

n.A 

3 

4 

'  .0 

o.r, 

O.o 

0.0 

26200 

0.0 

CO 

n.A 

o.n 

0,0 

n.n 

n.A 

4 

5 

1*^  •  ^ 

0.0 

0.0 

n.O 

865)0 

0.0 

0.0 

o.n 

n.n 

0,0 

n.O 

n.A 

5 

6 

CO 

0.0 

n.O 

0.0 

64  30 

o.c 

0.0 

o.n 

n.O 

0,0 

0.0 

n.n 

6 

' 

CO 

0.0 

o.n 

0.0 

637 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

0,0 

0.0 

n.n 

7 

e 

o.c 

0.0 

0.0 

O.A 

32 

0.0 

O.A 

o.n 

n.n 

o.n 

o.n 

n.n 

8 

9 

CO 

0.0 

0.  o 

n.O 

0.0 

0.0 

n.O 

o.n 

0.0 

n.n 

0.0 

n.n 

9 

10 

r.C 

0.0 

O.A 

O.A 

o.c 

0.0 

n.O 

n.O 

A.O 

n.A 

n.A 

n.  n 

10 

ll 

'^  •  c 

o.o 

CO 

O.A 

0.0 

n.O 

0.0 

o.n 

n,o 

n.n 

n.n 

n.n 

11 

12 

n.C 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.O 

O.c 

ri.n 

n.n 

12 

13 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

n.n 

n.n 

n.n 

13 

14 

616 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.O 

O.A 

n.n 

0.0 

n.n 

n.n 

14 

15 

905 

0.0 

0.0 

n.O 

0.0 

0.0 

n.O 

O.A 

n.n 

o.n 

n.n 

n.n 

15 

16 

56<. 

0.0 

0." 

O.A 

CO 

0.0 

n.O 

O.A 

0,0 

n.n 

n.O 

n.A 

16 

17 

?55 

0.0 

0.'> 

O.A 

r),i:> 

n.O 

n.O 

n.O 

n.  n 

o.n 

n.O 

n,  A 

17 

18 

12 

o.O 

n.O 

O.A 

0.0 

0.0 

n.O 

0.0 

o.n 

n.O 

0.0 

n.A 

18 

19 

^  •  0 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

O.n 

0.0 

n.n 

0.0 

n.n 

o.n 

A. A 

19 

20 

c; 

0.0 

CO 

0.0 

A.O 

0.0 

n.O 

o.n 

o.n 

0.0 

0.0 

n.A 

20 

Zi 

-.'■ 

O.n 

0.0 

0.0 

-.0 

A.O 

n.O 

o.n 

n.A 

n.n 

n.n 

A.  A 

2  1 

22 

^.c 

o.n 

P.o 

0.0 

A.O 

A.O 

0.0 

o.n 

0.0 

0.0 

o.n 

A,  A 

22 

23 

".^ 

-.0 

r»,  A 

O.A 

A. A 

O.P 

n.O 

0.0 

n.n 

0.0 

n.n 

A,  A 

2  3 

24 

r  ,  1^ 

".0 

O.A 

n.O 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

n.n 

n.n 

o.n 

n.A 

a 

25 

f^.O 

T.O 

A, A 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.n 

n.n 

O.rt 

n.n 

A,  A 

25 

26 

r  ,  c 

0.0 

O.A 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.A 

n.n 

o.n 

n.n 

A.  A 

26 

27 

^.C 

CO 

CO 

n.O 

0.0 

0.0 

0.0 

O.A 

n.n 

n.n 

n.n 

n.A 

27 

28 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O.A 

O.n 

0.0 

n.n 

O.n 

28 

29 

'-.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.O 

0,0 

n.O 

n.O 

0.0 

n.n 

29 

30 

*  .c 

0.0 

O.A 

0.0 

A,  n 

0.0 

n,  A 

n.A 

n,  A 

A. A 

n.A 

30 

31 

7  •  L 

O.ri 

0.0 

A  ,  A 

A  .A 

A  •  A 

n.A 

3  1 

MEAN 

72.6 

0.0 

0.0 

0.0 

bb\b 

0.0 

o.n 

n.A 

n.n 

n.O 

n.A 

n.A 

MEAN 

MAX, 

BC5 

0.0 

O.A 

0,  A 

72800 

0,0 

n.O 

n.O 

0.0 

0.0 

n.A 

n,  A 

MAX. 

MIN. 

^ ,  -: 

c  r 

A  ,   ^! 

O.A 

0.0 

0.0 

O.P 

O.A 

A.  A 

A. A 

A.  A 

A  ,  A 

MIN. 

AC  FT 

--6  ■ 

306300 

AC  FT. 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
*    -  Oiichorge  meosurement  or  ob«ervotion 

of  no  flow   mode   on  this  day. 
«     -  E    and     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

'.29 


r                         MAXIMUM                         1 

DISCHARGE 

82600 

GAGE  HT 

31.83 

MO 
2 

DAY 
2 

TIME 

0930 

MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT 


TIME 

AAAO 


TOTAL 

ACRE-FEET 
310800 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.0.88M 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM    TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


118000E 


32.8 


3/26/28 


26-DATE 


See  Sacramento  River  at  Sacramento  Weir  for  stage  record  and  location.   Elevation  of  fixed  crest  of  weir  Is  25.0  ft. 
USED  datum;  elevation  of  movable  crest  (top  of  needles)  Is  31.0  ft.  USED  datum.  There  are  48  gates,  each  38  ft.  In 
length.   45  gates  were  opened  between  2038  and  2350  hours  on  Feb.  1.  These  gates  were  closed  between  1350  hour 
on  Feb.  5  and  I6OO  hour  on  Feb.  7.   Other  discharge  listed  Is  leakage  through  the  gates. 
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TABLE      89 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

R  0    1000  ORAINAOE  TO  SACRAMENTO  RIVER  SECOND  bANNON  SLOUGH 

in  second*feet 


STATION  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

A02901 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

( 

0.0 

33 

43 

28 

146 

49 

121 

108 

126 

27 

0.0 

38 

1 

? 

0*0 

35 

0.0 

34 

96 

44 

28 

46 

130 

32 

0.0 

36 

2 

3 

0.0 

35 

32 

0.0 

10 

57 

71 

52 

204 

0.0 

0.0 

33 

J 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

45 

358 

59 

77 

66 

72 

0.0 

0.0 

134 

4 

5 

0.0 

56 

33 

40 

206 

0.0 

59 

0.0 

138 

0.0 

0.0 

48 

5 

6 

0.0 

0.0 

31 

0.0 

141 

0.0 

102 

56 

118 

0.0 

0.0 

56 

6 

7 

0.0 

51 

0.0 

50 

111 

57 

119 

0.0 

115 

0.0 

0.0 

67 

7 

e 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

200 

66 

113 

64 

116 

38 

0.0 

66 

S 

9 

0.0 

18 

0.0 

49 

103 

43 

111 

53 

116 

0.0 

0.0 

104 

9 

10 

0.0 

35 

40 

0.0 

216 

0.0 

111 

85 

173 

0.0 

0*0 

160 

10 

,, 

28 

0.0 

0.0 

50 

196 

48 

111 

44 

144 

0.0 

0.0 

128 

1  1 

IZ 

82 

0.0 

45 

19 

158 

50 

111 

48 

131 

0.0 

26 

190 

12 

13 

66« 

54 

0.0 

0.0 

389 

0.0 

112 

106 

156 

0.0 

0.0 

177 

13 

14 

860 

24 

0.0 

0.0 

294 

0.0 

654 

48 

131 

0.0 

0.0 

261 

4 

15 

723 

0.0 

40 

26 

183 

52 

?83 

0.0 

146 

0.0 

0.0 

198 

15 

16 

759 

0.0 

41 

43 

105 

26 

426 

32 

143 

0.0 

0.0 

237 

16 

17 

500 

57 

105 

20 

128 

30 

326 

109 

135 

0.0 

0.0 

256 

17 

18 

hta 

0.0 

100 

32 

115 

26 

149 

9.1 

60 

0.0 

27 

234 

IS 

19 

348 

0.0 

80 

39 

107 

0.0 

167 

0.0 

81 

0.0 

0.0 

306 

|9 

20 

1S4 

0.0 

59 

0.0 

92 

53 

114 

50 

131 

0.0 

0.0 

2/8 

20 

21 

104 

49 

69 

0.0 

94 

0.0 

167 

46 

80 

0.0 

0.0 

221 

2 

22 

28 

0.0 

45 

34 

82 

42 

114 

54 

82 

0.0 

0.0 

196 

22 

23 

89 

34 

50 

0.0 

74 

28 

114 

64 

131 

0.0 

0.0 

163 

2  3 

24 

67 

15 

61 

0.0 

47 

0.0 

114 

43 

73 

0.0 

0.0 

181 

L   4 

25 

5S 

0.0 

34 

0.0 

84 

58 

116 

50 

130 

0.0 

0.0 

159 

.'5 

26 

55 

40 

41 

38 

72 

0.0 

115 

37 

38 

0.0 

0.0 

161 

26 

27 

58 

0.0 

34 

0.0 

56 

122 

43 

110 

26 

0.0 

0.0 

130 

27 

28 

45 

34 

44 

51 

46 

250 

118 

92 

19 

0.0 

26 

106 

28 

29 

53 

0.0 

37 

18 

161 

46 

HI 

63 

0.0 

0.0 

180 

29 

30 

37 

0.0 

26 

217 

160 

67 

111 

16 

0.0 

64 

130 

30 

31 

35 

39 

797 

79 

91 

0.0 

33 

3  1 

MEAN 

169 

19.7 

36.4 

52.6 

140 

50.3 

162 

57.2 

107 

3.1 

6.6 

164 

MEAN 

MAX. 

860 

57 

105 

797 

389 

250 

783 

111 

204 

38 

64 

308 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

28 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

33 

MIN. 

AC  FT 

10360 

1172 

2239 

3233 

7751 

3094 

9656 

3519 

6389 

192 

348 

9166 

ACFT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■5(t    -  Oischorqe  measurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
#    -E   and    * 


NflEAN 


DISCHARGE 

78.9 


WATER       YEAR       SUMMARY 


(                         MAXIMUM 

DISCHARGE 
NR 

GASE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

r                      MINIMUM                        1 

DISCHARGE 

NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
57110 


I 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SECT  as. 

M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  36  21 


121  31  26 


SW22   9N  4e 


5/25-10/38  & 
1/39-DATE 


Plant  located  3.0  ml.  NW  of  Sacramento.  Discharge  computed  from  records  of  operation  of  pumps.  This  Is  drainage 
'  returned  by  pumping.   Additional  water  is  returned  by  Prlchard  Lake  Plant  and  an  undetermined  amount  by  No.  3  Plant, 
fl  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE         90 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

LlNUA     chitt^    NtAK     ROStVlLLt 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
TEAR 

A00040 

1965     . 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

39 

64 

54 

49 

1190 

81 

150 

7  9 

41 

23 

8.2 

29 

1 

3b       • 

50 

50 

50 

346 

'6 

116 

76 

3  7 

21 

'.6« 

27 

3 

30 

58 

68 

49 

218 

'6 

101 

/6 

32 

20      • 

8.7 

22 

3 

31 

54 

55 

51 

174 

li 

91 

77 

32 

18 

9.3 

18 

i 

30 

53 

56 

49 

153 

n 

143 

/6 

28 

18 

11 

26 

5 

6 

3» 

53 

52 

51 

138 

11 

9  99 

72       • 

30       • 

19 

10 

26       • 

6 

7 

3t 

53 

51 

51 

12' 

/4        » 

508 

10 

32 

1  ' 

6.  ' 

21 

7 

8 

3". 

52 

50 

51 

121 

/3 

211       • 

84 

30 

W 

3.9 

22 

e 

36 

51 

49 

46 

129 

74 

163 

104 

28 

16 

5.6 

2b 

10 

Ui* 

51 

4  7 

41       • 

1  /9 

/6 

220 

108 

30 

14 

12 

23 

10 

1^ 

76 

54 

4' 

46 

126 

U 

2  36 

1  1  1 

30 

14 

14 

22 

359 

53 

4  / 

42 

130 

67 

147 

107 

29 

13 

16 

23 

3120      t 

54 

4( 

41 

771       • 

61 

130 

88 

31 

12 

16 

36 

14 

1580      » 

53 

46        • 

41 

291 

65 

869 

80 

28 

9.6 

14 

36 

14 

15 

S*? 

53 

72 

40 

163 

71 

506 

n 

24 

9.0 

11 

27 

15 

<6 

186 

51        • 

361 

42 

136 

94 

316 

68 

21 

8.6 

12 

27 

16 

17 

13'. 

51 

341 

42 

123 

96 

184 

64 

Z2 

9.8 

11 

29 

le 

118 

51 

134 

43 

114 

74 

155 

60 

17 

11 

12 

33 

18 

19 

100 

49 

94 

42 

101 

65 

1  73 

60 

15 

11 

13 

32 

19 

20 

89 

45 

/6 

42 

101 

62 

164 

61 

14 

9.3 

12 

35 

20 

90 

40 

70 

43 

98 

51 

145 

51 

17 

9.2 

14 

35 

22 

85 

45 

6( 

42 

95 

67 

125 

61 

19 

10 

14 

32 

22 

25 

74 

46 

65 

43 

91 

125 

111 

50 

24 

10 

18 

33 

23 

24 

7j 

45 

62 

43 

8; 

130 

109 

58 

24 

9.5 

23 

31 

24 

25 

71, 

46 

bl 

43 

85 

88 

104 

56 

23 

10 

23 

31 

25 

26 

70 

55 

55 

45 

82 

78 

106 

51 

23 

10 

2i 

28 

26 

27 

74 

112 

52 

44 

96 

260 

101 

49 

19 

9.0 

20 

24 

27 

28 

73 

'5 

51 

44 

85 

1020 

93 

45 

21 

8.6 

21 

22 

28 

29 

59 

60 

49 

50 

246 

87 

46 

24 

8.0 

22 

22 

29 

30 

6b 

60 

51 

523 

151 

83 

48 

23 

7.5 

22 

23 

30 

31 

62 

51 

1700 

139 

41 

'.3 

23 

3  1 

MEAN 

23  = 

54.9 

/8.5 

114 

198 

124 

221 

72.1 

25.6 

12.6 

14.1 

27.3 

MEAN 

MAX 

M2C       t: 

112 

361 

1700 

1190 

1020 

999 

U  ( 

41.0 

23.0 

23.0 

35.0 

MAX. 

MIN. 

31. C 

40.0 

45.0 

40.0 

82.0 

61.0 

83.0 

41.0 

14.0 

7.3 

3.9 

18.0 

MIN. 

AC  FT 

14430 

3259 

4834 

6998 

nolo 

'611 

i  3160 

4431 

152  3 

'72 

867 

1524 

ACFT, 

E  -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 
4lc    -  Discharge  maosurement  or  observation 

of   no   flow    mode   on   this  day. 
It    -  e   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


C    MEAN     ] 

(                         MAXIMUM                          1 

OlSCHAHOE 
9  /.4 

DISCHARGE 
4400        1: 

GAGE  HT 
14.02t 

MO 
10 

DAY     TIME 
13    2150E 

MINIMUM 


DISCHARGE     GASE  HT     MO    DAY     TIME 
2.5         0.85         8       8    0930 


TOTAL 

ACRE-FEET 
70520 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

l/t  SEC  T.aR. 
M.D.BSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

c  rs 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

58  44  04 

121    18   05 

SEIO    ION    6e 

JUL   49-DATE 

JUL   49-DATE 

1956 
1956 
1957 
1958 
1963 

1957 

108.65 
108.24 
108.55 
108.43 
108.25 

USCGS 

uscas 

USCQS 
USCGS 
USCGS 

station  located  above  So.  Pacific  Railroad  bridge,  0.6  ml.  below  Auburn  Boulevard  (old  U.  S.  Highway  99E), 
immediately  SW  of  Rosevllle.  Also  known  as  "Dry  Creek  near  Rosevllle."  Tributary  to  Sacramento  River  via 
Back  Borrow  Pit  of  Reclamation  District  1000. 
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TABLE         91 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 

INFLOW  TO   POLSOM   LAKE   NEAR   FOLSOM 


in  second- feet 


STATION  NO 

*ATEH   ' 
YeAR 

A71120 

1963 

DAY 

OCT 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

. 

♦02 

1170 

1160 

1380 

153050 

2570 

6300 

9*30 

9160 

1620 

**5 

322 

. 

2 

S3* 

1110 

1310 

1*50 

36*50 

25*0 

5500 

99*0 

8970 

16*0 

**2 

376 

2 

3 

M3 

1100 

7*10 

1520 

17670 

2380 

5170 

10860 

8000 

1630 

*61 

266 

S 

4 

S09 

1100 

5*50 

1*60 

12880 

2310 

*950 

10700 

6320 

1680 

*36 

267 

4 

5 

52* 

1100 

3320 

1380 

10770 

2300 

5750 

11530 

5920 

1*60 

378 

3*2 

5 

e 

592 

1060 

2580 

1370 

8950 

2260 

22020 

12520 

5790 

1520 

519 

290 

6 

T 

MS 

1150 

22*0 

1330 

7560 

2250 

30930 

12600 

5*2  0 

1380 

*80 

3*4 

e 

*3a 

1070 

2070 

1300 

6550 

2070 

21100 

125*0 

»960 

1360 

*e7 

396 

e 

9 

*23 

1070 

1860 

1300 

6100 

2260 

1**60 

12390 

»530 

1*80 

396 

30* 

9 

6*6 

1200 

1800 

1190 

5*70 

2030 

12330 

10870 

5010 

1*70 

500 

289 

h 

1220 

1530 

1700 

11*0 

*710 

1750 

10*80 

10080 

5290 

1**0 

475 

310 

<  1 

12 

11510 

1290 

15*0 

1110 

*610 

1560 

88*0 

8*80 

*810 

149  0 

477 

3*5 

!<' 

13 

5*320 

1270 

1520 

958 

8090 

15*0 

8550 

80*0 

5020 

1260 

398 

29* 

15 

14 

*6*«0 

1110 

1*80 

10*0 

8010 

1600 

15*30 

7790 

5080 

12*0 

389 

*77 

4 

9a»o 

1170 

2130 

1150 

5980 

1660 

17020 

8180 

5600 

96* 

362 

352 

16 

5290 

1290 

9770 

1170 

5350 

1880 

13190 

9*10 

5030 

939 

37* 

361 

le 

3820 

11*0 

8570 

1150 

*790 

18*0 

10660 

10330 

*820 

79* 

395 

35* 

1^ 

18 

30R0 

11*0 

5600 

11*0 

*300 

1730 

9080 

11110 

5290 

876 

276 

*69 

19 

2770 

1070 

*260 

1060 

*170 

18*0 

9*00 

11910 

*660 

81* 

*01 

*0* 

20 

2*50 

9*2 

3510 

1020 

*050 

2030 

8860 

13180 

*260 

760 

331 

*51 

20 

2  I 

2320 

10*0 

3170 

10*0 

3780 

2010 

7950 

12*90 

*190 

729 

322 

613 

2 

1990 

1060 

2700 

1160 

3*90 

2330 

6980 

12210 

3360 

663 

331 

*30 

23 

1900 

965 

2*70 

10*0 

3300 

3760 

6780 

119*0 

2690 

696 

308 

587 

1570 

1060 

2190 

11*0 

3000 

*160 

6520 

11*60 

2570 

662 

332 

*96 

L  4 

1660 

1050 

2020 

968 

29*0 

3*10 

6770 

10560 

2*20 

712 

252 

*77 

28 

1600 

11*0 

1850 

1060 

2890 

3110 

6720 

10050 

2510 

522 

365 

5*8 

26 

16«0 

1860 

1T*0 

976 

2730 

5500 

62*0 

9610 

2*80 

559 

300 

651 

1670  A 

1800 

1770 

1080 

2590 

206*0 

6020  B 

10930 

2*20 

581 

311 

*86 

1310 

1*20 

1630 

1170 

10330 

7100 

11900 

2320 

560 

319 

*11 

1350 

1200 

1700 

*970 

7220 

8310 

10200 

1790 

510 

292 

55* 

1170 

1630 

83830 

6*90 

9690 

**9 

317 

MEAN 

5281 

1189 

2969 

S969 

12295 

3528 

1031* 

107*0 

*686 

10*7 

383 

*09 

MEAN 

5*320 

1860 

9770 

83830 

153060 

206*0 

30930 

13180 

9160 

1680 

519 

651 

*02 

9*2 

1160 

958 

2590 

15*0 

*950 

7790 

1790 

**9 

262 

266 

AC  FT. 

32*810 

70760 

182580 

2**070 

682800 

216910 

613210 

660360 

278860 

6*380 

235*0 

2*330 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■*    -  Discharge  meosurement  or  observotlon 

of  no  flow  made  on  this  day. 
tt    -  E    end    * 
A   -   25   hour  day 
B  -  25  hour  day 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r  MEAN 

MAXIMUM 

r         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
*678 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TaR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


INFLOW 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   42    29 


121    09   22 


NE24    ION    7E 


FEB  55 -DATE 


FEB   55 -DATE 


1955 


0.00 


The  figures  contained  herein  are  computed  inflow  to  Folsotn  Reservoir  and  take  Into  account  chance  In  storage, 
release,  spill,  precipitation,  and  evaporation.  They  are  representative  of  the  natural  flow  which  would  pass 
the  damslte  (2.3  mi.  NE  of  Folsom)  If  the  dam  had  not  been  constructed.  Records  furnished  by  USER.  Drainage 
area  is   1,875   sq.    ml. 

Folsom  Reservoir  has  a  usable   capacity  of   1,010,300  ac.    ft.    between  elevations   205.5  and  465.0  ft.    above  mean 
sea   level,    practically  all  of  which  Is  available   for  release.      Spillway  design  flood  pool  elevation  Is   475.4 
ft.      (capacity   1,120,000  ac.    ft.) 


USCOS 
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TABLE      92 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
SACRAMENTO    RIVER    AT    SACRAMENTO 


in  Sflcond-feet 


STATION  NO. 

WATER  ' 
VCAR 

A02100 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OAY 

' 

9970 

19400 

20100 

24400 

71100 

30300 

55800 

49200 

33300 

13100 

10400 

12500 

1 

9810 

18500 

19700 

24100 

94400 

29000 

52100 

47700 

32000 

13200 

10400 

12500 

2 

^ 

96S0 

18200 

21000 

23800 

81800   • 

28300 

47300 

46100 

29800 

13000 

10500 

12700 

3 

4 

9360 

17800 

31500 

23300 

78800 

27800 

42400 

46300 

26000 

13200 

10800 

13000 

4 

5 

9330 

17600 

38000 

23100 

75400 

26800 

37800 

44500 

21000 

13200 

1  1  100 

13400 

5 

6 

9070 

17400 

35500 

22800 

58600   • 

25800 

35500 

44200 

18800 

13200 

11500 

13400 

6 

8980 

17100 

32700 

22400 

53800 

23800 

55400 

44400 

18300 

13000 

11400 

13500 

7 

8 

8910 

16500 

28900 

21800 

52100 

21800 

59700 

44800 

17400 

13000 

11200 

14300 

a 

^ 

8720 

16200 

24100 

21600 

50500 

20200 

75200   • 

46500 

17000 

12900 

11200 

14800 

9 

10 

SSliC 

16000 

22500 

21200 

59100 

18600 

75200 

48600 

16600 

12900 

11300 

14800 

10 

u 

9060 

16100 

21400 

20900 

67200 

17400 

74600 

49400 

16100 

12900 

11500 

15400 

1 1 

IZ 

11000 

16500 

20500 

20500 

56200 

15700 

74200 

49500 

16100 

12600 

11900 

16100 

12 

13 

36000 

16100   • 

20100 

19700 

57800 

15400 

72700 

48100 

16800 

12400 

11800 

17200 

13 

14 

70400 

15600   • 

19400 

18300 

59900 

15700 

687  00 

46800 

15600 

12200 

11700 

17900 

14 

76200 

15600 

18500 

18200 

69200 

15700 

68600 

42500 

16300 

12300   • 

11200 

18900 

IS 

16 

70500 

15500 

25000 

17900 

57100 

15300 

59000 

40100 

18100 

12200   • 

11100 

19200 

16 

65500 

15000 

35500 

17300 

55300 

16500 

68500 

38700 

17900 

11800 

11300 

18800 

17 

60800 

15600 

44400 

15700 

53400 

17300 

57700 

38500 

17100 

11500 

11200 

18500 

l« 

55500 

15700 

50000 

16400 

51500 

15900 

56800 

38900 

15900 

11600 

11500 

18700 

19 

20 

48700 

15700 

52600   • 

15900 

49100 

15500 

67500 

40000 

15500 

11500 

11500 

18500 

20 

21 

40800 

15500 

52300 

15700 

45300 

15000 

57200 

43000 

14500 

11500 

11400 

18300 

2  1 

34800 

150OO 

49700 

15400 

43000 

155  00 

65100 

43600 

14000 

11800 

11700 

18400 

22 

23 

31600 

15000 

46000 

15500 

39200 

16900 

64600 

43400 

13900 

11800 

11700 

18100 

23 

24 

28300 

15100 

42200 

15100 

35100 

21100 

53000 

42500 

13500 

11400 

11800 

18000 

<;4 

26 

25900 

15000 

38600 

14900 

35100 

23100 

61200 

40700 

13100 

1  1400 

11800 

17600   • 

25 

26 

24500 

15000 

35300 

15000 

33800 

22400 

50000 

39100 

13100 

11700 

11800 

17200   • 

26 

23200 

15000 

32900 

14600 

32300 

22500 

58400 

37800 

13000 

11400 

12100 

15800 

27 

28 

22400 

19300 

29900 

14400 

31400 

31000 

66400 

35800 

12500 

11300 

12200 

15400 

28 

29 

21300 

21700 

29100 

14700 

52600 

63800 

35400 

12300 

11000 

12200 

16100 

29 

20400 

21300 

25900 

19000 

59000 

51300 

35000 

12400 

10700 

12  000 

15500 

30 

19700 

25100 

33200 

58300 

35000 

10500 

12200 

3  1 

MEAN 

28690 

15700 

31920 

19290 

56090 

24430 

61530 

42780 

17600 

12140 

11470 

15220 

MEAN 

MAX. 

76200 

21700 

52600 

3  3200 

94400 

59000 

75200 

49500 

33300 

13200 

10400 

19200 

MAX 

8720 

16000 

18500 

14400 

31400 

15700 

35500 

35000 

12300 

10500 

12200 

12600 

MIN. 

1764000 

993900 

1953000 

1186000 

3115000 

1502000 

3657000 

2531000 

1047000 

746600 

705100 

965000 

AC.FT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
♦    -  Discharge  meosuremeni  or  observotion 

of  no   flow   mode   on  this  day. 
n     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

MAXIMUM          1 

f         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
28020 

DISCHARGE 
98100 

GAGE  MT 
28.52 

MO. 
2 

DAY 

1 

TIME 
2130 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
20290000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38    35    20    121    30    15 


NW   35      9N  4E 


104000     30.14 


11/21/50 


04-        05 
6/21-11/21 
5/24-12/42  o 
5/43-DATE 


1/04-7/05 
20-DATE 


1956 
1956 


1956 


0.12  USCOS 
0.00  USCGS 
2.98        USED 


Station  located   1,000  ft.   above  I  Street  bridge,    0.5  ml.    below  the  American  River.      Below  approx.    35,000  c.f .s.    the 
stafce-dlscharKe  relationship  Is  affected  by  tidal  Influence.      Records   furnished  by  USGS. 

o   -   Irrigation  season  only 
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TABLE      95 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
MIDDLE    CREEK    NEAR    UPPER    LAKE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER      ■ 
TEAR 

A81810 

1963 

DAY 

OCT 

NOV- 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

l.C 

5.3 

5.8 

23 

1430       • 

43 

435 

66       E 

17 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

1 

2 

1.0 

5.3 

254       E 

21 

638 

40 

348 

64 

16 

6.4E 

2.4E 

1.6t 

2 

3 

0.9« 

5.1 

27/       E 

19 

428       £ 

37 

376 

61 

15 

4.2E 

2.2E 

1.6E 

3 

4 

O.V 

4.9 

110       » 

IB 

303       E 

36 

332 

58 

15 

4.2E 

2.2E 

1.6E 

4 

5 

C.9 

4.5 

71 

17 

234       E 

34 

349 

59 

15 

4.2E 

2.2E 

1.6E 

5 

6 

C.9 

4.5 

55 

16 

189       E 

33 

900 

54 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

6 

7 

3.6 

4.5 

42 

16 

164       E 

32 

868 

52 

10       £ 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

7 

8 

1.0 

4.5 

34 

15 

155       E 

31 

661 

51 

10       £ 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

8 

9 

0.9 

4.5 

29 

15 

175       E 

31 

556 

46 

10       £ 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

9 

10 

1.1 

4.4 

25 

14 

301       £ 

28 

684 

52 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

10 

1, 

8.6 

4.0 

21 

13 

205       E 

26 

566 

58 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

II 

12 

426       E 

4.D 

19 

12 

246       E 

22 

597 

48 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

12 

13 

158       » 

3.9 

59 

11 

277       E 

Z2 

553 

46 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

13 

14 

110 

3.7 

68 

10 

212       E 

25 

1100 

43 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

14 

15 

52 

3.7 

2  76       E 

10 

176       £ 

26 

869 

41 

10       £ 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

15 

16 

3C 

3.7 

228       E 

10 

153       E 

46 

618 

38       ♦ 

10       £ 

4.2£ 

2.2E 

1.2E 

16 

17 

17 

3.  7 

2  74       E 

9.8 

152       E 

45 

459       » 

35 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

17 

la 

13 

3.5 

207       « 

9.6 

125       E 

35 

359 

33 

10       £ 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

IS 

19 

10 

3.5 

145 

9.1 

112       E 

33 

3  99 

31 

10       E 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

19 

20 

8.6 

3.3* 

HI 

8.5 

105 

32 

340       E 

30 

5.0* 

4.2E 

2.2E 

1.2E 

20 

2  1 

7.9 

3.2 

91 

8.3 

96 

29       • 

280       £ 

29 

5.7E 

4.2E 

2.0» 

1.2E 

2  1 

22 

7.7 

3.3 

79 

8.0* 

86 

33 

230       t 

27 

5.7E 

4.2E 

1.6E 

1.2E 

22 

23 

7.  1 

3.1 

66 

7.6 

80 

216 

2  00       £ 

26 

5.7E 

2.3» 

1.6E 

1.1* 

23 

24 

7.0 

3.0 

54 

/.4 

71 

133 

170       £ 

25 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

i4 

25 

6.4 

3.0 

45 

/.8 

66 

93 

160       £ 

24 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

25 

26 

6.4 

80       E 

40 

7.6 

59 

73 

140       £ 

23 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

26 

27 

6.4 

54 

34 

7.4 

53 

6a 

120       E 

22 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

27 

28 

6.1 

17 

30 

7.6 

48 

916 

100       E 

21 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

28 

29 

5.9 

8.0 

26 

8.4 

696 

90       E 

20 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

29 

30 

5.9 

4.8 

25 

345       E 

561 

75       £ 

19 

5.7E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

30 

31 

5.4 

24 

2000       « 

530 

18 

2.2E 

1.6E 

3  1 

MEAN 

29.6 

8.8 

91.1 

86.8 

226 

149 

428 

39.4 

9.3 

3.7 

2.0 

1.2 

MEAN 

MAX. 

426        L 

80. OE 

277       E 

2000       E 

1430 

916 

1100 

66. OE 

17.0 

6.4E 

2.4E 

1.6E 

MAX. 

MIN. 

0.6 

3.0 

5.8 

7.4 

48.0 

22.il 

75. OE 

18.0 

5.0E 

2.2E 

1.6E 

0.8E 

MIN. 

AC  FT 

1814 

523 

5603 

5340 

125  ^0 

9140 

25460 

2420 

555 

230 

123 

70 

AC.  FT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
-tit    -  Disctiorge  meosurement  or  obttrvation 

of  no  flow  mode  on  tt>is  doy. 
«    -  E   ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
88.2 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

4610     E 


GAGE  HT 

11.82 


TIME 
1620 


MINIMUM 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

) 

TOTAL 

ACRE-FEET 
63850 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aaM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  10  59     122  b^  59 


NEl    15N    low 


OCT  48-SEP  55 
MAR  59-SEP  59 
AUG   62-DATE 


OCT   48-DATE      1959   1962 
1962 


1355.6       USCGS 
0.00      LOCAL 


Station   located  at   Ranohera  Road  bridge,    1.5  ml.   N  of  Upper  Lake.      Tributary  to  Clear  Lake. 


B-118 


TABLE        94 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CLOVER    CREEK.    BYPASS    NEAR    UPPER    LAKE 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER      ' 
YEAR 

A81940 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 



FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT         '  DAY 

, 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

323 

1.2 

53 

9.7 

3.5 

2.4 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0» 

6.<iE 

0.0 

94 

0.9 

39 

9.0 

3.5 

2.2 

0.0* 

0.0 

2 

3 

0.0» 

0.0 

*.3E 

0.0* 

57 

0.7 

40 

8.3 

3.1 

2.4 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

35 

0.4 

28 

8.0 

3.1 

2.4 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

0.3 

32 

7.7 

3.1 

2.2 

0.0 

0.0 

9 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

0.4 

203 

7.4 

3.1 

2.2 

0.0 

0.0* 

s 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.3 

2  38 

7.5 

2.9 

2.4 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

0.3 

142 

7.4 

2.7 

2.4 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

37 

0.2 

106 

7.1 

2.7 

2.4 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7  7 

0.1 

153 

8.7 

2.7 

2.4 

0.0 

0.0 

10 

II 

7. It 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

0.1 

100 

9.2 

2.7 

2.6 

0.0 

0.0 

,, 

It 

215       E 

0.0 

0.0 

0.0 

67 

0.1 

73 

7.4 

2.6 

2.6 

0.0 

0.0 

12 

13 

l-.      E 

0.0 

0.0 

0.0 

71 

0.0 

69 

6.2 

2.4 

2.5 

0.0 

0.1 

13 

14 

0.0« 

0.0 

0.0 

0.0 

42 

0.1 

227 

5.9 

2.4 

2.6 

0.0 

0.4 

|4 

IS 

0.0 

0.0 

8.6E 

0.0 

29 

0.0 

146 

5.6 

2.1 

2.0 

0.0 

0.4 

15 

IS 

0.0 

0.0 

O.OE 

0.0* 

22 

1.6 

97 

5.0* 

2.1 

0.2 

0.0 

0.3 

16 

17 

0.0 

0.0 

20       E 

0.0 

19 

0.8 

66       * 

4.6 

2.1 

0.1 

0.0 

0.0 

17 

18 

0.0 

0.0 

2.9« 

0.0 

13 

0.3 

50 

4.4 

2.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9.8* 

0.5 

60 

3.9 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

|9 

20 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

7.4 

0.5 

47 

4.2 

2.1* 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.7 

0.4* 

39 

4.4 

1.9 

0.0 

0.0* 

0.1 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

4.4 

1.4 

32 

4.2 

1.6 

0.0 

0.0 

0.3 

22 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

17 

26 

4.4 

1.7 

0.0* 

0.0 

0.4* 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

8.7 

22 

3.9 

1.6 

0.0 

0.0 

0.4 

Z4 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

5.9 

21 

3.7 

1.7 

0.0 

0.0 

0.4 

25 

26 

0.0 

1.5E 

0.0 

0.0 

2.1 

3.8 

18 

4.2 

1.9 

0.0 

0.0 

0.4 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

211 

17 

4.2 

1.9 

0.0 

0.0 

0.4 

27 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

180 

14 

4.2 

1.7 

0.0 

0.0 

0.4 

28 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

109 

12 

4.2 

1.7 

0.0 

0.0 

0.4 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

120 

85 

11 

3.5 

1.8 

0.0 

0.0 

0.4 

30 

31 

CO 

0.0 

960       • 

76 

3.5 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

7.6 

0.1 

Lit 

34.8 

36.9 

22.8 

72.7 

5.9 

2.4 

1.2 

0.0 

0.2 

MEAN 

MAX 

2IS1       E 

1.5E 

20. OE 

960 

323 

211 

2  38 

9.7 

3.5 

2.6 

0.0 

0.4 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

0.0 

11.0 

3.5 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

1.66 

3 

8<. 

2142 

2051 

14  02 

4326 

360 

140 

71 

10 

ACFT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Oischorge  measurement  or  observation 

of  no  flow  made  on  this  doy. 
Z     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


Discharge 

15.3 


MAXIMUM 


ISCMARGE 
2230 


GAGE  mT    mo   day 
6.50      '     1     31 


TIME 

1430 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT     MO 


DAY      T,ME 

:  0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
1  1060 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  T  BR. 
MOBBM 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  10  33 


122   3H   00      SE   5    15N   9« 


22^0 


1/31/C3 


NOV  59-DATE 


NOV  59-DATH 


1959 


0.00        LOCAL 


Station  located  0.2  ml.    above  Lake  Plllsbury  Road  bridge,    0.8  ml.    N  of  Upper  Lake.      Tributary  to  Clear 
Lake  via  Middle  Creek. 
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TABLE       y|-, 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

CLOVER    CREEIC    AT    UPPER    LAKE 


in  second-feet 


STATION  NO- 

WATER     ' 
YEAR 

A81790 

1963 

OAr 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

O.C 

1.6 

2.2 

7.9 

6  1 

1  1 

111 

19 

3.3 

1.3 

0.7 

0.0 

1 

2 

0.0 

1.3 

41       E 

7.9 

50 

U 

80 

1  7 

4.0 

1.1 

0.2 

0.3 

2 

3 

0.0* 

i.2 

83       E 

7.9 

44 

10 

86 

16 

5.4 

1.0 

0.7 

0.0 

3 

4 

CO 

1.2 

11 

7.9 

40 

10 

56 

15 

5.5 

1.0 

0.2 

0.0    ,      «      1 

5 

O.C 

1.3 

3.2 

'.6 

38 

10 

71 

15 

5.7 

1.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

1.3 

1.7 

7.4 

34 

11 

166        E 

14 

5.9 

1.0 

0.6 

0.0» 

6 

7 

0.0 

1.3 

1.2 

7.2 

30 

1 1 

169       E 

14 

5.6 

1.3 

0.9 

0.0 

7 

a 

CO 

1.3 

1.3 

7.2 

31 

11 

144 

13 

5.7 

1.3 

1.0 

0.2 

8 

9 

0.0 

1.6 

1.4 

6.8 

32 

10 

129 

12 

5.3 

1.3 

1.3 

0.0 

9 

10 

O.C 

1.4 

1.4 

6.5 

41 

9.8 

143 

17 

3.7 

1.3 

0.2 

0.0 

10 

1 1 

30 

1.4 

1.3 

6.3 

38 

9.3 

130 

17 

4.2 

1.3 

0.0 

0.0 

(1 

12 

184       E 

1.6 

1.7 

6.5 

39 

9.1 

114 

13 

4.4 

1.3 

0.0 

0.0 

12 

13 

63       ♦ 

1.6 

3.7 

6.7 

40 

9.1 

118 

12 

4.0 

1.1 

0.0 

0.0 

15 

14 

37 

1.6 

3.7 

6.5 

38 

9.7 

148       E 

1  1 

3.9 

1.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

4.8 

1.3 

108       E 

6.5 

36 

9.5 

117 

11 

3.5 

1.0 

0.4 

0.0 

15 

16 

0.9 

1.3 

94 

6.5 

35 

15 

104 

10       » 

3.4 

2.1 

0.8 

0.0 

16 

17 

0.5 

1.4 

166       E 

6.3 

32 

14 

93       « 

8.7 

3.  1 

1.9 

0.8 

0.0 

17 

la 

0.6 

1.5 

92       ♦ 

5.9 

29 

11 

81 

8.3 

2.5 

1.4 

0.5 

0.0 

la 

19 

0.6 

1.4 

41 

5.5 

25       . 

12 

91 

7.3 

2.1 

1.2 

0.1 

0.0 

19 

20 

0.5 

1.3* 

26 

5.5 

23 

12 

83 

6.9 

2.2* 

1.4 

0.0 

0.1 

20 

2  1 

0.6 

1.3 

20 

5.  7 

20 

12       • 

73 

6.5 

2.1 

1.2 

o.o* 

0.1 

2 

22 

0.7 

1.6 

16 

5.6* 

19 

14 

60 

6.5 

1.9 

1.4 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.9 

1.  7 

13 

5.3 

17 

37 

61 

6.0 

1.7 

0.8* 

0.7 

0.0« 

23 

24 

1.0 

1.6 

11 

5.  1 

16 

29 

43 

5.2 

1.8 

0.7 

0.7 

0.0 

24 

25 

1.1 

1.6 

10 

4.9 

14 

23 

41 

5.1 

1.7 

0.8 

0.9 

0.0 

25 

26 

1.3 

36 

9.1 

4.  7 

13 

20 

34 

4.8 

1.5 

0.7 

0.1 

0.0 

26 

Z7 

1.3 

10 

9.6 

5.1 

12 

87 

30 

4.2 

1.4 

0.2 

0.0 

0.0 

27 

26 

1.3 

1.9 

9.1 

5.3 

11 

86 

25 

4.0 

1.4 

0.2 

0.0 

0.0 

26 

29 

1.4 

1.  7 

8.1 

6.3* 

72 

22 

4.0 

1.2 

1.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

1.6 

1.9 

7.9 

134       E 

101 

21 

3.9 

1.3 

0.7 

0.0 

0.0 

30 

31 

1.6 

7.9 

152       £ 

137 

3.9 

0.4 

0.0 

3  I 

MEAN 

ID. 8 

2.9 

26.0 

15.2 

30.9 

27.0 

88.  1 

10.0 

3.3 

1.1 

0.3 

0.0 

MEAN 

MAX. 

184       t 

36.0 

166       E 

152       E 

67.0 

137 

169       E 

19.0 

5.9 

2.1 

1.3 

0.3 

MAX 

MIN. 

0.0 

1.2 

1.2 

4.   / 

11.0 

9.1 

21.0 

3.9 

1.2 

0.2 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT. 

664 

1  /^ 

1600 

933 

1  714 

1657 

5244 

617 

197 

66 

21 

1 

ACFT 

E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
^f    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
it     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
1  7.B 


MAXIMUM 


ISCHARGE 
2  '6         E 


GAGE  HT 
5.15 


TIME 
1400 


f                        MINIMUM                        1 

DISCHARGE 
0.0 

GAGE  HT 

MO 
10 

DAY 
1 

TIME 
0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 
12890 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.SR. 
M.0.B.8M. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM    TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  09  56  122  54  28 


NW7  15N  9W 


397E 


5.83 


12/1/61 


JAN  60-DATE 


JAN  60-DATE 


i960 


135^.0  USCQS 


Station  located  at  wooden  bridge,  0.5  mi.  above  confluence  with  Middle  Creek,  1.0  mi.  below  bypass  channel. 
Tributary  to  Clear  Lake  via  Middle  Creek.  For  total  contribution  of  Clover  Creek  to  Clear  Lake  add  to  Clover 
Creek  Bypass  near  Upper  Lake.  Flow  partially  controlled  by  head  gates. 


B-120 


9t> 


TABLE 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
SCOTT    CREE<    NEAR    LAKEPORT 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER     " 
YEAR 

A81850 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0 

1.2 

5.  7 

14 

1400       * 

31 

344 

61 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0« 

1.3 

181 

13 

446 

30 

243 

58 

12 

0.0* 

0.0» 

0.0 

2 

3 

0.0 

1.3 

244 

13 

259 

29 

255 

56 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

1.4 

46 

12 

171 

27 

202 

54 

9.9 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

1.4 

22 

10 

131 

26 

205 

56 

9.6 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

1.4 

13 

9.9 

105 

27 

680 

50 

8.5 

0.0 

0.0 

0.0* 

e 

7 

0.0 

1.4 

8.7 

10 

88 

28 

'93 

51 

7.2 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

1.5 

7.2 

9.6 

96 

27 

666 

48 

5.8 

0.0* 

0.0 

0.0 

s 

9 

0.0 

1.  7 

5.1 

9.6 

283 

31 

566 

43 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

1.  7 

4.  1 

9.1* 

406 

25 

'70 

59 

4.4 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

li 

0.0 

1.7 

3.6 

8.3 

252 

23 

564 

65 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1 1 

12 

345 

i.a 

3.7 

6.4 

426 

22 

495 

48 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

251       • 

1.8 

184 

6.9 

490 

21 

459 

42 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

lA 

144 

1.8 

144 

7.5 

294 

26 

1040 

38 

2.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

34 

2.0 

471 

7.0 

187 

29 

698 

36       • 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

IE 

13 

2.0 

369 

7.1 

141 

56 

4  76       • 

36 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

6.3 

2.0 

475 

6.7 

110 

54 

339 

31 

1.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

3.7 

2.0 

301       • 

7.3 

88 

41 

253 

30 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

la 

19 

2.2 

2.0 

140 

6.  1 

75 

34 

255 

27 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

1.2 

2.0* 

85 

5.6 

66 

31       • 

214 

26 

0.3* 

0.0 

o.o« 

0.0 

20 

21 

1.1 

2.1 

60 

6.6* 

57 

27 

190 

24 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

1.0 

1.  7 

45 

6.5 

51 

46 

162 

24 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

1.0 

1.3 

39 

6.0 

45 

2  76 

139 

24 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0* 

23 

24 

0.9 

1.4 

31 

6.3 

41 

143 

1  19 

23 

0.2 

0.0» 

0.0 

0.0 

^4 

25 

0.9 

1.3 

26 

6.  1 

40 

95 

1  17 

21 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

1.0 

142 

22 

5.  ' 

36 

75 

105 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

1.0 

52 

20 

5.6 

34 

1080       E 

88 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

1.1 

11 

17 

5.7 

32 

983 

80 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

1.2 

6.  7 

16 

18       « 

652 

73 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

1.3 

5.2 

15 

1420       E 

587 

67 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

1.2 

16 

3240       E 

497 

13 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

Ib.i 

8.6 

97.4 

158 

209 

164 

355 

36.5 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

345 

142 

475 

3240       E 

1400       E 

1080       t 

1040 

65.0 

13.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

1.2 

3.6 

5.6 

32.0 

21.0 

67.0 

13.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

1611 

512 

5990 

9730 

11600 

10070 

21140 

2241 

204 

AC.  FT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■#    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no   flow    made    on   tt^is  day. 
*     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCMARGE 
87.2 


r                         MAXIMUM 

] 

DISCHARGE 
6500        E 

GAGE  HT 
14.02 

MO 

I 

DAY 
31 

TIME 
1530 

MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
63100 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.TSR. 
M.0.B.8M. 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59   03   45      122   56   49      SW14      14n   lOW 


OCT   48-SEP  53   OCT   48-DATE 
MAR  59-DATE 


0.00   LOCAL 


Station  located  100  ft.  above  Hartley  Cemetery  Road  bridge,  0.8  mi.  NW  of  Lakeport.  Tributary  to  Clear  Lake 
via  Middle  Creek.   Drainage  area  is  52.3  sq.  ml. 


B-121 


TABLE    97 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

COPStY    CREtiC    Nt«R    LOWER    L*»:E 


in  second-feet 


■ 

ST4TI0N  NO. 

WATER      ' 
YEAR 

A81360 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0 

1.2 

1.  I 

2.0 

246 

5.4 

32 

9.6 

1.9 

0.7 

0.5 

0.2 

1 

! 

0.0* 

1.1 

1.4 

2.  1 

63 

5.5 

24 

9.1 

1.7 

0.9 

0.4 

0.2 

2 

3 

0.0 

1.0 

1.8 

1.9 

37 

5.2 

23 

8.7 

1.6 

1.0 

0.4 

0.2 

3 

4 

0.0 

1.  1 

1.5 

1.' 

24 

4.8 

20 

7.9 

1.7 

0.9 

0.4 

0.1 

4 

5 

0.0 

I.  1 

1.4 

1.7 

17        E 

4.6 

20 

8.9 

1.7 

0.8 

0.4 

0.2 

5 

6 

0.0 

1.0 

1.4 

1.7 

14        E 

5.0 

165 

7.8 

1.6 

0.8 

0.3 

0.3 

6 

7 

0.4 

1.0 

1.4 

1.6 

13       E 

4.8 

97 

6.9 

1.5 

0.6 

0.4 

0.2 

7 

e 

0.6 

0.9 

1.3 

1.6 

18 

4.9 

54 

7.0 

1.3 

0.5 

0.3 

0.2 

8 

9 

0.7 

1.0 

1.2 

1.6 

91 

5.0 

49 

6.6 

1.3 

0.6 

0.4 

0.0 

9 

10 

1.3 

0.9 

1.2 

1.4 

7  5 

4.3 

1  11 

11 

1.3 

0.6 

0.1 

0.1 

10 

ii 

b.i 

0.8 

1.2 

1.3 

30 

4.  1 

60 

9.5 

1.2 

0.2 

0.0 

0.2 

1  1 

12 

497 

0.9 

1.2 

1.3 

224 

3.8 

61 

6.4 

1.3 

0.3 

0.0 

0.2 

12 

13 

160       • 

1.  1 

4.  3 

1.3 

139 

3.3 

129 

5.5 

1.  1 

0.2 

0.0 

0.2 

13 

14 

36 

1.0 

7.4 

1.4 

45 

3.7 

358 

4.5 

1.1 

0.3 

0.0 

0.2 

14 

15 

7.3 

0.8 

84 

1.4 

30 

3.8 

1  15 

4.2* 

1.  1 

0.2 

0.1 

0.2 

15 

16 

3.0 

0.7 

97 

1.4 

23 

14 

62       « 

3.7 

1.  1 

0.2 

0.0 

0.3 

IS 

17 

1.9 

0.7 

135 

1.4 

18 

6.3 

50 

3.5 

1.0 

0.2 

0.0 

0.3 

17 

16 

1.5 

0.8 

40 

1.4 

16 

4.8 

40 

3.4 

1.0 

0.2 

0.0 

0.4 

18 

19 

1.3 

0.8» 

16       • 

1.2 

13 

4.3 

38 

3.6 

1.0 

0.2 

0.0 

0.4 

19 

20 

1.2 

0.9 

6.7 

1.3 

12 

3.8* 

35 

3.2 

1.0 

0.1 

0.1* 

0.4 

20 

2  1 

1.1 

1.0 

6.3 

1.4* 

10 

3.7 

31 

3.3 

1.1» 

0.2 

0.0 

0.4 

2  1 

22 

l.i 

1.2 

5.2 

1.4 

8.8 

6.6 

26 

3.2 

0.9 

0.2 

0.0 

0.4 

22 

23 

1.1 

1.2 

4.3 

1.3 

8.7 

11 

22 

3.2 

0.9 

0.4» 

0.0 

0.3* 

23 

24 

1.1 

1.1 

3.2 

1.3 

8.1 

6.6 

19 

2.7 

1.0 

0.4 

0.1 

0.2 

i4 

25 

1.3 

1.0 

2.  / 

1.3 

7.3 

5.4 

23 

2.6 

0.9 

0.6 

0.1 

0.2 

25 

26 

1.2 

3.9 

2.7 

1.3 

6.7 

5.  1 

19 

2.8 

0.8 

0.6 

0.1 

0.1 

26 

27 

1.0 

2.7 

2.1 

1.3 

6.2 

284 

15 

2.9 

0.8 

0.5 

0.1 

0.1 

27 

28 

1.0 

1.5 

2.3 

1.3 

5.7 

97 

14 

2.8 

0.8 

0.6 

0.1 

0.1 

26 

29 

1.0 

1.2 

2.3 

20 

94 

12 

2.7 

0.9 

0.4 

0.2 

0.1 

29 

30 

1.0 

1.2 

2.3 

813       E 

58 

11 

2.6 

0.8 

0.4 

0.3 

0.1 

30 

31 

l.C 

2.0 

1140       E 

42 

2.3 

0.6 

0.3 

3  1 

MEAN 

23.6 

1.2 

14.3 

65.0 

43.2 

23.  1 

57.8 

6.2 

1.2 

0.6 

0.2 

0.2 

MEAN 

MAX. 

497 

3.9 

135 

1140       E 

246 

284 

368 

11.0 

1.9 

1.0 

0.5 

0.4 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.  V 

1.  1 

1.2 

5.7 

3.3 

11.0 

2.3 

0.8 

0.1 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

14S3 

69 

8d0 

3995 

2399 

1418 

344  1 

32  1 

70 

28 

10 

13 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
■*    -  Discharge  measurement  or  obMrvotion 

of  no  flow   made  on  this  doy. 
tt     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUti^MARY 


MEAN 


DISCHARGE 
19.5 


MAXIMUM 


OISCHAHOE 
2340       E 


G40E  HI 
14.15 


MO.  DAY 

1    30 


TIME 

1330 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


SAGE  HT 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
14100 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.BaH/l. 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM         TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  55  21  122  35  4?  NEl4  12N  7W 


2340E 


Station  located  75  ft.  below  Spruce  Grove  Road  bridge,  1.7  ml.  SE  of  Lower  Lake 
Drainage  area  Is  15.2  sq.  ml. 


14.15    1/50/63    JAN  60-DATE   JAN  60-DATE-  i960       0.00 

Tributary  to  Cache  Creek. 


LOCAL 


B-122 


TABLE     98 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BEAR    CREEK    NEAR    RUMSEY 


in  second-feet 


STATION  NO. 

*A^ER 
TEAR 

A81250 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

' 

l.-. 

3.3 

<..5 

11 

1120       « 

31 

66 

47 

17 

;          5.0 

2.4 

2.0 

1 

2 

l.".* 

3.3 

4.2 

10 

196       £ 

29 

57 

45 

16 

4.6 

2.4 

2.0 

2 

J 

1.5 

3.3 

5.8 

10 

122       » 

28 

53 

43 

15 

4.8 

2.5 

1.7 

3 

4 

1.5 

3.2 

5.6 

9.9 

88       £ 

26 

52 

41 

15 

4.6 

2.2 

1.7 

4 

5 

1.5 

2.9 

4.8 

9.6 

71 

25 

49 

41 

15 

4.8 

2.1 

1.8 

5 

6 

1.5 

2.8 

4.8 

9.3 

59 

25 

157 

38 

15 

4.9 

2.3 

1.7 

6 

7 

1.5 

2.8 

4.4 

8.7 

52       ♦ 

27 

431 

37 

14 

4.9 

2.2 

1.8 

7 

8 

1.5 

2.8 

4.1 

8.7 

50 

25 

132 

37 

14 

4.2 

2.2 

1.8 

9 

1.5 

2.8 

4.1 

8.7 

119 

28 

90 

41 

13 

4.0 

2.5 

1.6 

9 

10 

2.3 

2.8 

3.9 

8.7 

401 

25 

157 

41 

12 

4.0 

2.3 

1.5 

10 

t< 

5.9 

2.8 

3.9 

8.2 

117 

23 

100 

52 

12 

3.9 

2.3 

1.6 

12 

1«*0      E 

2.8 

4.2 

5.6 

415 

22 

86 

50 

12 

4.0 

1.8 

1.8 

12 

13 

671 

2.8 

4.7 

7.2 

531 

20 

159 

40 

12 

3.8 

.1.9 

1.9 

13 

14 

139      t 

2.8 

5.5 

8.0 

149 

21 

915 

39 

11 

4.4 

1.9 

1.9 

14 

IS 

32      E 

2.8 

11 

7.5 

108 

22 

318 

32      • 

U 

3.1 

1.7 

1.8 

15 

IE 

16       t 

i.d 

43 

7.6 

91 

31 

176       ♦ 

29 

U 

2.9 

1.6 

1.6 

16 

12       £ 

3.':; 

233 

7.6 

83 

35 

X35 

28 

9.9 

3.1 

1.7 

1.8 

17 

le 

9.6 

3.0 

132       ♦ 

7.6 

68 

23 

115 

26 

9.4 

3.2 

1.6 

1.7 

le 

19 

T.ft 

3.0* 

44 

7.2 

61 

20 

127 

25 

7.4 

2.9 

1.4 

1.9 

19 

20 

6.2 

3.0 

28 

6.3 

56 

20       ♦ 

103 

23 

7.6» 

2.9 

1.6* 

2.0 

20 

2 

5.3 

3.2 

21 

6.2* 

52 

20 

95 

23 

7.2 

2.9 

1.8 

2.0        Z~     1 

22 

4.7 

3.3 

18 

6.9 

47 

20 

83 

24 

7.3 

2.7 

2.0 

1.8 

22 

23 

'..i 

3.3 

17 

6.6 

43 

32 

73 

23 

9.5 

2.6» 

2.1 

1.9» 

23 

3.9 

3.3 

16 

7.4 

40 

28 

68 

23 

9.4 

2.7 

2.0 

1.9 

£4 

25 

3.9 

3.3 

14 

6.9 

37 

21 

81 

22 

6.7 

2.4 

2.2 

1.8 

25 

26 

3.9 

3.7 

13 

6.6 

36 

21 

96 

21 

6.6 

2.4 

2.0 

1.9 

26 

27 

3.9 

7.6 

12 

6.6 

33 

407 

67 

20 

5.5 

2.2 

1.8 

1.8 

27 

3.7 

7.6 

12 

6.9 

31 

497 

60 

20 

5.1 

2.3 

1.8 

1.7 

26 

29 

3.6 

5.5 

11 

10 

158 

54 

18 

5.4 

2.4 

1.7 

1.7 

29 

30 

3.6 

4.6 

10 

1150      E 

118 

50 

18 

5.4 

2.5 

1.9 

1.  7 

30 

31 

3.4 

11 

2940       £ 

87 

17 

2.4 

2.0 

31 

MEAN 

77.4 

3.5 

23.0 

139 

153 

61.8 

140 

31.7 

10.6 

3.5 

2.0 

1.8 

MEAN 

M4)t 

1440       E 

7.6 

233 

2940       E 

1120       E 

497 

915 

52.0 

17.0 

5.0 

2.7 

2.0 

MAX. 

1.4 

2.8 

3.9 

5.6 

31.0 

20.0 

49.0 

17.0 

5.1 

2.2 

1.4 

1.5 

MIN. 

AC  FT 

4758 

206 

1411 

8572 

8481 

3800 

8340 

1952 

630 

213 

124 

1 

107 

Acrr. 

E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Dischorqe  measurement  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«    -  E   ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


OiSCmargE 
53.3 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

5600       c 


GAGE  HT 
9.96 


MO.  DAY 

1   131 


Time 
1500 


MINIMUM                      1 

DISCHARGE 

0.7 

GAGE  HT    MO 
1.2             8 

DAY     TIME 
19     1940 

TOTAL 

ACRE-FCET 
38590 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR, 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  56  k\   122  20  44   SW  30  13N  4W  81OOE    12.33    2/24/58     SEP  55-DATE   SEP  55-DATE  1955         0.00  LOCAL 
Station  located  7.3  ml.  NW  of  Rumsey,  1.4  ml.  above  mouth.  Tributary  to  Cache  Creek.   Drainage  area  Is  96.8  sq.  ml 


B-123 


TABLE        99 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CACHE    CREEK    ABOVE    RUMSEY 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  ' 
YEAR 

^B1200 

1963 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

85 

48 

53 

112 

UOOO   E 

261 

E 

4540 

E 

1400   E 

471 

475 

432 

301 

1 

? 

73   » 

43 

49 

107 

3950   E 

242 

E 

4290 

E 

1250 

459 

477 

405 

293 

2 

3 

68 

43 

215 

95 

2250   E 

225 

E 

4050 

E 

1210 

44  2 

496 

387 

260 

3 

4 

71 

43 

237 

95 

1780 

212 

E 

3620 

E 

339 

433 

495 

36  8 

287 

4 

5 

64 

42 

160 

92 

1600 

201 

3770 

» 

336 

412 

475 

333 

317 

5 

6 

79 

42 

121 

87 

705 

192 

4500 

E 

339 

411 

443 

344   ♦ 

335 

6 

7 

84 

41 

97 

84 

581 

183 

5940 

E 

316 

403 

431 

365 

317 

7 

e 

87 

41 

87 

83 

523 

180 

5120 

0 

301 

403 

432 

424 

307 

e 

9 

81 

40 

78 

76 

550 

179 

4650 

304 

42  7 

413 

446 

305 

9 

10 

82 

40 

67 

76 

1300   E 

177 

5100 

291 

438 

397 

436 

302 

10 

h 

98 

37 

65 

71 

900   E 

164 

4560 

E 

345 

437 

402 

394 

302 

1  1 

<Z 

4510 

36 

62 

66 

800   E 

156 

4340 

E 

338 

43  7 

410 

391 

2*9 

l£ 

3 

4250 

36 

63 

61 

2500   E 

154 

4420 

E 

290 

434 

434 

403 

248 

14 

1040   • 

35 

130 

60 

1240   E 

144 

8080 

E 

260 

42  9 

438 

436 

201 

14 

15 

435 

33 

274 

60 

957   E 

149 

6280 

E 

261   • 

431 

434 

436 

171 

15 

16 

267 

34 

796 

60 

809   E 

174 

5350 

E 

256 

435 

396 

429 

158 

16 

17 

194 

32 

1280   E 

60 

695   E 

216 

4760 

251 

457 

399 

419 

156 

p 

IS 

157 

31 

908   E 

58 

607   E 

177 

4350 

281 

470 

409 

379 

151 

la 

19 

130 

29   ♦ 

491   * 

55 

540   E 

157 

4260 

289 

475 

414 

370 

151 

i9 

20 

107 

29 

358   E 

54 

486   E 

145 

* 

3950 

298 

470   • 

416 

361   • 

146 

2  0 

21 

102 

28 

304 

52   » 

442   * 

144 

3880 

E 

348 

47  3 

426 

364 

140 

2 

22 

87 

28 

250 

53 

399   E 

189 

3740 

E 

361 

500 

433 

367 

127 

22 

23 

79 

28 

220 

55 

364   E 

1270 

3570 

E 

443 

544 

434   » 

372 

125   • 

2  3 

24 

72 

28 

196 

56 

344   E 

1300 

E 

3260 

E 

496 

542 

43  3 

361 

132 

c  -i 

25 

69 

28 

174 

57 

328   E 

900 

E. 

3250 

E 

498 

54  7 

429 

325 

136 

25 

26 

67 

29 

160 

58 

310   E 

818 

E 

3000 

E 

493 

547 

425 

343 

154 

26 

27 

63 

125 

146 

54 

289   E 

3720 

E 

700 

E 

468 

547 

397 

366 

159 

27 

28 

59 

124 

137 

54 

277   E 

7050 

E 

500 

E 

483 

544 

381 

367 

175 

28 

29 

54 

76 

125 

59 

5260 

E 

450 

f/ 

481 

515 

377 

362 

177 

29 

30 

51 

62 

115 

4200 

5000 

E 

800 

E 

478 

512 

381 

336 

163 

30 

31 

50 

113 

14600   E 

4720 

E 

475 

401 

329 

3 

MEAN 

410 

43.8 

24  3 

671 

1305 

1099 

3976 

452 

466 

426 

382 

216 

MEAN 

MAX. 

4510 

125 

1280   E 

14600   E 

11000   E 

7050 

E 

8060 

E 

1400   E 

547 

496 

446 

335 

MAX 

MIN. 

50.0 

28.0 

49.0 

52.0 

277   E 

144 

450 

E 

251 

40  3 

377 

325 

125 

MIN. 

AC  FT. 

25220 

2604 

14940 

41280 

72450 

67560 

236600 

27810 

27860 

26190 

23500 

12940 

AC  FT 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
-*     -  Dischorge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  ttiis  doy. 
*    -  E   ond    * 


MEAN 


DISCHARGE 
800 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

26700  E 


GAGE  HI 
I8.5OE 


MO    DAY 

1      31 


TIME 
glOOE. 


' 

MINIMUM 

' 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
578900 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   T.aR. 
M  DBSM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  54  ^7   122  16  14  SE  2  12H  4W   25700E   18.3OE   1/31/63    OCT  59-DATE   OCT  59-DATE  1959         0.00 

Station  located  0.4  ml.  below  State  Highway  16  bridge,  2.5  ml .  NW  of  Rumsey.  Plow  regulated  by  Clear  I^ke. 
Record  listed  Is  not  considered  to  have  the  same  degree  of  accuracy  as  other  records  published  In  this  report. 
Drainage  area  Is  729  sq.  ml. 


LOCAL 


B-124 


TABLE     100 

DAILY      MEAN       DISCHARGE 
POPE    CREFK    NEAR    POPE    VALLEY 


in  second-feet 


STATION  NO 

WATER 
TEAR 

A95010 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 



FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

n.o 

8.1 

9.5 

28 

2350 

51 

220 

83 

22 

5.4 

2.3 

0.8 

' 

2 

0.0 

7.7 

11 

27 

599 

49 

182 

75 

20 

5.5 

2.4 

0.5 

2 

3 

0.0 

7.3 

207 

26 

365 

46 

155 

71 

18 

5.5 

2.6 

0.6 

J 

4 

0.0 

7.0 

55 

24 

248 

43 

134 

68 

17 

5.4 

2.6 

0.6* 

4 

5 

0.0 

6.9 

34 

22 

195 

40 

156 

68 

17 

5.3 

2.4 

0.7 

3 

i 

0.0 

6.6 

25 

21 

152   • 

41 

1210 

63 

15 

5.2 

2.3 

0.8 

6 

7 

0.0 

6.6 

20 

20 

129 

40 

683 

61 

15 

5.0 

2.1 

0.8 

7 

8 

0.0 

6.6* 

17 

19 

138 

38 

387 

61 

14 

4.8 

2.4 

0.8 

8 

9 

0,0 

6.9 

15 

19 

345 

40 

287 

60 

14 

4.8 

2.7 

0.7 

9 

10 

O.O 

6.3 

14 

18 

473 

36 

407   • 

72 

13 

4.7 

3.0 

0.8 

10 

l< 

59 

6.0 

13 

17 

221 

34 

277 

94 

12 

4.4 

2.9 

0.8 

1  1 

12 

2450 

5.7 

12 

15 

662 

32 

212 

71 

12 

4.2 

2.6 

0.9 

12 

13 

238" 

5.6 

14   • 

15 

697 

31 

300 

59 

12 

3.8 

2.4 

1.1 

1! 

14 

491 

5.4 

32 

15 

330 

33 

1290 

55   ♦ 

11 

3.7 

2.1 

1.1 

14 

15 

1*0 

5.1 

409 

15   • 

239   • 

35 

701 

52 

11 

3.8 

1.9 

1.0 

15 

16 

65 

4.9» 

368 

15 

194 

155 

419 

48 

9.8 

3.7 

1.9 

1.0 

IS 

17 

41    • 

5.2 

1480 

14 

160 

100 

292 

44 

9.3 

3.5* 

1.9 

0.9 

17 

18 

29 

5.1 

542 

14 

134 

53 

222 

40 

8.1 

3.6 

2.0 

1.0 

18 

!2 

4.7 

240 

13 

119 

52 

283 

39 

8.1 

3.5 

1.8 

1.1 

19 

20 

18 

4.7 

151 

13 

104 

45   « 

324 

35 

7.5 

3.4 

1.7 

1.1 

20 

21 

IT 

4.7 

104 

13 

95 

40 

252 

34 

7.4 

3.5 

1.6 

1.1 

2  1 

22 

15 

4.7 

81 

13 

86 

46 

192 

34 

7.2 

3.4 

1.5 

1.3 

22 

23 

13 

4.9 

68 

13 

77 

99 

152 

33 

6.8 

3.3 

1.5* 

1.3 

2S 

24 

12 

4.9 

56 

13 

73 

59 

142 

32 

5.8« 

3.0 

1.6 

1.3 

24 

25 

11 

4.7 

48 

12 

68 

51 

151 

31 

5.9 

2.8 

1.3 

1.2 

25 

2S 

11 

29 

41 

12 

63 

45 

146 

30 

5.5 

2.9 

1.2 

1.4 

26 

27 

11 

57 

38 

12 

59 

1320 

120 

28 

6.0 

2.4 

1.1 

1.3 

27 

9.8 

16 

35 

12   • 

55 

1090 

108 

27 

5.9 

2.3 

1.1 

1.3 

28 

9.7 

13 

32 

18 

4  99 

97 

25 

5.5 

2.5 

1.0 

1.3 

29 

9.5 

10 

30 

3010   » 

341 

88 

25 

5.7 

2.7 

0.9 

1.2 

B.7 

29 

8630   E 

278 

23 

2.4 

0.9 

5  1 

MEAN 

188 

9.1 

137 

391 

301 

158 

320 

49.8 

11.1 

3.9 

1.9 

l.n 

MEAN 

MAX. 

2450 

57.0 

1480 

8630   E 

2350 

1320 

1290 

94.0 

22.0 

5.5 

3.0 

1.4 

MAX 

MIN. 

0.0 

4.7 

9.5 

12.0 

55.0 

31  .0 

88.0 

23.0 

5.5 

2.3 

0.9 

0.5 

MIN. 

AC  FT 

11550 

542 

8393 

24060 

16720 

9585 

1905n 

3050 

658 

239 

118 

59 

ACFT 

E  -  Esl  imoTed 
NR  -  No  Record 
■Jtt    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
a     -  E    and    » 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
130 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
18000       F 


GAGE  HT     MO 
19.79  1 


DAY      TIME 
31      1440 


MINIMUM 


OISCHARGEJ  GAGE  HT 
0.0 


MO     DAY 

10       1 


TIME 

oooo 


TOTAL 

ACRE-FEET 
94140 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 

M.o.aaM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  37  5t 


122  19  58     SW17     9N  "^W 


i/^WOP 


DEC  60-DATE 


DEC  60-DATS 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.2  mi.    above  spillway  elevation  of  Lake  Berryessa,    5.2  ml.   E  of  Pope  Valley. 
Tributary  to  Lake  Berryessa.      Drainage  area  is   78.3  sq.   mi. 


B-125 


TABLE     101 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
PLFASSNTS    ruESK    NFAR    WINTERS 


in  second-feet 


STATION  NO 

WATER     " 
YEAR 

A91160 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

0.0» 

0.1» 

0.5 

1.2 

360       • 

7.1 

26 

15 

3.7 

1.5 

0.1 

0.0 

1 

? 

0.0 

0.0 

0.6 

1.2 

78 

6.7 

21 

14      « 

3.6 

1.4* 

0.1* 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

4.2 

1.1 

47       • 

6.1 

19       ♦ 

13 

3.3* 

1.5 

0.2 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

1.5 

1.2 

33 

5.9 

17 

12 

3.2 

1.5 

0.2 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0« 

0.9* 

1.2 

25 

5.8* 

17 

11 

3.2 

1.4 

0.2 

0.0 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.7 

1.2 

20 

5.8 

99 

u 

3.0 

1.4 

0.2 

0.0 

6 

0.0 

0.0 

0.6 

1.2 

17 

5.5 

70 

11 

3.0 

1.4 

0.1 

0.0 

7 

e 

n.o 

0.0 

0.5 

1.2 

15 

5.1 

42 

10 

2.9 

1.3 

0.1 

0.0 

e 

9 

0.0 

0.0 

0.5 

1.3 

44 

4.8 

34 

9.7 

2.7 

1.2 

0.1 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.4 

1.2 

58 

5.0 

53       » 

11 

2.5 

1.2 

0.1 

0.0 

10 

h 

0.0 

0.0 

0.4 

1.0 

26 

4.8 

38 

10 

2.5 

1.1 

0.1 

0.0 

II 

114 

0.0 

0.5 

1.0 

62 

4.4 

30 

9.0 

2.5 

0.9 

0.1 

0.0 

12 

?38 

0.0 

0.5 

1.1 

72 

4.1 

43 

8.0 

2.4 

0.9 

0.1 

0.0 

13 

41 

0.1 

0.6 

1.1 

37 

4.3 

183 

7.1 

2.5 

0.8 

0.1 

0.0 

14 

4.3 

0.0 

4.3 

1.0* 

29       • 

4.2 

79 

6.6 

2.4 

0.7 

0.1 

0.0 

15 

16 

1.7 

0.0» 

5.6 

1.1 

25 

16 

60 

5.9 

2.3 

0.8 

0.1 

0.0 

16 

17 

1.0 

0.1 

45 

1.0 

21 

7.3 

49 

5.7 

2.2 

0.7 

0.1 

0.0 

17 

le 

o.e 

0.1 

14       * 

1.0 

18 

4.8 

40 

5.3 

2.0 

0.7 

0.1 

0.0 

la 

19 

0.5» 

0.1 

3.8 

1.0 

16 

4.2 

48 

4.6 

2.0 

0.7 

0.0 

0.0 

19 

20 

n.6» 

0.1 

2.6 

0.9 

15 

4.1 

42 

4.7 

2.0 

0.7 

0.0 

0.0 

20 

B  1 

0.5 

0.? 

2.1 

0.9 

13 

3.8 

38 

4.6 

1.9 

0.7 

0.0 

0.0 

2  1 

l! 

0.5» 

0.? 

1.9 

0.9 

12 

9.5 

32 

4.8 

2.0 

0.5 

0.0 

0.0 

22 

EJ 

0.4 

0.2 

1.7 

0.9 

11 

44 

29 

4.7 

2.0 

0.5 

0.0 

0.0 

25 

E4 

0.4» 

0.2 

1.6 

0.9 

10 

10 

25 

4.5 

1.9 

0.4 

0.0 

0.0 

24 

£6 

0.4 

0.2 

1.5 

0.9 

10 

6.6 

34 

4.3 

1.8 

0.4 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.4 

0.4 

1.6 

0.9 

9.2 

5.9 

30 

4.1 

1.7 

0.4 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.5 

1.3 

1.5 

0.9 

8.8 

107 

23 

3.9 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

27 

26 

0.6 

0.6 

1.4 

0.9 

8.2 

144 

20 

3.7 

1.5 

0.3 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.6 

0.5 

1.4 

4.0 

66 

19 

3.6 

1.7 

0.2 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.5* 

0.4 

1.4 

605       F 

40 

17 

3.6 

1.6 

0.2 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.3 

1.3 

1660       P 

32 

3.6 

0.2 

0.0 

31 

MEAN 

13.1 

0.2 

3.4 

74.1 

40.0 

18.9 

42.6 

7.4 

2.4 

0.8 

0.1 

0.0 

MEAN 

MAX. 

238 

1.3 

45.0 

1660       E 

380 

144 

183 

15.0 

3.7 

1.5 

0.2 

0.0 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.4 

0.9 

8.2 

3.8 

17.0 

3.6 

1.5 

0.2 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

807 

10 

208 

4559 

2222 

1160 

2533 

457 

142 

51 

4 

ACFT 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
^    -  Oischorge  measurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
«    -  E   and    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
16.6 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
3780       E 


GAGE  HT 
12.35 


TIME 
1730 


r                        MINIMUM                        1 

DISCHARGE 
0.0 

GAGE  HT 

MO. 

10 

OAY 

1 

TIME 
0000      1 

TOTAL 

ACRE-FEET 
12150 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.SR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   28  40      122   01   43      SE   1   7N      2W 


4000E 


14.78 


2/16/59 


NOV  51-JUN  54  NOV  51-J™54     1957 
OCT   57-DATE        OCT   57-DATE 


150.35    usees 


Station   located   1.0  ml.   above  mouth,   E  of   Pleasants  Valley  Road,    4.4  mi.    SW  of  Winters.     Tributary  to  Yolo  Bypass 
via   Putah  Greek.      Drainage  area   is   15.9  sq.   ml. 


B-126 


TABLE      102 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PUIAM    CREEK    DtLOW    WINTERS 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

A09160 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

0.0* 

0.0» 

9.1* 

55 

1220 

30 

33 

219 

50 

io 

38 

0.0 

1 

Z 

0.0 

0.0 

23 

6'. 

20O 

30 

30 

210       • 

59 

b"       • 

00       • 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

23 

57 

92       * 

33 

30      • 

201 

58       • 

52 

39 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

13 

55 

53 

31 

32 

339 

57 

52 

39 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

5.5* 

58 

5( 

25       • 

32 

612 

56 

55 

37 

13 

5 

6 

0.0 

0.0 

2.6 

59 

56 

31 

60 

502 

55 

50 

31 

17 

6 

7 

0.0 

0.0 

1.3 

60 

03 

31 

100 

518 

55 

53 

28 

17 

7 

a 

0.0 

0.0 

O.". 

60 

01 

33 

72 

079 

50 

50 

28 

18 

1 

9 

0.0« 

0.0 

0.0 

59 

05 

30 

5  7 

085       • 

55 

53 

27 

17 

• 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

58 

100 

30 

07 

089 

52 

51 

27 

10 

10 

ll 

0.0 

o.u 

0.0 

55 

120 

35 

69 

505 

51 

08 

25 

9.3 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

51 

50 

38 

38 

50  7 

51 

08 

25 

10 

12 

13 

69'. 

0.0 

0.0 

50 

292 

38 

33 

3Z5       * 

50 

08 

29 

9.9 

13 

14 

028 

0.0 

0.0 

<t9 

102 

00 

506 

2/1 

50 

06 

35 

9.5 

14 

IS 

59 

0.0 

0.0 

3fc       ♦ 

5/ 

39 

198 

090 

50 

09 

36 

9.1 

15 

16 

11 

0.0* 

0.0 

20 

51 

00 

123 

00  / 

53 

05 

35 

8.5 

16 

17 

l.i 

0.0 

3.5 

le 

56 

oo 

97 

025 

53 

05 

35 

3. 5* 

17 

le 

0.1 

0.0 

35       * 

2* 

03 

37 

75 

382 

52 

0  / 

35 

0.1 

IS 

19 

0.0 

0.0 

16 

35 

37 

33 

76 

306 

53 

06 

3  7 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0 

26 

37 

30 

29 

120 

293 

50 

0  / 

37 

0.0 

20 

2i 

O.Q 

0.0 

111 

36 

32 

33 

177 

252 

53 

08 

3  1 

0.0 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

loo 

38 

32 

30 

303 

209 

53 

06 

37 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

93 

01 

32 

30 

360 

191 

52 

30 

39 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

79 

03 

32 

28 

023 

181 

50 

32 

00 

0.0 

24 

ZS 

0.0 

0.0 

72 

10 

30 

26 

503 

135 

50 

31 

00 

0.0 

25 

ze 

0.0 

0.0 

73 

16 

33 

20 

618 

95 

55 

31 

36 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

73 

26 

33 

32 

508 

76 

56 

30 

5.7 

0.0 

27 

28 

0.0 

0.0 

7* 

38 

32 

085 

622 

71 

56 

32 

1.0 

0.0 

28 

29 

o.c 

0.0 

73 

38 

200 

631       * 

72 

50 

33 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

68 

1370 

85 

05' 

63 

50 

37 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

65 

3600       * 

63 

61 

38 

0.0 

3  1 

MEAN 

38.5 

0.0 

33.7 

201 

109 

56.0 

220 

309 

50.0 

05.1 

29.2 

5.1 

MEAN 

MAX. 

69". 

0.0 

111 

3600 

1220 

086 

631 

612 

50.0 

55.0 

00.0 

18.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

32.0 

20.0 

30.0 

61.0 

51.0 

31.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

\crr. 

2.>67 

20'0 

12350 

507  3 

300  1 

1308C 

18980 

52J5 

2  '71 

1792 

3o; 

Acrr. 

E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Oischorge  measurement  or  observotion 

of  no  flow  mode  on  tt^is  doy. 
»    -  E   and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

91.6 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
5950 


GAGE  HT 

13.01 


DAY      TIME 
31     1500 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
55O60 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TaR. 
M.O.B.SM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  31  47 
Station  1 

121   55   21 
ocated  at  B 

NE24   8N   IW 
oyoe  Orchard, 

7980 
2.7  ml.    E 

12.62 
of  Wlnte 

2/16/59 
rs. 

OCT    57-DATE 

OCT   57-DATE 

1957 

75.06 

USCGS 

B-127 


TABLE      103 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

PUIAH  CREEK  ABOVE  DAVIS 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

A091'45 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

□  EC 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APB 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

&.0* 

0.(J« 

0.0« 

60 

1600       c 

il 

3' 

239 

66 

60 

34 

0.3 

, 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

61 

281 

36 

33 

199       • 

66 

59       • 

35       • 

0.3 

2 

3 

0.0 

0.0 

18 

58 

116 

36 

35       • 

232 

64        * 

68 

36 

0.3* 

J 

4 

0.0 

0.0 

li 

56 

76 

34 

36 

289 

64 

68 

36 

0.3 

4 

5 

0.0 

0.0 

l.b* 

57 

63 

23       • 

36 

661 

63 

5  7 

34 

C.2 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.  7 

68 

66 

36 

66" 

610 

61 

56 

30 

12 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

63 

30 

152 

492 

61 

66 

26 

16 

7 

e 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

49 

36 

83 

480 

60 

64 

25 

1  1 

8 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

61 

36 

60 

4  79        • 

60 

5  7 

24 

18 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

66 

109 

3t> 

46 

482 

68 

64 

24 

10 

10 

1, 

0.0 

0.0 

0.0 

6' 

15  ( 

36 

79 

491 

69 

60 

2  3 

7.  1 

II 

12 

0.0 

0.0 

o.o 

6'. 

l\ 

38 

48 

623 

6  7 

46 

21 

8.4 

12 

13 

460 

0.0 

0.0 

61 

311       • 

37 

41 

366       » 

69 

4  7 

24 

9.7 

15 

14 

568 

0.0 

0.0 

61 

136 

39 

610        £ 

242      » 

68 

46 

32 

e.e 

14 

16 

73 

0.0 

0.0 

A2       • 

/4 

40 

236 

461       • 

38 

4b 

33 

9.0 

15 

16 

6.6 

0.0« 

0.0 

26 

66 

44 

144 

444 

68 

43 

33 

6.2 

16 

17 

0.0* 

0.0 

0.0 

23 

61 

40 

115 

4^1 

68 

44 

34 

6.4« 

17 

18 

0.0 

0.0 

11     « 

27 

60 

38 

6  / 

lil 

66 

44 

33 

2.8 

18 

19 

0.0 

0.0 

13 

39 

44 

36 

8b 

360 

66 

44 

3  3 

1.  7 

i9 

20 

0.0 

0.0 

11 

40 

40 

33 

136 

306 

66 

44 

34 

1.6 

20 

21 

0.0 

o.u 

90 

40 

39 

33 

194 

265 

36 

43 

34 

1.8 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

103 

40 

38 

38 

307 

224 

66 

43 

36 

1.6 

22 

25 

0.0 

0.0 

86 

44 

36 

34 

356 

204 

66 

33 

37 

0.4 

23 

24 

0.0 

0.0 

77 

46 

38 

31 

415 

201 

55 

30      ♦ 

38 

0.9 

24 

25 

0.0 

0.0 

68 

12 

38 

29 

4  79 

163 

66 

29 

37 

0.9 

25 

26 

0.0* 

0.0 

68 

21 

38 

2  1 

6  76 

113 

66 

29 

37 

0.9 

26 

27 

0.0 

0.0 

68 

24 

3  7 

36 

682 

88 

68 

31 

12 

0.8 

27 

28 

0.0 

0.0 

68 

43 

3/ 

41  i        E 

3  94 

82 

39 

31 

1.3 

0.7 

28 

29 

0.0 

0.0 

69 

46 

219 

601 

82 

39 

30 

0.7 

0.7 

29 

30 

0.0 

0.0 

64 

1100       t 

88 

454 

70 

69 

34 

0.4 

0.3 

30 

31 

0.0 

60 

3800       t 

68 

68 

36 

0.3 

5  1 

MEAN 

35.7 

0.0 

28.8 

201 

136 

66.8 

221 

30  7 

6  9.0 

46.0 

26.9 

4.9 

MEAN 

MAX. 

568 

0.0 

103 

3600       E 

1600       E 

41  1       E 

601 

661 

66.0 

60.0 

36.0 

18.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

o.u 

0.0 

21.0 

3  7.0 

23.0 

33.0 

68.0 

66.0 

29.0 

0.3 

0.2 

MIN. 

AC  FT. 

2197 

1  '68 

12330 

7466 

3433 

13160 

18860 

3609 

2  767 

i63b 

290 

ACFT 

E  -  Est  tmated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Dischorge  measurement  or  observation 

of  no  flow   mode   on   this  day. 
«     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r    MEAN 

{                         MAXIMUM                         1 

r                        MINIMUM                        1 

DISCHARGE 
93.2 

DISCHARGE 
6320       t 

GAGE  NT 
14. Vb 

MO 

1 

DAY 

31 

TIME 
1730 

DISCHARGE 
0.0 

GAGE  HT 

MO    DAY 

10        1 

TIME 

0000 

J 

TOTAL 

ACRE-rEET 
67430 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TaR. 
MOS-SM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  32  13      121  51   00     SW15  8n   IE  8260  15.53  2/16/59  5/52-11/538     5/52-11/538      1957 

10/57-DATE        10/57-DATE 

Station  located  at  Stevenson  Road   bridge,    6.0  ml.    W  of  Davis.      Tributary  to  Yolo  Bypass   via  South  Fork 
Putah  Creek. 

8   -   Irrigation  season  only 


'47.52       USCOS 


B-128 


p 


I 


TABLE    1  0^4 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
SOUTn    rOHK    PuTAn    CKtEK    NcAR    uAVIS 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

A09115 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC, 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

u.o* 

O.*. 

0.0* 

u  1 

2010       c 

21 

32 

24  1 

56 

53 

22 

0.1* 

1 

' 

0.0 

0.3 

0.0 

W) 

30' 

20 

21 

197       • 

54 

56       • 

29       • 

0.1 

2 

0.0 

0.1 

0.2 

<tb 

9'       • 

19 

23       • 

22  7 

51       * 

50 

29 

0.0* 

3 

0.1 

0.0 

0.1 

-.l 

61 

19 

23 

246 

50 

53 

28 

0.0 

4 

0.3 

0.2 

0.2 

".l       t 

39 

11       • 

25 

5/4 

52 

48 

27 

0.0 

5 

6 

0.1 

0.2 

0.1 

^.S       t 

42 

19 

28 

514 

49 

55 

17 

0.0 

6 

O.i 

0.3* 

0.2 

44        t 

33 

14 

138 

503 

48 

55 

10 

0.0 

7 

0.^ 

0.2* 

0.0 

44         E 

26 

18 

87 

469 

46 

53 

15 

0.0 

6 

9 

0.2 

0.2 

0.0 

45       E 

2  7 

20 

74 

472 

47 

5  ' 

15 

2.8 

9 

0.^ 

0.0 

0.1 

43 

63 

20 

34 

472 

4  7 

54 

16 

5.2 

10 

0.3 

0.0 

0.  1 

42 

139 

21 

68 

4/  1 

51 

41 

15 

2.3 

1.0 

0.1 

0.1 

42 

61 

23 

44 

506 

51 

38 

7.1 

0.5 

12 

3 

11/ 

0.2 

0.1 

il 

275       • 

23 

30 

38/ 

53 

43 

7.7 

6.4 

13 

46<. 

0.2 

0.1 

37 

149 

24 

492 

192 

51 

40 

20 

4.1 

14 

90       c 

0.1 

0.0 

33       ♦ 

64 

25 

269 

471       » 

51 

30 

25 

0.7 

15 

16 

10       c 

0.2 

0.0 

16 

50 

28 

150 

443 

50 

28 

21 

0.7 

16 

I'' 

0.3t 

0.1 

0.1 

10       • 

44 

26 

112 

419 

49 

29 

25 

0.6* 

17 

0.3t 

0.0 

0.0* 

12       E 

33 

24 

82 

382 

47 

28 

27 

0.6 

18 

0.3c 

0.1 

0.0 

22       t 

26 

22 

11 

34/ 

48 

29 

24 

0.1 

19 

20 

0.3L 

0.2 

0.1 

21       fc 

23 

19 

1  14 

308 

47 

28 

23 

0.0 

20 

21 

0.3£ 

0.2 

22 

21       E 

21 

1  1 

175 

263 

45 

29 

23 

0.0 

2  1 

U.3t 

0.0 

91 

21       E 

21 

25 

293 

228 

44 

21 

22 

2.0 

22 

0.3c 

0.0 

V3 

29       » 

19 

21 

351 

196 

45 

24 

21 

0.5 

2  3 

O.JC 

0.0 

(1 

33 

20 

16 

436 

203 

53 

20       * 

27 

0.  1 

t  4 

0.3 

0.0 

39 

22 

20 

15 

511 

154 

51 

19 

32 

1.  1 

25 

26 

CO 

0.1 

58 

4.2 

22 

14 

614 

115 

51 

20 

26 

0.1 

26 

0.2 

0.1 

58 

5.  1 

21 

18 

624 

84 

53 

22 

14 

0.0 

27 

0.1 

0.2 

58 

28 

21 

393 

637 

lb 

53 

22 

0.5 

0.0 

26 

0.3 

0.1 

58 

32 

245 

650 

73 

51 

15 

0.6 

0.0 

29 

0.4 

0.1 

5/ 

799       E 

89 

556 

63 

52 

19 

0.4 

0.3 

30 

C.4 

'.9 

3990       t 

69 

58 

19 

0.1 

3  1 

MEAN 

22.0 

0.  1 

21.3 

185 

133 

43.2 

226 

302 

49.9 

35.6 

18.6 

0.9 

MEAN 

MAX, 

".b". 

0.4 

9'.0 

3990       E 

2010       E 

393 

650 

574 

56.0 

6  '.0 

32.0 

6.4 

MAX. 

ACFT 

O.Oc 

0.0 

0.0 

4.2 

19.0 

11. 0 

21.0 

58.0 

44  .0 

15.0 

0.1 

0.0 

MIN. 

135b 

8 

1312 

11350 

/406 

2654 

13430 

18580 

296  / 

2  190 

1141 

56 

ACFT. 

E  -  Estimoted 
NH  -  No  Record 
*    -  Discharge  meosurerrient  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  thit  day. 
«     -  E    ond     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCMARGE 
86.2 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

6680     E 


GAGE  HI 

11.91 


TIME 

1850 


MINIMUM 

1 

DISCHARGE 

>:i .  0 

GAGE  HT 

MO 

10 

DAT 

1 

TIME 

0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 
62440 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B  aw 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  31   02      121   45   21     NE28  8N  2E 


8410 


12.93 


2/16/59 


OCT  57-DATE 


OCT  57-DATE      1957 


24.57   USCGS 


Station  located  at  Low  Water  bridge,  0.8  ml.  below  U.  S.  Highway  40  bridge,  2.3  ml.  SW  of  Davis. 
Tributary  to  Yolo  Bypass. 


B-129 


TABLE    105 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

YOLO  BYPASS  NEAR  WOODLAND 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  ■ 
YEAR 

A0293S 

196? 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AU6. 

SEPT 

DAY 

1 

a' 

44 

14 

211 

55700 

5  06 

5140 

1560 

352 

34 

0.0 

35 

1 

24 

35 

16 

154 

157000 

571 

4800 

2010   • 

252 

27 

0.0 

35 

2 

24 

26 

15 

142 

114000   • 

527 

4480   • 

1900 

208 

23 

0.0 

32 

3 

22 

21 

16 

144   ♦ 

75500 

4  79   • 

4210 

1800 

146 

21 

0.0 

24 

4 

17 

20 

16 

134 

50700   • 

402 

4150 

1240 

124 

20 

3.3 

29 

5 

6 

13 

17 

21 

113 

32400 

379 

4180 

950 

128 

16 

3.7 

30 

6 

13 

14 

24 

100 

20200 

348 

5380 

790   » 

132 

12 

4.1 

35 

7 

11 

14 

30 

87 

12200 

2  79 

28700 

630 

140 

10 

4.1 

38 

a 

9 

10 

20 

36 

92 

6180 

243 

45000   • 

522 

142 

5.1 

4.  I 

42 

9 

10 

9.6 

39 

39   • 

134 

3740 

202 

37700 

482 

148 

2.4 

3.7 

45 

10 

l< 

9.6 

25 

39 

104 

3570   ♦ 

175 

32400 

520 

124   » 

0.0 

3.0 

4n 

tl 

23 

25 

35 

59 

3390 

162 

28500 

730 

77 

0.0 

2.7 

42 

12 

1920 

24 

31 

55 

4400 

145   • 

27700 

775 

50 

0.6 

2.1 

56 

13 

99100 

21 

30 

52 

7920 

138 

32200 

820 

45 

0.5 

1.2 

58 

i4 

150000 

18 

29 

45 

9970 

148 

54800 

735 

38 

0.9 

0.0 

-" 

15 

16 

89400 

14 

40 

39 

7800 

175 

71500 

588 

35 

0.9 

0.0 

54 

16 

40700 

12 

82 

35 

5500 

182 

71800 

423 

35 

1.2 

0.0 

57 

17 

16900 

12 

651 

34 

4020 

171 

52500 

290 

30 

1.2 

0.9 

52 

18 

6820 

10   • 

1510 

32 

3060 

164 

52000 

251 

30 

0.0 

2.4 

56 

19 

20 

3750 

9.0 

1830 

27 

2570 

150 

44800 

255 

24 

0.0 

2.4 

58   * 

20 

21 

2650 

9.0 

1420 

25 

1930 

142 

35900 

249 

27 

0.0 

2.4 

58 

2  1 

1690 

9.0 

1030 

26 

1560 

122 

28800 

230 

26 

O.n 

3.0 

62 

22 

1000 

10 

755 

25 

1290 

154 

22300 

458 

31 

0.0 

2.7 

58 

2  3 

618 

12 

710 

25 

1100 

458   • 

15700 

520 

26 

0.0 

3.3 

57 

^4 

Z5 

377 

24 

560 

24 

948 

856 

12100 

825 

26 

0.0 

4.6 

52 

25 

26 

337 

18 

443 

22 

818 

922 

7870 

914 

26 

0.0 

21 

51 

26 

185 

18 

379 

22 

764 

818 

4980 

738 

12 

0.0 

75 

53 

27 

125 

18 

357 

22 

555 

3250 

2520 

501 

4.  1 

0.0 

50 

54 

28 

88 

18 

343 

22 

6020 

1790 

399 

9.6 

0.0 

34 

54 

29 

30 

63 

13 

316 

85 

5540 

1580 

393 

27 

0,0 

25 

46 

30 

58   • 

277 

4490 

5360 

395 

0.0 

44 

3  ' 

MEAN 

13420 

19.0 

358 

213 

21400 

945 

25220 

749 

83.2 

5.7 

9.8 

48.9 

MEAN 

MAX. 

150000 

44 

1830 

4480 

157000 

5020 

71800 

2010 

362 

34 

75 

68 

MAX. 

9.6 

9.0 

14 

22 

555 

122 

1580 

230 

4.  1 

0.0 

o.n 

24 

MIN. 

825100 

1130 

22000 

13080 

1  188000 

58110 

1501000 

45070 

4950 

351 

500 

2910 

ACFT. 

E  -  Esl  imoted 
NR  -  No  Record 
^    -  Dischorge  measurement  or  observation 

of  no   flow   mode  on  this  day. 
it     -  E    ond    * 


WATER      YEAR      SUMMARY 


r  MEAN  1 

(                        MAXIMUM          ] 

DISCHARGE 
5060 

DISCMARGE 
170000 

GAGE  KT 
30.80 

MO 

10 

DAY 

15 

TIME 
0200 

MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT  Tmo 


TOTAL 

ACRE-FEET 
3653000 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   40   40 


121  38  35 


SE28    ION   3E 


272000 


32.00 


2/8/42 


3/30-10/38  a 

1/3 9 -DATE 


40-41  # 
41 -DATE 


1930 
1941 


1941 


0 .  73       USED 
0.00       USED 


Station  located   Just  above  the   Sacramento-Woodland  Railroad  bridge^    6  ml.    abo/e  the  Sacramento  Bypass, 
7  ml.    below  Fremont  Weir,    7  mi .    E  of  Woodland.      Gage   heights  for  low  flov;  are  not   recorded.      Records 
furn.   by  USGS. 

6  -   Irrigation  season  only 
#  -  Flood  season  only 
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TfiSLE  106 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
S»N    JOAOUIN    RIvER    NE»R    VERNAL  I ? 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

807020 

1963 

D4r 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

1160 

1570 

2520 

2190 

1920 

»390 

8730 

8380 

13000 

3*90 

1020 

11*0 

1 

z 

1190 

1570 

2*80 

2180   • 

3830 

3950 

7720 

7540 

12500 

3130   • 

1020 

1200 

2 

3 

1200 

1570 

2160 

1940 

9220 

3620 

6120   • 

6500 

11600 

2970 

1000 

1210 

3 

4 

122C 

1570 

1970   • 

2270 

12100   • 

3300 

5610 

6750 

10800 

2370 

1020 

1200 

4 

5 

1260 

1550 

2180 

2270 

12000 

2720   • 

5190 

6840 

9410 

22*0 

1100 

1200 

5 

6 

1260 

1*70 

2310 

2000 

11700   • 

2620 

4  120 

5930 

7910 

2130 

1120 

1200 

6 

7 

1330 

1*00 

2*80 

1720 

11000 

2450 

3870 

6800   • 

5430 

2020 

1060 

1190 

7 

8 

1300   • 

1*20 

2620 

1670 

8700 

2290 

6260 

6910 

5810 

2360 

1060 

1220 

S 

9 

11<.0 

1*50 

2570 

1960 

7500 

2160 

8360 

7190 

5050 

2350 

1060 

1270 

9 

10 

1050 

1*70 

2290 

2090 

7700 

2060 

9860 

7720 

6370   • 

2210 

1120 

1290   • 

10 

1, 

1110 

1*80 

2120 

2000 

9100 

1930 

9**0 

8650 

5540 

2*10 

1220 

1280 

II 

12 

1260 

1*90 

2*80 

2090 

9700 

1750 

11200 

10800 

7780 

2180 

1280 

12*0 

12 

13 

1650 

1500   • 

2*50 

2130 

8700 

1860 

12500 

12200 

7000 

2210 

I  150 

1260 

J 

14 

19»r> 

1510 

2*30 

1910 

9700   • 

1610 

10700 

11600 

4550 

2050 

1100 

1340 

i4 

15 

2070 

15*0 

2290 

1590 

11900 

1460 

8350 

9790 

3540 

1900 

1050 

1*50 

15 

16 

2100 

1570 

22*0 

1630 

11200 

1450 

98  10   « 

8150 

4760 

1760 

1080 

1630 

16 

17 

1970 

1600 

2130 

1630 

9970 

1790 

10600 

6910 

5510 

16*0 

1080 

1780 

IT 

iS 

1760 

1600 

1980 

16*0 

9280 

2**0 

89*0 

6050 

4940 

1580 

1100 

1780 

IS 

19 

1630 

1590 

2  360 

1590 

8660   • 

2150 

7610 

6490 

5050 

1*50 

1100 

1800 

19 

20 

1550 

1550 

2590 

1590 

8650 

1780 

7970 

8310 

6410 

1350 

1100   • 

1800 

20 

21 

1520 

1580 

2 '90 

1530 

7550 

15  70 

9100 

9*90 

8080 

1320 

1060 

18*0 

2 

22 

1*80 

1590 

3010 

1470 

6690 

1*20 

10300 

10200 

9010 

1350 

1050 

1920 

2  2 

23 

1370 

1610 

3110 

1470 

6350 

1*50 

10*00 

10900 

8330 

1300 

1060 

2060 

2  J 

24 

1300 

1580 

2890 

1500 

5950 

1560 

10*00 

11200 

5350 

1200 

1090 

1960 

^4 

25 

1320 

1720 

2670 

1470 

5*20 

1910 

98*0 

11900 

5070 

1080 

1120 

1920 

26 

1360 

1930 

2590 

1500 

5100 

1930   • 

9600 

12500 

3910 

1080 

1160 

1660 

26 

27 

1430 

1890 

2260 

1500 

*930 

1760 

9590 

12700 

3360 

1050 

1150 

1770 

26 

1*60 

2200 

2*30 

1*10 

*670 

1790 

9550 

12300 

2910 

1060 

1050 

1530 

26 

29 

152C 

2310 

2260 

1300 

3480 

8*00 

12000 

2740 

1100 

1050 

1520 

29 

30 

1550 

2*20 

2*00 

1*40 

7660 

8030 

12700 

3250 

1080 

1080 

1*70 

31 

1560 

2*20 

1590 

8480 

13100 

1020 

1120 

3  1 

MEAN 

1<.5<. 

16*3 

2*35 

175* 

8185 

2607 

6616 

9339 

6553 

1822 

1095 

1515 

MEAN 

MAX. 

2100 

2*20 

3110 

2270 

12100 

8480 

12500 

13100 

13000 

3*90 

1280 

2050 

MAX. 

MIN. 

1150 

1*00 

1970 

1300 

1920 

!«20 

3870 

5050 

2740 

1020 

1000 

11*0 

MIN. 

ACFT 

89380 

97790 

1*9700 

107800 

454600 

160300 

512700 

574200 

396500 

112000 

57350 

90150 

ACFT. 

I 

I 


E  -  Esttmoted 
NR  -  No  Record 
4t    ~  Dischargt  meosur«ment  or  observotlon 

of  no   flow   mode   on   this  doy. 
»     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


r  MEAN 

MAXIMUM           1 

DISCMARGE 
3885 

DISCMAROE 
13100 

GAGE  HT 
23.80 

MO. 

DAY 

31 

TIME 
1*00 

MINIMUM 


DISCHARGE 


TOTAL 

ACRE-FEET 
2812000 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T. BR. 
M.D-8-8M 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

57  40  34 

121  15  51 

79000 

27.75 

12/9/30 

7/22-12/23  0 
1/24-2/25   „ 
6/25-10/28  o 
5/29-DATE 

7/22-12/23  o 
1/24-2/25   „ 
6/25-10/28  o 
5/29-DATE 

1931 
1959 
1959 

1959 

5.06 
0.00 
3.3 

USCGS 
USCGS 
USED 

Station  located  30  ft.  above  the  Durham  Ferry  Highway  bridge,  3  ml.  below  the  Stanislaus  River,  3.4  mi  NE 
of  Vernalls.  Records  furn.  by  USQS.  Drainage  area  is  approx.  14,010  sq.  mi. 

o  -  Irrigation  season  only 
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TiBLE         107 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 

•^OUTH    SAN    JOAOUIN    I.     D.    DRAIN    11     NEAR    MANTECA 

in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  ^ 
YEAR 

B00915 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

28 

17 

12 

9.2E 

5.1 

5.1 

11 

NR 

NR 

21 

24 

28 

1 

2 

19 

16   ♦ 

12 

9.2E 

4.8 

5.3 

NR 

NR 

NR 

23 

19 

26 

2 

3 

7ft   ♦ 

16 

12 

9.2E 

4.7 

4.0 

NR 

NR 

NR 

28 

15 

26 

3 

4 

28 

17 

11 

".2? 

4.5 

3.0 

NR 

NR 

NR 

28 

17 

24 

4 

5 

32 

15 

12   ♦ 

9.2E 

4.6 

3.1 

7.5 

NR 

NR 

25 

24 

21 

5 

6 

36 

17 

12 

9.2F 

4.4 

3.3 

10 

NR 

NR 

26 

27 

22 

G 

7 

41   F 

17 

12 

9.2E 

4,4F 

3.3 

27 

NR 

NR 

23 

27 

25 

7 

8 

47   F 

16 

12 

5.3E 

4.3* 

3.3 

28   E 

NR 

NR 

21 

29 

28 

8 

9 

37   F 

15 

12 

5.3 

5.2E 

3.3 

22 

NR 

NR 

25 

19 

19 

9 

10 

33 

15 

12 

5.3 

5.2E 

3.3 

NR 

NR 

NR 

16 

31 

22 

10 

1) 

30 

10 

12 

5.2 

5.2F 

3.3 

MR 

NR 

NR 

18 

31 

27 

tl 

12 

31 

5.8 

12 

5.0 

5.2E 

3.3 

NR 

NR 

NR 

23 

21 

28 

12 

1  3 

28 

7.8 

11 

4.8 

5.2E 

3.2 

NR 

NR 

NR 

26 

26   E 

27 

13 

14 

21 

13 

9.4 

5.0 

5.2E 

3.1 

NR 

NR 

NR 

25 

25   E 

31 

14 

15 

20 

13 

7.4 

4.8 

6.2E 

3.0 

NR 

NR 

NR 

16 

26   E 

25 

15 

16 

21 

14 

9.8 

5.0 

5.2E 

5.4 

NR 

NR 

NR 

17 

26   E 

29 

16 

17 

20 

15 

11 

5.1 

5.2F 

5.9 

NR   ♦ 

NR 

NR 

14 

26   F 

32 

17 

la 

20 

13 

12 

5.2 

5.2E 

6.0 

NR 

NR 

NR 

17 

26   E 

31   • 

19 

17 

14 

12 

8.6 

5.2E 

5.5 

NR 

NR 

NR 

23 

26   E 

25 

19 

20 

20 

14 

12 

8.9 

5.2E 

4.5» 

NR 

NR 

NR 

22 

26   E 

23 

20 

2  1 

18 

13 

12 

9.0 

5.2E 

3.7 

NR 

NR 

NR 

25 

25   E 

25 

21 

22 

14 

13 

13 

8.7 

5.2E 

4.1 

NR 

NR 

NR 

26 

26   E 

30 

22 

25 

18 

12 

13 

8.3 

5.2E 

5.2 

NR 

NR   * 

NR 

20 

26   E 

29 

23 

24 

18 

12 

13 

8.4 

5.2F 

4.7 

NR 

NR 

NR 

15 

25   E 

25 

24 

2e. 

18 

13 

13 

8.7 

5.2F 

8.5 

NR 

NR 

NR 

13 

25   E 

20 

25 

26 

16 

12 

13 

6.9 

5.2E 

11 

NR 

NR 

NR 

12 

26   E 

25 

26 

2' 

15 

12 

14 

4.3 

6.1 

11 

NR 

NR 

NR 

7.5 

25   E 

34 

27 

28 

16 

12 

13   * 

4.3 

6.2 

17 

NR 

NR 

21   * 

11 

25   # 

30 

28 

29 

17 

12 

9.2E 

4.3 

12 

NR 

NR 

29 

14 

30 

32 

29 

30 

17 

12 

9.2F 

4.5 

10 

NR   * 

NR 

24 

18   ♦ 

28 

28 

31 

17 

9.2F 

5.1 

11 

NR 

49   E 

27 

31 

MEAN 

23.8 

13,5 

11.6 

5.8 

5.1 

5.8 

NR 

NR 

NR 

21.0 

25.3 

25.6 

MEAN 

MAX. 

47. OF 

17.0 

14.0 

9.2E 

6.2 

17.0 

NR 

NR 

NR 

49. OE 

31.0 

34.0 

MAX. 

MIN. 

14.0 

5.8 

7.4 

4.3 

4.3E 

3.0 

NR 

NR 

NR 

7.5 

15.0 

19.0 

MIN. 

AC.  FT 

1464 

803 

712 

419 

283 

358 

NR   * 

NR 

NR 

1292 

1557 

1581 

ACFT 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
i/c    -  Dischorge  measurement  or  obttrvotion 

of  no  flow  mode  on  ttiis  doy. 
*    -  E    ond    * 


MEAN 


DISCHARGE 
11.7 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HI 
6.57 


TIME 
0720 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


TOTAL 

ACRE-FEET 
8*70 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  BR. 

M.o.B.aw, 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


}7  '*5   38  121  16  50 


SWl4  2s  6e 


JAN  5 9 -DATE 


JAN  59-DATE 


1959 


0.00 


LOCAL 


Station  located  400  ft.  E  of  Walthall  Slough,  1.9  ml.  SE  of  Junction  of  State  Highway  120  and  U.  S.  Highway  50, 

4.3  ml.  SW  of  raanteoa.  This  Is  drainage  returned  to  San  Joaquin  River  via  Walthall  Slough.  Data  Insufficient 

to  compute  flow  when  backwater  from  the  San  Joaquin  River  occurred  during  the  months  of  Apr.,  May,  and  June,  196?. 
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TABLE    106 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

FRtNC"  CAMP  SLOU&H  n£4«  'RtNC"  Ci"P 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ' 
TEAR 

802803 

1963 

DAT 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

WAR 

T 

APR 

MAY 

\ 

JUNE 

JULY 

AUG. 

'        SEPT. 

OAY 

, 

5  * 

Z.2 

C.  i 

526      t 

1^ 

101 

56 

i  7 

4  1 

1  7 

44 

1 

2 

i". 

^.6» 

0.2 

O.fl 

932      • 

iO 

67 

4  7 

51 

44 

23 

45 

2 

3 

49         • 

0.9 

0.1 

0.4 

5^8 

9.4 

48 

46 

49 

31       • 

19 

54 

3 

4 

55 

1.6 

O.L 

0.7 

282 

7.8 

37 

37 

40 

33 

17 

45 

4 

5 

3i 

i.y 

0.6» 

0.5 

179 

7.1 

33 

33 

31 

28 

18 

32 

5 

6 

46 

I.  1 

0.9 

0.4 

71        • 

6.9 

52 

32 

18 

30 

10 

44 

6 

7 

5C 

0.6 

0.2 

0.3 

4/ 

6.5 

477 

22 

30 

43 

4.8 

49 

7 

8 

59 

O.bc: 

0.0 

0.8 

34        . 

6.3 

732 

28 

36 

29 

5.5 

46 

8 

9 

65 

a.6t 

0.0 

0.8 

28 

6.5 

848      • 

51 

23 

18 

10 

37 

9 

10 

53 

0.6E 

0.2 

1.3 

2  70 

8.5 

260      • 

69 

30 

35 

14 

34 

10 

1. 

49 

c.ce 

1.1 

1.4 

538 

7.6 

158 

86 

46 

26 

26 

39 

,, 

12 

77 

0.6t 

0.2 

0.9 

557 

6.3 

101 

79 

38 

30 

29 

51 

12 

13 

93 

O.bc 

0.1 

0.8 

881 

5.3 

72 

70 

34 

27 

24 

51 

13 

14 

86 

a.6E 

0.1 

1.2 

1550 

4.8 

56 

57 

36 

27 

28 

53 

14 

IS 

89 

0.6£ 

0.3 

1.0 

1330 

'.0 

457 

44 

44 

31 

20 

48 

13 

16 

40 

O.bc 

1.0 

0.7 

398 

5.3 

1150 

21 

36 

25 

17 

45 

16 

17 

20 

C.6C 

65 

0.5 

220 

4.8 

358 

17 

44 

14 

14 

52 

17 

18 

IJ 

0.6c 

4/ 

0.3 

132 

3.5 

271 

16 

32 

12 

27 

70       • 

18 

19 

^•j 

0.6tL 

14 

0.8 

91 

2.5 

237 

19 

18 

25 

17 

69 

19 

20 

7.0 

O.oc 

5.9 

0.4 

66 

2.8* 

177 

24 

23 

25 

20 

67 

20 

21 

7.;> 

0.61: 

3.4 

1.3 

51 

4.0 

386 

18 

38 

27 

12 

54 

2  1 

22 

4.bl 

0.6 

2.1 

1.3 

42 

3.6 

651 

20 

37 

25 

23 

57 

22 

23 

3.i 

1.5 

1.5 

0.5 

34 

24 

1170 

29       • 

38 

15 

15 

54 

23 

24 

3.^' 

1.6 

1.0 

0.4 

27 

21 

2  98 

24 

37 

14 

i2 

45 

^4 

25 

^.6 

1.  1 

0.9 

0.3 

23 

9.2 

228 

29 

31 

9.8 

31 

81 

25 

26 

2.5 

l.l 

0.  ' 

0.1 

19 

5.2 

149 

28 

39 

9.7 

41 

75 

26 

27 

2.3 

1.1 

0.6 

0.1 

17 

4.5 

182 

17 

32 

15 

31       • 

64 

27 

28 

i.C 

1.1 

0.8« 

O.O 

14 

582 

157 

15 

38       « 

13 

26 

77 

28 

29 

£  .  ^ 

..1 

0.6 

0.0 

1260 

110 

16 

51 

13 

18 

75 

29 

30 

i  .  i 

0.5 

0.6 

0.9 

545 

81 

15 

42 

14         • 

15 

78 

30 

3 

;.6 

C  .4 

11 

1S8 

20 

1  2 

21 

3 

MEAN 

3J.  » 

O.K 

4.0 

1.0 

31' 

89.6 

304 

35.1 

34.6 

24.0 

20.2 

54.5 

MEAN 

MAX. 

■;<:.,- 

1.0 

65.0 

11.0 

1550 

1260 

1170 

86.0 

51.0 

44.0 

41.0 

81.0 

MAX 

MIN. 

i.fc 

0.5 

CO 

0.0 

14.0 

2.5 

33.0 

15.0 

17.0 

9.7 

4.8 

32.0 

MIN. 

ACFT 

203  J 

.,- 

'"' 

1  '  fc  i  C 

550J' 

18050 

2155 

2061 

1475 

1240 

3243 

ACFT. 

E  -  Est  imond 
NR  -  No  Record 
Ik     -  OiSchorge  meosurement  or  Observation 

of  no   flow   mode   on   this  doy. 
IX    -  E   and    « 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

(                          MAXIMUM                         } 

r                      MINIMUM                      1 

Discharge 

74.3 

0ISCM4R6E     1  GAGE HT 

:6vj        1    3.5; 

moIday'  Time 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO. 

11 

OAY 

7 

Time 

1100 

TOTAL 

ACRE-FEET 

53810 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TBR 
M.O.Bau. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


121  lA  55 


NE  6      IS      7S 


5590 


6.31 


'OCT  50-DATE 


OCT    ;0-DATE 


50 


1950 
1955 


1955 


0.00 
4.00 


LOCAL 
LOCAL 


Station  located  at  Airport  Way  bridge,    1.5  "il.   E  of  Prenoh  Canp.     During  periods  when  backwater 
from  a  temporary  diversion  dam  affects  the  stage-discharge  relationship,    a  supplementary  water 
stage  recorder,    located  0.5  ml.   downstream  on  the  bypass,    is  used  for  computations.     Tributary 
to  San  Joaquin  River,     Maximum  discharge  listed  at  gage  ht.,    site  and  datum  then  in  use. 
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TABLE        109 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
OUCK    CREEK    DIVERSION    NEAR    FARMINGTON 


In  second-feet 


STATION  NO. 

WOTER     " 
YEAR 

1         B02*20 

19ii    I 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

221 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

i 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

56 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

108 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

73 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

203 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

2  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

32 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

2} 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2*6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

35 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

1«.7 

7.9 

8.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

0.0 

0.0 

0.0 

35 

221 

2<>6 

108 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

At  FT 

70 

1039 

4se 

486 

ACFT. 

E  -  Es)  imoted 
NR  -  No  Record 
Hfc    -  Dischorge  measurement  or  observotlon 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
it    -  E   and    * 


MEAN 


ISCHARGE 

2.9 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
765 


GAGE  HT 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GAGE  HT 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FttT 

2083 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TSR. 
MD.aSM 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


57   55   18      120  59   21 


NEI6   IN   9E 


5690 


7.65 


V2/58 


SEP  51 -DATE 


SEP  51 -DATE 


1951 


105.0 


uscos 


station  located   1.0  ml.   NE  of  Farnilngton.      Plows  are  diversions   from  Duck  Creek  to   Llttlejohn  Creek. 
Records  fum.   by  USCE.      Drainage  area   Is   28  sq.   ml. 
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I 


04r  OCT 


3 
1 
2 
2 

2 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
5 

10 
12 

6 

* 
3 
S 

3 
3 
3 

3 
2 


26 

2 

27 

28 

29 

SO 

31 

MEAN  3.4 

MAX  12 

MIN.  1 

Acrr,  206 


TABLE      110 

DAILY  MEAN   DISCHARGE 
LITTLEJOHN  CREEK  AT  FARMINGTON 


NOV 


DEC. 


2 
2 
2 
2 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

0.9 

0.7 

0.5 

0.* 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

e.o 

0.0 


0.7 

2 
0.0 

♦  1 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


0.0 
0.3 
0.0 
0.6 


JAN. 


FEB 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


622 
915 
33* 
279 

n* 

52 
3S 

25 

21 

29* 

♦*1 

393 

998 

1600 

1030 

22* 

168 

120 

92 

76 

60 
SI 
46 
37 
32 

28 
22 

20 


0.0      290 

0.0   {  1600 

0.0       20 

16126 


E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
*    -  Disct>arge  measurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  ttiis  doy. 
3     -  E    ond     * 


in  second-feet 


18 

16 
1* 
12 
11 

10 
9 
9 

10 
8 

8 
8 

7 
7 
7 

6 

6 
4 
3 
3 

3 

4 
5 

4 
4 

3 

3 

822 

1042 

302 

127 


80.4 
1042 
3 
4945 


75 
51 
40 
28 
24 

84 
364 
696 
514 
192 

117 

82 

58 

109 

728 

1040 
258 

244 
198 
198 

301 
774 
985 
234 
188 

151 

178 

136 

93 

70 


274 

1040 

24 

16284 


54 
43 
33 

26 
18 

15 

12 

10 

9 

7 

6 
6 
6 

7 
6 

6 
5 

4 
5 

4 

3 
4 
4 
3 
5 

4 
5 
5 
4 
5 
4 


4 
3 

4 
4 

5 

5 
5 
5 

4 

4 

4 

3 

4 
3 

3 
4 
4 
5 
6 

4 
4 
4 
6 
5 

5 
3 
3 
6 


10.6 

4.4 

54 

8 

3 

3 

650 

260 

WATER       YEAR       SUMMARY 


STATION  NO. 

WSTER      ■ 
TEAR 

1        BO2870 

1963     J 

7 
6 
6 
6 
5 

3 
2 
1 
3 

3 

3 
3 
3 

5 
4 

3 
3 

3 
3 

3 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
3 
3 


3.2 

7 

1 

194 


MEAN 


DISCNIRGE 
53.9 


MAXIMUM 


AUG. 


SEPT. 


Discharge 
1760 


GAGE  M 


T  j  MO.lDAI 

!  2   !l4 


MINIMUM 


1 

2 

0.9 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

0.9 
0.9 

0.8 

2 
1 

2 
1 
1 
1 

2 

2 
2 
3 

2 
2 
2 


1 

2 
2 
2 
4 

7 
6 
4 
3 
2 

2 
3 
5 
5 
5 


1.8 
3 

0.6 
112 


2.9 

7 

1 

175 


19 
20 

2  I 
22 
23 


28 
29 

30 
3  I 


MEAN 
MAX 
MIN. 

ACFT. 


DISCHARGE 
0.0 


GAGE  HI. 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

38994 


LOCATION 


LATITUDE  LONGITUDE 


1/4  SEC  T  SR. 
M  D  BSM 


37  55  38 1   121  00  08     ne20  in     9E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


3590 


GAGE  HT 


15.^0 


DATE 


V3/58 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JDN  52-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JTJN  52-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1952 


TO 


^cf  Se^r^L1.^?°„^l^e''S:iuSrTec°Sjrfi^.TSsL!^"^^-      "°"^   ^""'^^'^^  ""^^^--"  -^^^  ^^^ 


ZERO 

ON 
GAGE 


89.97 


REF 

DATUM 


.USCGS 


B-135 


TABLE        111 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 


in  second-feef 


STATION  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

dOi»33 

1 9b  3 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

<;.t)c 

o.u 

0.0 

0.0 

3D 

0.2 

3.  3 

2.5£ 

2.6 

2.2E 

2.  ' 

2.8 

1 

? 

^.bc 

O.o* 

0.0 

0.0 

'6 

0..: 

3.b 

2.5E 

3.0 

2.2E 

3.9 

3.6 

2 

3 

^.0» 

O.u 

0.0 

0.0 

32 

0.1 

2.  ' 

2.5t 

2.9 

2.2E 

4.1 

7.  5 

3 

4 

*;«5 

0.0 

0.0 

0.0 

l-. 

0.1 

1.6 

2.5E 

2.1 

2.2E 

4.1 

7.8 

4 

5 

^  •  J 

o.« 

0.0* 

0.0 

b,b 

0.0 

0.  ' 

2.5t 

1.9 

2.2E 

4.9 

5.5 

5 

e 

<;.'• 

0.0 

0.0 

0.0 

i..!* 

O.U 

0.  ' 

l.bt 

2.0 

2.2t 

3.8 

4.4 

6 

7 

1.7 

o.u 

0.0 

0.0 

3.0 

CO 

a.e 

1.  i 

1.  / 

2.2i. 

4.3 

4.8 

7 

e 

i.a 

0.0 

CO 

0.0 

2.6* 

0.: 

79      • 

1.4 

2.3 

2.2i. 

3.5 

6.5 

8 

9 

!•<: 

0.0 

0.0 

0.0 

2.'> 

0.0 

53 

2.4 

2.8 

2,9i 

2.8 

5.1 

9 

10 

O.b 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

O.u 

25       • 

2.2 

2.4 

2.5 

3.4 

3.2 

10 

1, 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

1 1 

O.U 

15 

1.8 

2.9 

2.  7 

4.5 

2.4 

1 1 

12 

(j.b 

0.0 

0.0 

CO 

It) 

0.0 

l.i 

1.5 

2.7 

2.0 

3.6 

3.1 

12 

•  3 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

30      = 

o.u 

<..  3 

1.3 

2.2 

2.3 

2.4 

3.6 

13 

14 

i.S 

O.o 

CO 

0.0* 

d5       t 

0.0 

3.4 

0.9 

2.0 

2.5 

3.9 

3.9 

14 

16 

1.3 

O.J 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

2.6 

C.7 

2.8 

2.2 

3.7 

3.5 

15 

IE 

l.b 

0.^ 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

2.0 

2.2 

3.  1 

1.6 

2.8 

4.  1 

16 

17 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

b.^ 

0.0 

1.5 

2.8 

2.9 

3.3 

4.1 

2.9 

17 

18 

2.6 

0.0 

o.c 

0.0 

3.9 

0.0 

4.8 

1.9 

3.6 

3.5 

3.9 

3.  1* 

18 

19 

^  .L 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

0.0 

4.6 

2.B 

2.9 

2.9 

4.  7 

4.3 

19 

20 

l.". 

0.0 

CO 

0.0 

2.1 

o.c* 

3.4 

5.3 

2.4 

3.5 

4.3 

4.3 

20 

2 

^  .  J 

0.0* 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

2.6 

2.2 

2.9 

3.6 

4.5 

4.4 

2 

22 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

Lb 

0.0 

3.2 

2.  1 

3.  1 

3.9 

4.3 

2.9 

22 

23 

0.*t 

0.0 

CO 

0.0* 

1.0 

0.0 

42 

2.2* 

3.3 

3.9 

4.5 

2.6 

2  5 

24 

0.1 

o.u 

0.0 

0.0 

0.9 

o.u 

16 

i.-i 

3.3 

3.8 

■5.5 

2.9 

^4 

25 

-•" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.  ' 

0.0 

10 

0.8 

2.8 

3.0 

b.8 

3.3 

25 

26 

L.L 

0.- 

0.0 

0.0 

C; 

0.- 

5.4 

0.:> 

2.9 

2.9 

5.4 

4.0 

26 

27 

0.0 

O.o 

CO* 

0.0 

O.t 

o.u 

3.4 

0.9 

2.  1 

3.  / 

3.4* 

3.3 

27 

28 

r'.C 

o.o 

0.0 

CO 

C4 

1.2 

2.6 

1.2 

1.5* 

4.6 

6.6 

3.0 

28 

29 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

57 

2.5E 

1.3 

2.2t 

3.7 

6.1 

3.8 

29 

30 

O.o 

o.u 

0.0 

0.0 

2<. 

2.5£ 

2.4 

2.2E 

4.4* 

3.0 

5.3 

30 

31 

CO 

0.0 

3.  ' 

1 1 

2.4 

3.6 

3.2 

3  1 

MEAN 

l.i 

0.  ^ 

0.0 

■:. .  i 

14.  1 

3.0 

10.  ' 

2.0 

2  .fa 

2.9 

4.2 

4.1 

MEAN 

MAX. 

t.tjL 

0.  -J 

0.0 

3.  / 

as.oE 

il.C 

79.0 

5.3 

3.6 

4,8 

5.B 

t.8 

MAX. 

MIN. 

. .  - 

O.J 

0.0 

CO 

o.<. 

O.U 

0.' 

0.5 

1  .5E 

1.6 

2.4 

2.4 

MIN. 

AC  FT 

7i 

/ 

816 

166 

638 

122 

1^5 

leo 

259 

242 

ACFT 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
*     -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   niode   on  this  doy. 
it     -  E    and     * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 

f                         MAXIMUM                          "1 

DISCMARGE 
3.  ' 

DISCMARGE 

1.52      E 

GAGE  HT 

MO 

2 

DAY 

14 

TIME 

0030 

MINIMUM 


DISCHARGE 

0 .  0 


GAGE  HT     MO    DAY     TIME 

10    25      1300 


TOTAL 

aCRE-FEET 
2676 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T.SR. 

M  D  saw 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

37  55  27 

121   14  55 

NW19      IN      7E 

400 

5.75 

12/24/55 

JAN   50-APR    50 
OCT    50-APR    51 
OCT    51 -DATE 

JAN    50-APR   50 
OCT    50-APR   51 
OCT    51 -DATE 

1957 

0.00 

LOCAL 

Station  located  at  Laurel  Ave.,  1.0  ml.  W.  of  U.  S.  Highway  99,  immediately  S  of  Stockton.  Tributary  to  San 
Joaquin  River  via  French  Camp  Slough.  During  high  flow,  water  from  Duck  Creek  enters  Mormon  Slough  approx. 
2  ml.  E  of  the  head  of  Stockton  Diverting  Canal.  Discharge  listed  does  not  include  this  overflow.   Flow  regulated 
by  gravity  culverts  which  divert  to  Llttlejohn  Creek.  Maximum  discharge  listed  at  gage  ht.,  site  and  datum  then 
in  use. 


B-136 


TABLE        :ii 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
CALAVtRAS    RlVtR    AT    OElLOTA 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER      ' 
YEAR 

962555 

1963 

oar 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

^    •   V, 

0.'. 

0.0 

12 

449 

8.3 

1  1 

0.5 

53 

101 

118 

115 

, 

L  •  L'* 

0.1 

0.0 

A. 9 

440 

i.a 

6.4 

0.4 

59 

98 

118 

112 

2 

1 

CO 

0.1 

0.0 

2.3 

352       • 

7.4 

12 

0.3 

54 

93 

121 

109 

3 

^^ 

O.Cj 

0.2 

0.0 

0.6 

277 

/.I 

12 

0.3 

50 

94 

125 

112 

' 

0  kU 

CO 

0.0 

0.0 

148 

5.8 

8.5 

0.2 

50       ♦ 

93 

123 

107 

5 

6 

c.o 

0.0 

0.0 

0.0 

102 

5.<;« 

13 

0.2 

73 

89 

122 

101 

6 

c.c. 

CO 

0.0* 

0.0 

91 

4.  7 

129 

0.2 

83 

91 

125 

104 

8 

b.O 

0.0 

0.0 

0.0 

85       • 

4.  ( 

80 

0.1 

83 

91 

134 

122 

9 

c.c 

0.  ^/ 

0.0 

0.0 

83 

4.5 

62 

0.1* 

84 

99 

136 

119 

9 

10 

U»U 

0.0 

0.0 

0.0 

10' 

4.0 

71 

0.0 

83 

1  1  1 

1  19 

114 

10 

1 

C.b 

0.0 

0.0 

0.0 

125 

5.4 

82 

0.0 

91 

131 

120 

11  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

111 

2.6 

144 

0.0 

116 

134 

122 

114 

12 

13 

c.c 

0.0 

0.0 

0.0 

1  /4 

2.1 

244 

0.0 

113 

123 

127 

112      ♦ 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

co» 

183 

2.1 

241 

0.0 

93 

121 

121 

102 

15 

0.0 

o.o 

0.0 

0.0 

143 

2.3 

252       * 

0.0 

81 

115 

135 

97 

15 

>« 

CO 

0.0* 

0.0 

0.0 

75 

2.4 

252 

0.0 

II 

112 

136 

93 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

59 

3.0 

244 

30 

83 

115 

139 

80 

la 

c.c 

0.0 

3V 

CO 

44 

2.5 

2  34 

39 

83 

132 

138 

'5 

la 

19 

o.c 

0.0 

61 

0.0 

34 

2.1 

2  26 

28 

7  3 

131 

135 

72 

|9 

20 

0.1 

0.0 

55 

0.0 

28       » 

Z.2 

228 

36 

75 

132 

131 

n 

20 

2' 

0.6 

0.0 

58 

0.0 

24 

2.3 

245 

37 

94 

138 

129 

75 

2  1 

22 

0.5 

0.0 

61 

0.0 

20 

2.0 

190 

37 

134 

129 

125 

74 

22 

23 

O.'.E 

0.0 

58 

0.0 

16 

2.4 

126 

32 

143 

115 

124 

76 

23 

24 

:■.<.£ 

CO 

5' 

0.0 

14 

2.3 

123 

29 

139 

102 

123 

72 

^4 

25 

C.*»c 

CO 

bl 

0.0 

13      » 

2.4 

121 

31 

142 

96 

125 

65 

25 

26 

o.'.e. 

CO 

56 

0.0 

12 

2.8 

1  19 

32 

136 

HI 

120 

65 

26 

27 

0.3 

O.c 

55 

0.0 

9.3 

3.4 

113 

32 

117 

121 

107 

55 

£7 

28 

0.2 

0.0 

5A       » 

0.9 

8.7 

61 

48 

93 

114 

122 

109 

53 

28 

29 

0.1 

0.0 

OS 

A3 

58 

10 

77 

113 

115      • 

110       * 

22 

29 

JO 

0.1 

0.0 

50 

65       ♦ 

43 

0*6 

68 

103 

112 

111 

11 

30 

31 

0.2 

35 

147 

28 

54 

115 

113 

3  1 

MEAN 

0.1 

0.0 

23.8 

8.9 

115 

9.4 

122 

21.2 

93.  1 

112 

124 

87.6 

MEAN 

MAX. 

0.6 

CA 

51.0 

147 

449 

61.0 

252 

93.0 

143 

138 

139 

122 

MAX. 

MIN. 

CO 

0.0 

CO 

0.0 

8.7 

2.0 

0.6 

0.0 

50.0 

89.0 

107 

11.0 

MIN. 

AC  FT 

7 

' 

1'.66 

54  ( 

6401 

579 

7235 

1304 

5538 

6906 

7520 

5211 

ACFT. 

E     -  Estimated 
NR  -  No  Record 

*    -  Dilchorge  meosurement  or  obtervotion 

of   no    flow    mode   on    this  doy. 
It     -  E    ond     W 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
59.  1 


MAXIMUM 


OISCMAROE 


OAOE  MI 


TIME 

1310 


MINIMUM 


DISCHARGE 

0 .  ij 


GASE  HT 


TIME 

0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
42810 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.D.B.8M. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  05  15  121  00  45  SW  5  2N  9E 


NOV  48-DATE 


NOV  48-DATE 


0.00 


LOCAL 


Station  located  100  ft.  above  State  Highway  8  bridge,  100  ft.  below  head  gates.   Flow  regulated  by  head  gates 
operated  by  Stockton  East  San  Joaquin  Water  Conservation  District. 


B-137 


TABLE      115 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CALAVERAS    RlvER    NEAR    STOCKTON 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

b02i2O 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR, 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

Q.bc 

0.0 

0.0 

a.^E 

292       * 

0.0 

24 

1.5 

17 

1  ' 

12 

15 

1 

2 

Q.t.11 

0.0 

0.0 

O.IE 

353       £ 

0.0 

0.9 

1.9 

20 

9.4 

21 

12 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

295 

0.0 

0.0 

1.2 

16 

9.0 

24 

8.8 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

264 

0.0 

0.2 

0.2 

3.8* 

21 

33 

9.9 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

180 

0.0 

0.7 

0.5 

0.3 

18 

23 

9.4 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

102       * 

0.0* 

0.4 

2.5 

0.2 

19 

16 

2.3 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

81 

0.0 

172 

2.4 

6.4 

'.1 

5.8 

1.7 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

70       ♦ 

0.0 

216       * 

6.9 

11 

12       « 

1.2 

20 

e 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

67 

0.0 

108 

4.6* 

4.  1 

12       E 

10 

25 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

74 

0.0 

98 

I. I 

4.0 

12       E 

1  / 

20 

10 

h 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

101 

0.0 

95 

3.0 

0.3 

12       E 

22 

16       * 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

92 

0.0 

91 

1.7 

1.0 

12       E 

9.4 

1' 

12 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

135 

0.0 

190 

1.1 

2.4 

12       E 

3.8* 

23 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

173 

0.0 

209 

2.3 

6.9 

12       E 

5.5 

18 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

138 

0.0 

2  18       • 

1.0 

14 

12       E 

0.5 

21 

15 

16 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

78 

0.0 

223 

0.2 

26 

12       E 

5.8 

22 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

48 

0.0 

218 

0.0 

20 

12       E 

8.6 

16 

17 

le 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

34 

0.1 

213 

0.0 

1.0 

12       E 

18 

9.9 

18 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

o.u 

209 

0.1 

0.3 

12       E 

14 

7.2 

19 

20 

0.0 

o.u 

0.0 

0.0 

16       ♦ 

0.0 

209 

1.  1* 

15 

12       E 

16 

5.8 

30 

21 

0.0 

0.0 

12       E 

0.0 

10 

0.0 

2  39 

4.  1 

15 

12       E 

22 

16 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

35       E 

0.0 

6.0 

0.0 

223 

3.3 

3.5 

12       E 

19 

17 

22 

23 

0.0 

0.0 

37       E 

0.0 

3.6 

0.0 

121 

0.4 

14 

12       E 

14 

11 

23 

24 

0.0 

0.0 

37       E 

0.0 

2.0 

0.0 

110 

3.7 

24 

12       E 

14 

1  1 

24 

25 

0.0 

0.0 

37       E 

0.0 

1.0* 

0.0 

107 

1.0 

5.8 

12       « 

21 

15 

25 

26 

0.0 

0.0 

3  7       fc 

0.0 

0.1 

0.0 

106 

1.  ? 

15 

0.1 

21 

19 

26 

27 

0.0 

0.0 

36       E 

0.0 

0.0 

0.0 

103 

2.6 

13 

0.7 

13 

9.8 

27 

28 

0.0 

0.0 

35       * 

0.0 

0.0 

3.4 

71 

2.8 

3.3 

17 

4.5 

5.8 

28 

29 

0.0 

0.0 

31       E 

0.0 

86 

23 

20 

17 

20       * 

8.0 

4.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

27       E 

0.0 

61 

1.9 

34 

24 

4.0 

11 

0.7 

30 

31 

0.0 

28       E 

43 

39 

34 

9.8 

8.9 

31 

MEAN 

0.0 

0.0 

11.4 

1.7 

93.9 

6.1 

120 

4.6 

10.1 

11.9 

13.  / 

13.0 

MEAN 

MAX. 

0.5t 

0.0 

37. OE 

43.0 

353       E 

86.0 

2  39 

34.0 

26.0 

21.0 

33.0 

25.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.  1 

0.5 

0.7 

MIN. 

ACFT 

1 

698 

102 

5216 

3?6 

7141 

lil 

604 

'30 

84  1 

772 

ACFT. 

E     -  Estima 

ted 

WATER      YEAR 

SUMMARY 

NR  -  No   Rec 

Ik    -  Olscho 

of  no  f 

ord 

ge  meosureme 
ow    mode   on 

nt  or  observot 
\\\%  doy. 

on 

MEf 

\H 

' 

MAXIMUM 

\ 

MINIMUM                        1 

TOTAL 

ACRE-rttT 

DISCH 

&RGE 

DISC 

HARSE 

SAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

DISC 

1ARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

*    -  E   and 

* 

2 

3.2 

J 

58 

2      E 

9.19 

2 

1 

2200 

0 

.0 

10 

1 

0000 

16760 

J 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  Tap 

M.D.B.6M, 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  GO  45 


121   14  25 


NE19      2N      7E 


652 


9.20 


4/4/58 


DEC  48-DATE 


DEC   48-DATE 


1959 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.5  ml.   above  U.    S.    Highway   99  bridge,    4  ml.   NE  of  Stockton.      Summer  flows  regulated  by   removable 
diversion  dam  40  ft.   above  station  operated  by   Stockton  East   San  Joaquin  WatPr  Conservation  District.      Maximum 
discharge   listed  at   gage  height,    site  and  datum  then  in  use. 


B-138 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 

MORMON     SLOU'o'-'     AT     OCLLOTA 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ■ 
TEAR 

B02560 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

C.u 

CO 

38 

0.0 

5240 

0.0 

21 

133 

46 

50 

54 

58 

1 

2 

o.c* 

0.0 

58 

0.0 

4980       ♦ 

0.0 

25 

105 

31 

46 

53 

47 

2 

3 

0.0 

0.0 

29 

0.0 

3320       ♦ 

0.0 

9.7 

86 

31 

41 

59 

42 

3 

4 

0.0 

0.0 

7.3 

0.0 

2110 

0.0 

6.3» 

73 

29 

43 

67 

43 

4 

i 

0.0 

cu 

1.4 

0.0 

651 

0.0 

8.' 

63 

26       » 

42 

59 

45 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

256 

0.0» 

60 

55 

51 

43 

51 

38       • 

6 

7 

CO 

CO 

0.0* 

0.0 

164 

0.0 

923 

50 

54 

51 

59 

33 

7 

e 

CO 

CO 

0.0 

0.0 

115 

0.0 

439       » 

49 

57 

48       • 

66 

35 

8 

9 

0.0 

3.0 

CO 

0.0 

97 

0.0 

213 

62      ♦ 

58 

55 

66 

38 

9 

.0 

cu 

CO 

0.0 

0.0 

279 

CO 

219       • 

57 

56 

62 

51 

37 

10 

1.    ■ 

CO 

CO 

0.0 

0.0 

434 

0.0 

211 

55 

49 

7b 

54 

35 

1  1 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30/ 

0.0 

458 

51 

73 

1  1 

57 

34 

12 

pj 

CO 

CO 

CO 

0.0 

1010 

0.0 

1330 

46 

61 

bl 

56       • 

34 

13 

14 

CO 

0.0 

0.0 

0.0* 

1120 

0.0 

1310 

44 

52 

54 

55 

31 

14 

IS 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

654 

0.0 

1430       * 

44 

69 

55 

56 

28 

15 

16 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

83 

0.0 

1510 

46 

78 

50 

71 

27 

16 

17 

CO 

0.0 

14 

CO 

4.6 

0.0 

1640 

28 

68 

51 

73 

31 

17 

la 

0.0 

0.0 

78 

0.0 

0.0 

0.0 

1490       * 

0.5 

66 

69 

U 

40 

18 

19 

0.0 

0.0 

65 

0.0 

0.0 

0.0 

1300 

0.0 

78 

68 

69 

42 

19 

20 

"tl 

0.0 

30 

0.0 

0.0* 

0.0 

1160 

0.0 

73 

56 

63 

40 

20 

21 

66 

18 

48 

0.0 

0.0 

0.0 

1130 

0.0» 

62 

'0 

59 

33 

21 

22 

50 

1.9 

67 

0.0 

0.0 

0.0 

11  10 

CO 

76 

64 

58 

28 

22 

23 

50       * 

0.0 

48 

0.0 

0.0 

0.0 

1090 

0.6 

88 

60       • 

54 

26 

23 

24 

20 

0.0 

39 

0.0 

0.0 

0.0 

1030 

3.8 

86 

71 

52 

27 

24 

25 

11 

0.0 

33 

0.0 

0.0 

0.0 

1070 

6.2 

66 

78 

57 

33 

25 

26 

'••0 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

1040 

7.0 

79 

70 

68 

38 

28 

27 

0.1 

0.0 

23 

0.0 

CO 

0.0 

1010 

9.5 

58 

49 

45 

39 

27 

26 

CO 

0.0 

14       ♦ 

0.0 

0.0 

638 

409 

84       E 

60 

52 

52 

40 

28 

29 

0.0 

0.0 

1.5 

7.1 

99 

198 

50 

59 

1,1       ♦ 

52 

51 

29 

30 

CO 

12 

3.9 

55 

11 

163 

51 

49 

48 

49 

34 

30 

31 

CO 

CO 

906 

0.0 

42 

50 

47 

31 

MEAN 

8.5 

1.1 

20.2 

31.2 

744 

24.1 

'36 

42.0 

60.3 

5  '.6 

58.5 

36.9 

MEAN 

MAX 

88.0 

18.0 

78.0 

905 

5240 

538 

1640 

133 

88.0 

76.0 

73.0 

58.0 

MAX. 

WIN. 

CO 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.3 

0.0 

25.0 

41.0 

45.0 

26.0 

MIN. 

ACFT 

52'. 

63 

1244 

1920 

41310 

1484 

43760 

2582 

3588 

3544 

3598 

2196 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
it    -  Discharge  meosurement  or  ob»«rvolion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
tt     -  E    ond    * 


MEAN 


DISCHARGE 
146 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCMAROE 
6230 


GAGE  HT 
10.71 


Time 
1350 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


SAGE  Mt 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
105800 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


I/4  SEC  TSR 
M.D.B.8M 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


58  03  10 


121  00  37 


SW  5   2N  9E 


DEC  48-DATE 


DEC  48-DATE 


1952 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.2  ml.  above  Parmlngton-Bellota  Highway  bridge,  0.2  ml.  E  of  Bellota.  Plow  regulated  by 
Hogan  Reservoir.  During  Irrigation  season,  flow  Is  reregulated  by  boards  placed  across  diversion  dam  Immed- 
iately downstream  which  control  division  of  water  between  the  Calaveras  River  and  Mormon  Slough.  This  Is 
flow  from  Calaveras  River  which  Is  returned  to  the  river  via  Stockton  Diverting  Canal. 
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TABLE     115 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

STOCICTON    OIVCRTINIJ    CANAL    AT     STOCKTON 


WOTEH 
YEAR 


in  second-feet 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC, 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPt 

DAY 

1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5870 

0.0 

7.0 

62 

1.  3 

23 

1.9 

11 

1 

2 

0.0» 

0.0 

0.0 

0.0 

5390       • 

0.0 

6.3 

64 

1.9 

14 

1.8 

15 

2 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3460       * 

0.0 

9.  V 

60 

0.9 

13 

2.9 

14 

S 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2280 

0.0 

1.4* 

46 

0.0 

7.6 

16 

6.8 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

;68 

0.0 

0.0 

42 

0.0* 

8,6 

24 

14 

5 

6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

248       ♦ 

0.0* 

1.0 

39 

0.0 

'.0 

13 

6.4 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

140 

0.0 

827 

37       ♦ 

4.3* 

1  1 

15 

3.4 

7 

B 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

86       ♦ 

0.0 

7  30 

36 

7.4 

16       • 

21 

1.9 

a 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

66 

0.0 

2  84       » 

37 

9.3 

5.9 

19 

9.6 

g 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1  U 

0.0 

222 

3  7 

8.  / 

7.  7 

16 

6.0 

10 

II 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

il9 

0.0 

210 

40 

5.1 

13 

11 

5.6 

II 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

248 

0.0 

227 

40 

3.4 

20 

10 

4.7 

12 

13 

0.^ 

0.0 

0.0 

0.0 

983 

0.0 

1170 

36 

3.  1 

19 

10       ♦ 

7.3* 

13 

14 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

1320 

0.0 

1170 

33 

2.0 

19 

3.7 

6.6 

14 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

744 

0.0 

1320 

29 

0.  ' 

lb 

6.5 

4.  7 

15 

16 

0.0 

0.0* 

0.1 

0.0 

168 

0.0 

1370 

26 

0.9 

7.8 

14 

5.8 

16 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

0.0 

1320 

21 

2.3 

1.2 

14 

6.5 

17 

IS 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.4 

0.0 

1260       * 

2.5 

0.6 

0.6 

8.4 

13 

IS 

19 

0.0 

0.0 

49 

0.0 

1.0 

0.0 

11  70 

0.0 

0.0 

9.6 

13 

14 

19 

20 

0.0 

0.0 

bb 

0.0 

0.0* 

0.0 

1160 

0.0* 

0.0 

2.9 

6.0 

9.1 

20 

2  1 

0.0 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.0 

1380 

0.0 

0.0 

12 

8.9 

8.0 

2  1 

22 

42       t 

0.0 

6S 

0.0 

0.0 

0.0 

1360 

0.0 

9.y 

21 

3.7 

3.4 

22 

23 

26       « 

0.0 

54 

0.0 

0.0 

0.0 

1290 

0.0 

47 

15 

4.5 

3.2 

23 

24 

19       « 

0.0 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

1190 

0.0 

62 

B.9 

3.6 

1.8 

^4 

25 

1.2 

0.0 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

1120 

0.0 

66 

27 

2.1 

0.2 

26 

26 

0.0» 

0.0 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

1100 

0.0 

71 

33 

7.1 

0.0 

t6 

27 

0.0 

0.0 

9.6* 

0.0 

0.0 

0.1 

1050 

0.0 

49 

19 

2.3 

0.0 

27 

28 

0.0 

0.0 

4.2* 

0.0 

0.0 

555 

252 

0.0 

31 

4.  7 

1.7 

0.0 

l» 

29 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

337 

82 

0.0 

3  7 

15       » 

1.5 

0.0 

It 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0* 

/8 

74 

0.0 

25 

13 

1.9 

0.0 

50 

31 

0.0 

0.0 

177 

21 

2.  7 

4.  1 

4.0 

31 

MEAN 

2.9 

0.0 

10.2 

6.8 

/9B 

32.0 

1  12 

21  .6 

14.  7 

12.8 

8.6 

6.1 

MEAN 

MAX. 

42. OE 

0.0 

65.0 

177 

5870 

555 

1380 

62.0 

71.0 

33.0 

24.0 

16.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

1.5 

CO 

MIN. 

ACFT 

175 

628 

356 

44330 

1966 

42370 

1327 

8  12 

785 

530 

354 

ACFT 

E  -  Est  imof  ed 
NR  -  No  Record 
^    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   made  on  tttis  day. 
»    -  E   ond    * 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


DISCHAHGE 
129 


MAXIMUM 


DISCHARGE        GAGE  HI     MO.  DAY      TIME 
7430  14.86  2       1     1720 


/ 

MINIMUM                      1 

DISCHARGE 
0.0 

GAGE  HT 

MO 
10 

DAY 
1 

TIME 
0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 
93710 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC. Tap. 

M.O.B.aM, 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  59  01   121  15  09  NW31  2N  7E 


11400E 


17.10E 


4/V58E 


JAN  4 4 -DATE 


JAN  44 -DATE  1954 


0.00 


station  located  200  ft.  below  Waterloo  Road  bridge,  immediately  NE  of  Stockton.  This  is  water  diverted  from 
the  Calaveras  River  by  Mormon  Slough  and  returned  to  the  ri/er  by  Stockton  Diverting  Canal.  During  high  flow 
periods,  overflow  from  Calaveras  Ri/er  and  Duck  Creek  may  be  Included. 


LOCAL 
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TABLE      116 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

9E«R    OEEK    NEAR    LOCKEPORO 


in  serond-feet 


STATION  NO. 

*ATEB      ' 
YEAR 

8020*5 

196? 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

CO 

0.0 

c^ 

CO 

817       • 

0.8 

12 

3.4 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

1 

! 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

68 

0.7 

7.7 

2.8 

0.0 

0.0 

CO 

CO 

2 

3 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

19 

0.6 

5.0 

2.2 

0.0 

CO 

0.0 

CO 

3 

a 

0.1 

0.0 

CO 

0.0 

10 

0.4 

3.7 

1.7 

0.0 

CO 

CO 

o.n 

4 

5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5» 

0.3 

3.1 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

O.n 

5 

6 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

4.8 

0.3 

75 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

3.4 

0.2 

462 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0.4 

189 

0.8 

0.0 

CO 

0.0 

0.0 

8 

9 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

2.7 

0.6 

55 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

lO 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

42 

0.4 

34       » 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

0.4 

18 

5.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.-1 

II 

12 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

21 

0.4 

11 

4.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

r.8 

0.0 

CO 

0.0 

329 

0.3 

7.9 

2.9 

0.0 

0.0 

CO 

0.1 

13 

14 

6.4 

0.0 

0.0 

0.0 

138 

0.2 

11 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

14 

15 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

31 

1.1 

30 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0." 

15 

16 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

1.1 

21 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

0.1 

0.0 

0.0* 

0.0 

10 

1.0 

1  1 

O.I 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

17 

le 

CO 

0.0 

CO 

CO 

7.4 

1.4 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

IS 

19 

CO 

0.0 

0.0 

o.n 

5.5 

1.0 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

19 

20 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

5.0 

0.6 

34 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

20 

21 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0» 

4.3 

0.3 

90 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

2, 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.4 

0.2 

57 

0.2 

0.0 

CO 

0.0 

o.n 

22 

23 

CO 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

0.4 

28 

0.2 

0.0 

o.c 

o.c 

o.n 

23 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.4 

0.2 

13 

0.2 

n.p 

0.0 

0.0 

o.n 

24 

" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0.6 

8.5 

0.0 

0.0 

CO 

0.0 

o.n 

25 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

1.0 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

n.o 

26 

27 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

4.2 

11 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

en 

27 

28 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

309 

8.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

2S 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

67 

6.0 

0.0 

0.0 

0.0* 

0.0 

o.n 

29 

30 

0.0 

0.0 

CO 

CO 

20 

4.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

30 

31 

CO 

0.0 

108 

11 

0.0 

0.0 

CO 

31 

MEAN 

0.3 

0.0 

CO 

3.5 

56.1 

13.7 

41.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o.n 

MEAN 

MAX. 

6.4 

0.0 

0.0 

108 

817 

309 

462 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

MAX. 

MIN. 

0.& 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.2 

3.1 

0.0 

n.C 

'^.  c 

0.0 

C" 

MIN. 

AC  FT 

19 

214 

3120 

845 

2460 

61 

0.2 

ACFX 

E     -  Estimated 

NR  -  No  Record 

^    -  Oischorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   made  on  this  doy. 
«     -  E    and    « 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCMARGE 
9-3     . 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
1480 


GAGE  HT    MO. 
12.55        2 


TIME 
0300 


MINIMUM 


DISCHARGE 
0.0 


GAGE  HT 


MO. 


TOTAL 

ACRE-FEET 
6700 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T.  SR 

M  D  aaw 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J5   09  15      121   08   15     SE51     4N     oE 


2930 


15.13 


V3/58        OCT   30-DATE        OCT   30-DATE        1950 


0.00 


LOCAL 


Station  located  15  ft.  below  county  road  bridge,  0.8  ml.  SE  of  Lookeford.  Tributary  to  San  Joaquin  River. 
Records  furnished  by  USGS.  Drainage  area  Is  47.6  sq.  ml.^ 
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TABLE      117 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
DELTA    MENDOTA    CANAL    NEAR    TRACY 


STATION  NO. 


WATER 
YEAR 


B9S925 


in  second-feet 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

1976 

716 

0.0 

0.0 

506 

1158 

126* 

1261 

3178 

3953 

*165 

27*0 

1 

2 

1962 

717 

0.0 

0.0 

505 

106* 

1079 

1*76 

2821 

3925 

*169 

2735 

2 

3 

1863 

717 

0.0 

0.0 

507 

1064 

1077 

1796 

2535 

3926 

*163 

2735 

S 

4 

1729 

717 

0.0 

1*6 

508 

1057 

11*8 

1962 

2533 

3770 

*160 

2567 

4 

5 

1726 

786 

0.0 

0.0 

878 

1660 

11*9 

1961 

2605 

3770 

*161 

2*33 

5 

6 

1789 

788 

0.0 

0.0 

877 

1870 

971 

1960 

2713 

3511 

4030 

2389 

6 

7 

1826 

716 

0.0 

0.0 

9*2 

180* 

972 

2131 

3*6  3 

3510 

3902 

2228 

7 

8 

1824 

716 

0.0 

0.0 

1177 

1910 

97* 

2133 

3597 

3509 

3900 

2229 

8 

9 

1919 

755 

0.0 

0.0 

10*0 

1981 

905 

2*27 

3594 

3507 

3892 

2228 

9 

10 

1926 

755 

0.0 

0.0 

615 

2268 

9*2 

2*58 

3600 

3506 

3793 

1928 

10 

li 

1888 

75* 

0.0 

0.0 

615 

2  0*1 

1157 

2*63 

3593 

3800 

3796 

1827 

1 1 

12 

1676 

6B1 

0.0 

0.0 

613 

2128 

1159 

2365 

3593 

*172 

3795 

1827 

12 

13 

1575 

681 

0.0 

0.0 

6*9 

2161 

1158 

2*6* 

3*20 

*233 

3700 

1832 

13 

la 

1579 

681 

0.0 

0.0 

503 

2329 

1160 

2*66 

3278 

*3*1 

3699 

1831 

14 

15 

1171 

680 

0.0 

70 

*66 

2333 

1012 

2*61 

3**2 

*186 

3826 

1829 

13 

16 

970 

753 

0.0 

282 

*69 

2Z67 

1011 

252* 

3510 

*063 

3904 

2068 

16 

17 

868 

752 

0.0 

0.0 

*67 

1901 

1268 

2592 

3518 

*059 

3910 

1928 

17 

le 

937 

752 

0.0 

60 

866 

1896 

1230 

2812 

3528 

*163 

3898 

1928 

18 

19 

936 

713 

0.0 

320 

932 

1891 

1232 

2815 

3655 

*227 

3769 

1826 

19 

20 

93* 

785 

0.0 

862 

1132 

197* 

1339 

2821 

38** 

*293 

37*3 

1627 

20 

2  1 

929 

787 

0.0 

927 

898 

2002 

13*1 

3*62 

3850 

*35l 

3630 

1830 

2  1 

22 

928 

787 

0.0 

1160 

868 

2038 

1*11 

3657 

3980 

*288 

3630 

1830 

22 

23 

929 

717  A 

0.0 

1159 

867 

2022 

1195 

3726 

3018 

*159 

3630 

1828 

23 

24 

1029 

717 

0.0 

1160 

867 

188* 

1197 

379* 

2362 

*21* 

3560 

1826 

ci 

25 

1030 

715 

0.0 

1160 

866 

18*6 

1269 

3730 

3**3 

*368 

3*63 

1827 

25 

26 

1027 

928 

0.0 

1159 

866 

1950 

1381 

363* 

3602 

*203 

3201 

1670 

26 

27 

1092 

865 

176 

1663 

930 

1951 

1379 

356* 

*160 

*378 

3151 

1670 

27 

28 

111* 

86* 

0.0 

1159 

930 

129* 

12**  B 

3296 

*150 

*382 

3158 

1668 

28 

29 

1025 

865 

0.0 

1158 

897 

126* 

32*7 

*1*3 

*381 

2986 

1671 

29 

30 

861 

538 

0.0 

1097 

938 

1260 

32** 

*1*5 

*355 

2987 

1669 

30 

31 

716 

0.0 

5*1 

1262 

32*9 

*197 

2882 

3  1 

MEAN 

13*8 

7*7 

5.7 

*55 

763 

1769 

1172 

2708 

3*29 

*055 

3698 

201* 

MEAN 

MAX. 

1982 

928 

176 

1663 

1177 

2333 

1*11 

379* 

*160 

4382 

*169 

27*0 

MAX 

MIN. 

716 

538 

0.0 

0.0 

*66 

897 

905 

1261 

2362 

3506 

2882 

1668 

MIN. 

ACFT 

82950 

***26 

3*9 

27951 

*2365 

108776 

69612 

16651* 

20*0*6 

2*9322 

227*11 

1198*9 

ACFT 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Discharge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   made  an  this  day. 
«     -  E    ond    * 
A    -   25    hour  day 

B   -   23  hour  day 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

186 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  MI 


MO.  DAY 


MINIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  Ht 


TOTAL 

ACRE-FEET 

13*3571 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.D.B.ftM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


57  47  45 


121  55  05 


SW51      IS      4e 


JTJN   51 -DATE 


1951 


0.00 


USCQS 


Station  located  at  Tracy   Pumping  Plant   at   Intake   to   canal,    6  ml.    SE  of  Byron,    10  ml.   NW  of  Tracy.      Discharge 
computed  from  records   of  operation  of  pumps.      Water  Is   diverted   from  Sacramento-San  Joaquin  Delta  by  way  of 
Old  River  and  a  dredged   channel   to  the  Tracy  Pumping  Plant   where   It   Is   lifted  about   200  ft.    Into  canal. 
Records  furn.    by  USBR. 


B-142 


TABLE    118 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CONTRA    COSTA    CANAL    NEAR    OAKLEY 


in  second-feet 


STATION  NO 

WATER 
YEAR 

B95910 

1463   1 

E     -  Est  imated 

NR  -  No  Record 

■*    -  Oisctiorge  meosurement  or  observation 
of  no  flow  mode  on  tt^is  doy. 

«    -  E   and    * 
A  -   25   hour  day 
B  -   23  hour  day 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 

86.  S 


MAXIMUM 


DISCMABGE 

NR 


GAGE  MT 


MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HI, 


DAY 

OCT 

NOV, 

DEC, 

JAN, 

FEB, 

MAR, 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

1*7 

56 

52 

51 

4* 

50 

56 

91 

115 

156 

135 

1 

Z 

120 

SB 

51 

50 

49 

53 

SS 

75 

US 

156 

96 

2 

3 

128 

S6 

51 

SI 

51 

S3 

65 

116 

112 

1*8 

1*0 

3 

4 

126 

56 

53 

51 

52 

54 

70 

122 

108 

151 

159 

'   0 

5 

123 

60 

5* 

51 

53 

52 

70 

127 

HI 

157 

161 

5 

6 

US 

61 

55 

52 

56 

55 

55 

120 

101 

166 

165 

6 

7 

108 

62 

55 

51 

55 

52 

52 

98 

105 

169 

16* 

7 

8 

109 

56 

55 

52 

52 

53 

45 

87 

107 

168 

161 

8 

9 

113 

73 

55 

51 

48 

87 

56 

10* 

116 

161 

151 

9 

10 

112 

89 

56 

52 

43 

86 

63 

113 

121 

157 

156 

10 

li 

106 

83 

53 

52 

44 

77 

52 

102 

124 

160 

151 

11 

12 

99 

78 

50 

52 

50 

83 

55 

102 

120 

167 

1*8 

li; 

75 

67 

50 

53 

50 

48 

55 

110 

117 

161 

1*2 

13 

- 

82 

56 

50 

50 

53 

49 

58 

111 

111 

190 

139 

(4 

15 

89 

55 

51 

49 

54 

48 

62 

110 

116 

192 

137 

15 

16 

7* 

55 

48 

53 

52 

49 

71 

109 

138 

192 

134 

16 

'^ 

76 

5* 

47 

61 

51 

57 

75 

118 

149 

18* 

133 

17 

18 

75 

52 

45 

61 

49 

86 

77 

118 

162 

177 

130 

13 

19 

70 

46 

48 

57 

48 

62 

77 

128 

176 

176 

128 

19 

20 

58 

52 

50 

57 

59 

49 

79 

128 

181 

177 

127 

20 

21 

52 

51 

51 

57 

62 

46 

74 

123 

181 

183 

126 

2- 

22 

51 

49 

53 

51 

54 

54 

71 

122 

176 

176 

128 

22 

23 

5'. 

51 

51 

56 

55 

81 

67 

120 

181 

166 

125 

2  3 

2« 

55 

52 

51 

55 

55 

68 

67 

118 

176 

156 

122 

^4 

25 

54 

54 

50 

55 

54 

56 

67 

129 

181 

157 

119 

25 

26 

50 

53 

52 

52 

54 

56 

65 

132 

181 

169 

125 

26 

27 

*8 

50 

56 

52 

58 

52 

69 

132 

186 

168 

124 

27 

28 

53 

SS  A 

52 

50 

58 

51  B 

72 

126 

160 

161 

11* 

26 

29 

50 

50 

51 

50 

52 

73 

119 

179 

162 

109 

29 

30 

*9 

52 

52 

48 

56 

77 

118 

175 

157 

108 

30 

31 

52 

51 

46 

85 

161 

1*6 

3  1 

MEAN 

83.0 

58.1 

51.6 

52.5 

52.2 

53.5 

59.2 

65.7 

114 

143 

167 

135 

MEAN 

MAX 

1*7 

89 

56 

61 

62 

58 

87 

85 

132 

186 

192 

165 

MAX 

MIN. 

*e 

46 

45 

♦6 

43 

50 

46 

45 

75 

101 

1*6 

96 

MIN. 

ACI-T 

5108 

3455 

3172 

3231 

2902 

3293 

3516 

4042 

6799 

8811 

102*7 

80*7 

AC.  FT. 

TOTAL 

ACRE-FEET 
62623 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR, 
M,0,B,8M, 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  59   '■*'i      121   k2  00     NE25      2N      2E 


FEB  50-DATE     PEB  50-DEC  52   1950      1952 


121.72  USCQS 


Station  located  at  Pumping  Plant  No.  1,  0.7  ml.  E  of  Oakley,  2.5  ml.  NW  of  Knlghtsen.  Water  Is  diverted  from 
Saoramento-San  Joaquin  Delta  by  way  of  Old  River,  Rook  Slough,  and  a  dredged  channel.  A  series  of  4  pumping 
plants  lift  the  water  about  II5  ft.  Into  canal.   Records  furn.  by  USBR. 


B-143 


TiBLE         119 
DAILY      MEAN       DISCHARGE 
MOKFLIIMNF    RIVER    »T    WOOOPRIDGE 


rn  second- feet 


STATtON  NO. 

W6TER   ■ 
YEAR 

B02106 

1963 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Dischorge  measurement  or  observation 

of  no  flow   made   on  this  day. 
Jt     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AU5. 

SEPT.     DAY 

1 

11?   • 

261   • 

251 

511 

1360 

810 

266 

1610   • 

3540 

594 

34 

134 

1 

? 

96 

254 

247 

303 

3260   • 

810 

202 

1690 

2830 

314 

34 

81 

2 

J 

96 

275 

241 

348 

4770 

743 

175 

1550 

2360 

177 

39 

53 

3 

4 

99 

272 

232 

468 

5230 

802 

167 

1550 

2220 

125 

35 

46 

4 

5 

88 

267 

233 

567 

4940 

739 

162   • 

1540 

2030 

105 

30   • 

43   » 

5 

6 

96 

253 

235 

569 

2820 

794 

186 

1470 

1550   • 

74 

28 

36 

6 

7 

119 

260 

241 

569 

1030 

806 

654 

1450 

1630 

90 

30 

36 

7 

e 

120 

270 

233 

5  74 

933 

789 

747 

1470 

1540 

97 

30 

35 

S 

9 

143 

270 

250 

579 

896 

824 

1140 

1480 

1490 

66 

30 

40 

9 

10 

!85 

288 

261 

576 

890 

814 

1550 

1900 

1170 

.  1 

32 

41 

10 

1, 

198 

274 

259 

524 

858 

427 

1550 

2550 

1210 

61 

35 

41    '   M 

12 

211 

262 

259 

528 

846 

592 

1990 

2710 

1460 

58 

36 

40      '2 

13 

322 

248 

259 

572 

946 

714 

1770 

2840 

1450 

54 

36   * 

41    '  '3 

14 

334 

243 

257 

574 

1070 

700 

1560 

2520 

1410 

56 

44 

96    '  " 

15 

297 

249 

263 

583 

880 

711 

1840 

2570 

1340 

66 

42 

125 

15 

16 

271 

243 

298 

571 

850 

663 

1730 

2650 

1190 

54 

41 

108 

16 

17 

257 

249 

315 

576 

824 

429 

2210 

2520   • 

1440 

67 

39 

138 

|7 

le 

255 

248 

281 

5  76 

806 

208 

2680 

2760 

1770 

54   • 

42 

126 

la 

19 

249 

249 

262 

5  76 

800 

233 

2820 

3130 

1530   • 

54 

44 

114 

19 

20 

254 

249 

263 

5  76 

794 

247 

2860 

3260 

1790 

75 

50 

129   • 

20 

2  1 

248 

238 

259 

578 

814 

256 

2900 

3250 

2000 

92 

54 

128 

2 

22 

248 

238 

194 

578 

826 

257 

2930 

3250 

1540 

83 

52 

121 

22 

23 

253 

247 

136 

581 

816 

242 

2910 

3260 

1120 

58 

50 

120 

23 

24 

257 

239 

145 

583 

815 

225 

2900 

3270 

1020 

37   ♦ 

50 

102 

<;4 

25 

250 

241 

218 

584 

814 

247 

2910 

3430 

828 

30 

89 

112     -1 

26 

235 

245 

249 

581 

822 

249 

2930 

3380 

714 

32 

96 

128 

26 

27 

241 

263 

237 

579 

834 

280 

2840 

3090 

575 

31 

70 

122 

27 

2e 

245 

254 

355 

578 

844   » 

414 

2090 

3580 

533 

32 

75 

124 

26 

29 

750 

249 

442 

405 

450 

1830 

4110 

975 

35 

51 

136 

29 

30 

247 

251   • 

532 

332 

306 

1500 

4060 

964 

32 

62 

149 

30 

31 

255 

54  7   ♦ 

351   • 

280 

3880 

36 

94 

3  : 

MEAN 

212 

255 

273 

531 

1479 

519 

1737 

2546 

1525 

95.5 

46.0 

91.6 

MEAN 

MAX. 

334 

288 

547 

584 

5230 

824 

2930 

4110 

3540 

594 

96 

149 

MAX 

MIN. 

88 

236 

136 

303 

794 

208 

162 

1460 

5  76 

30 

26 

36 

MIN. 

AC  FT 

13020 

15170 

16770 

32630 

821  in 

31900 

103300 

162700 

90740 

5680 

2950 

5450 

AC  FT 

(    MEAN  1 

(                         MAXIMUM          1 

MINIMUM         1 

DISCMARGE 
777 

OlSCMflRGE 
5340 

GAGE  HT 
22.56 

MO 
2 

DAY   TIME 

4  2100 

DISCHARGE  GAGE  MT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE- FEET 
562600 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.D.B.aM. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   09   30      121    18    10 


WES'*    4N   6e 


27000 


29.58 


11/22/50 


5/24-10/25  « 
1/26-DATE 


5/24 -DATE 


1924 
1931 


19?1 


18.9 
14.9 


USCGS 

usees 


station  located   0.3  ml.   below   county  highway  bridge,    0,4  ml.   below  dam  and   canal  Intake  of  Woodbrldge 
Irrigation  District.     Flow  regulated  by  reservoirs  and   power  plants.      Records  furn.   by  USGS. 
Drainage  area  is  644  sq.   mi. 

6   -   Irrigation  season  only 


B-144 


TABLE       120 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

DRY    CREEK    NEAR     lONE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ■ 
TEAR 

B21150 

1963 

OAV 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

: , ,. 

2.0 

4.0 

9.8 

2090       t 

21 

164 

42 

16 

2.8 

0.1 

0.0 

o.c 

2.0 

4.0 

9.4 

336 

20 

1  11 

39 

15 

2.7 

0.1 

0.0 

2 

o.c 

2.0 

4.9 

9.2 

149 

19 

90 

36 

13 

2.7* 

0.1 

0.0 

3 

o.c 

2.0 

5.5 

9.0 

91 

18 

77 

35 

12 

2.8 

0.1 

0.0 

4 

•i 

0.0 

2.0 

4.9 

8.4 

66 

17 

74 

32 

12 

2.9 

0.1 

0.0 

5 

0.0 

2.2 

4.7 

8.2 

53 

16 

452 

31 

12 

2.8 

0.1 

0.0 

6 

0.0 

2.1 

4.6 

8.0 

43 

16 

7  36 

30 

11       • 

2.9 

0.1 

0.0 

7 

8 

0.0 

2.1 

4.4 

7.8 

38 

15 

458 

35 

10 

2.6 

0.1 

0.0 

B 

9 

0.0 

2.3 

4.3 

7.8 

38 

16 

259 

43       • 

9.  1 

2.3 

0.1 

0.0 

9 

10 

0.0 

2.2 

4.6 

7.4 

54 

15 

176 

42 

9.0 

2.1 

0.1 

0.0 

10 

CO 

2.3 

4.3 

7.2 

40 

14 

130 

119 

11 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

2.3 

4.0 

6.6 

38 

13 

100 

84 

10 

1.7 

0.0 

0.0 

12 

150      E 

2.3 

4.2 

6.1 

339       • 

12 

82 

60 

9.1 

1.3 

0.0 

0.0 

13 

41.C       » 

2.4 

4.6 

6.4 

236 

14 

210 

50 

8.2 

1.2 

0.0 

0.0 

14 

15 

ib 

2.3 

9.7 

6.7 

125 

20 

211 

43 

7.  7 

1.0 

0.0 

0.0 

15 

IS 

23 

2.3 

197 

6.5 

89 

22 

159 

39 

7.0 

0.9 

0.0 

0.0 

16 

17 

13 

2.3 

146 

6.3 

71 

51 

123 

34 

6.3 

0.7 

0.0 

0.0 

17 

IB 

6.7 

2.3 

62 

6.3 

58 

37 

101 

32 

5.1 

0.5 

0.0 

0.0 

18 

6.3 

2.2 

38 

5.8 

50 

28 

139 

29 

4.8 

0.5 

0.0 

0.0 

19 

20 

-..T 

2.3 

29 

6.0 

44 

25 

130 

27 

4.7 

0.5 

0.0 

0.0 

20 

4./ 

2.5* 

24 

5.8 

39 

22 

136 

24 

5.0 

0.4 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

3.5 

2.4 

22 

5.8 

36 

2'!           • 

1  11 

24 

5.1 

0.4 

0.0 

0.0 

22 

23 

3.3 

2.4 

20 

5.6 

32 

68 

94 

23 

5.0 

0.3 

0.0* 

0.0 

23 

2.9 

2.7 

18 

5.6 

29 

71 

81 

23 

5.0 

0.3 

0.0 

0.0 

24 

25 

2.9 

2.6 

15 

5.6* 

21 

54 

73 

22 

4.6 

0.3 

0.0 

0.0 

25 

26 

i.y 

2.9 

14 

5.8 

25 

46 

79 

21 

4.2 

0.3 

0.0 

0.0 

26 

27 

2.8 

14 

12 

5.8 

23 

159 

65 

19 

3.6 

0.2 

0.0 

0.0 

27 

29 

2.7 

7.6 

12       • 

5.5 

22       • 

1290       « 

55 

19 

3.5 

0.2 

0.0 

0.0 

28 

29 

2.5 

5.3 

11 

5.9 

343 

49 

20 

3.5 

0.1 

0.0 

0.0 

29 

30 

2.3 

4.3 

11 

32 

176 

45 

18 

3.4 

0.1 

0.0 

0.0 

30 

31 

2.1 

10 

795       » 

152 

17 

0.1* 

0.0 

3  1 

MFAN 

23.6 

3.0 

23.0 

33.1 

153 

90.8 

159 

35.9 

7.9 

1.3 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

tfcO       t 

14.0 

197 

/95       t. 

2090       E 

1290       E 

'36 

119 

16.0 

2.9 

0.1 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

2.0 

4.0 

5.5 

22.0 

12.G 

46.0 

17.0 

3.4 

0.1 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC  FT 

1'.53 

183 

1416 

2038 

8491 

5581 

9461 

2206 

469 

78 

2 

ACFT. 

E  -  Ett  imoted 
NR  -  No  Record 
-*    -  Dischorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  tt^is  doy. 
«    -  E   and    * 


f    MEAN 


DISCH4BGE 
43.3 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DISCMARGE 
4560       E 


GAGE  HT 
IC. 22 


MO    DAY      TIME 
2       1     0720 


MINIMUM 


DISCHARGE    GAGE  HT 

0.0 


DAY 

10   1 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-f EET 
31380 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   TSR- 
M.O.B.SM 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 

ONLY  FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  24  5t  120  54  18  SW52  7N  lOE 


^5o0E 


10.22 


2/1/63 


FEB  60 -DATE 


FEB  60 -DATE 


i960 


0.00 


LOCAL 


Station  located  1,000  ft.  below  State  Highway  104  bridge,  4.6  ml.  N  of  lone.  Tributary  to  Cosumnes  River. 
Drainage  area  Is  70.8  sq.  ml. 


B-145 


DAILY     MEAN 
SUTTER    (.RttH    NEAR 

DISCHARGE 

SUTTER    CRttK. 

STAT,o.^o        7-    1 

E21>0           1963 

in  second-feet                                                                            

DAY 

OCT. 

NOV, 

DEC. 

JAN, 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE                   JULY 

AUG, 

SEPT 

DAY 

1 

O.Cl 

3.4 

4.6 

6.9 

2260       E 

16 

94 

50 

23 

/.9 

3.4 

1.3 

1 

2 

0.0 

3.3 

4.6 

6.  1 

219 

14 

78 

46 

21 

7.4 

3.0 

1.2 

2 

3 

0.0 

3.1 

6.0* 

6.7 

136 

13 

63 

45 

20 

7.8* 

3.1 

1.1 

3 

4 

0.0 

3.3 

'.  1 

5.5 

V5 

13 

54 

42 

21 

'.6 

3.0 

0.9 

4 

5 

0.0 

3.4 

6.0 

6.5 

li 

13 

52 

38 

20 

7.6 

2.7 

0.6* 

5 

6 

0.0 

3.5 

5.4 

6.2 

61 

13 

212 

3' 

20 

7.9 

2.6 

0.6 

6 

7 

0.0 

3.4 

4.8 

5.0 

49 

13 

5  30       E 

35 

19       ♦ 

7.6 

2.7 

0.6 

7 

8 

0.0 

3.3 

4.  / 

6.0 

43 

13 

303 

49 

18 

7.1 

2.7* 

0.6 

B 

9 

0.0 

3.3 

4.7 

6.0 

41 

14 

182 

65       ♦ 

17 

6.  7 

2.8 

0.5 

9 

10 

0.0 

3.3 

4.  7 

5.0* 

63 

13 

136 

51 

21 

6.6 

2.8 

0.5 

10 

h 

0.0 

3.3 

4.4 

4.8 

39 

13 

108 

120 

28 

6.4 

2.3 

0.6 

II 

12 

0.0 

3.3 

4.2 

4.2 

34 

13 

89 

82 

19 

5.  8« 

2.0 

0.9 

12 

13 

91 

3.3 

4.1 

4.0 

99       • 

13 

76 

66 

17 

6.3 

1.7 

1.4 

13 

14 

270       * 

3.3 

4.1 

4.2 

102 

15 

237 

66 

16 

5.4 

1.3 

1.6 

14 

15 

30 

3.4 

9.  7 

4.2 

69 

19 

2  39 

49 

15 

5.3 

1.3 

1.6 

15 

16 

14 

3.6 

8V 

4.4 

55 

20 

162 

46 

14 

4.  7 

1.2 

1.6 

16 

17 

9.7 

3.6 

52 

4.4 

45 

30 

123 

39 

13 

5.0 

1.2 

1.6 

17 

IS 

7.9 

3.4 

24 

4.  1 

38 

29 

102 

36 

12 

4.9 

1.3 

1.9 

18 

19 

7.0 

3.3 

1  ' 

4.  / 

33 

2  / 

157 

34 

11 

4,  7 

1.2 

2.1 

19 

20 

5.6 

3.5 

'' 

4.4 

32 

25 

144 

33 

11 

4.5 

1.2 

2.2 

20 

2  1 

5.2 

3.6* 

11 

4.4 

29 

21 

139 

31 

11 

4.8 

1.1 

2.0 

2  1 

22 

4.9 

3.6 

9.7 

4.4 

26 

21       » 

122 

29 

U 

4.6 

1.3 

1.8 

22 

23 

4.5 

3.6 

8.4 

4.4 

23 

60 

103 

27 

12 

4.9 

1.3* 

1.7 

23 

24 

4.2 

3.6 

7.6 

4.4 

21 

62 

92 

29 

11 

4.3 

1.4 

1.6 

24 

25 

4.2 

3.6 

6.9 

4.4 

19 

42 

83 

29 

10 

4.3 

1.5 

1.4 

25 

26 

4.1 

3.5 

6.8 

4.4 

18 

37 

36 

28 

10 

4.2 

1.1 

1.2 

26 

27 

3.8 

8.9 

6.5 

4.4 

17 

70 

75 

26 

9.9 

4.0 

0.9 

1.0 

27 

26 

3.7 

7.7 

6.2 

4.4 

16       • 

568       « 

68 

27 

9.8 

3.5 

0.7 

0.7 

28 

29 

3.4 

5.  V 

6.1 

4.4 

171 

61 

2  7 

9.6 

3.3 

0.7 

0.5 

29 

30 

3.3 

4.4 

6.  1 

97 

100 

56 

25 

8.5 

3.4 

0.8 

0.3 

30 

31 

3.3 

6.  1 

1060       « 

89 

24 

3.2 

1.3 

31 

MEAN 

15.5 

3.8 

11.4 

41.7 

136 

50.6 

134 

42.5 

15.3 

5.5 

1.8 

1.2 

MEAN 

MAX. 

270       E 

8.9 

87.0 

1060       E 

2260       E 

568       E 

530       E 

120 

28.0 

7.9 

3.4 

2.2 

MAX 

MIN. 

0.0 

3.1 

4.1 

4.0 

16.0 

13.0 

62.0 

24.0 

8.5 

3.2 

0.7 

0.3 

MIN. 

AC  FT 

951 

228 

701 

2667 

7551 

3112 

7983 

2616 

910 

339                     110 

71 

Acrr. 

E      -  Estima 

ted 

WATER       YEAR       SUMMARY 

NR  -  No   Rec 

*    -  Dischor 

of   no   f 

Qrd 

ge  meosureme 
ow   mode  on 

nt  or  observot 
his  doy. 

on 

MEAN 

MAXIMUM 

MINIMUM 

/■ 

TOTAL 

ACHt-FEET 

DISCHABGE 

DISCh 

AROE 

GAGE  HI 

MO,  DAY 

TIME 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

*     -  E    ond 

* 

3  ?.5 

5  / 

'0       E 

fc.27 

1     31 

2400 

0.0 

10 

1 

0000 

\ 

27140 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC,  TSR, 
M,D.B,aM 


OF  RECORD 


GAGE  HT, 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  23  46  120  46  49  SE  5  6n  HE 


5770E 


6.27 


1/31/63   JAN  36-DEC  41  JAN  36-DEC  41   i960 
MAR  60-DATE   MAR  60-DATE 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.4  ml.  below  Volcano  Road  bridge,  1.3  ml.  E  of  Sutter  Creek.  Tributary  to  Oosuranes  River  via 
Dry  Creek.   Drainage  area  Is  50.6  sq.  ml. 


B-146 


TABLE       122 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

DRY    CREEK    NEAR    GALT 


in  second-feet 


1 

STATION  NO. 

WATER   ' 
YEAR 

B01520 

1953 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

CO 

0.0 

0.0 

0.9 

5950   • 

61 

409 

163 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2740   • 

55 

291 

151 

30 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

o.c 

0.0 

0.0 

0.0 

774 

52 

234 

139 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

445   • 

45 

199 

131 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

0.0» 

0.0 

0.0 

309 

41 

178 

123 

24 

0.0* 

0.0 

0.0 

5 

S 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

240 

42 

831 

117 

22 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

189   • 

42 

4520 

111 

20   » 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

159 

40 

2800 

109 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

144 

39 

967   • 

156 

23 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

219 

40 

613 

139 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

1 1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

195   * 

38 

459 

278 

20 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

152 

33   • 

369 

316 

26 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1100 

29 

301 

210 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

|4 

893 

D.O 

0.0 

0.0 

1290 

26 

496 

163 

15 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

241 

0.0 

0.0 

0.0 

473 

39 

916 

147 

8.1 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

16 

62 

0.0 

59 

0.0 

312 

50 

514 

132 

3.1 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

16 

0.0 

453   • 

0.0 

247 

89 

435 

121 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

5.8 

0.0 

177 

0.0 

198 

111 

361   • 

110 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

18 

19 

4.5 

0.0 

93 

0.0 

168 

82 

434 

97 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

0.0 

0.0» 

48 

0.0 

150 

59 

479 

81 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

21 

0.0 

0.0 

30 

0.0* 

128 

51 

590 

59 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

0.0 

0.0 

20 

0.0 

109 

53 

511 

72 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

100 

76 

407 

75 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2  3 

24 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

91 

159 

331 

69 

0.0 

0.0* 

0.0 

0.0 

i4 

25 

0.0 

0.0 

8.8 

0.0 

84 

120 

283 

67 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

0.0 

0.0 

5.9 

0.0 

76 

100 

293 

63 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.0 

0.0 

5.5 

0.0 

70 

94 

280 

61 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

0.0 

0.0 

4.3 

0.0 

64   • 

4140 

231 

56 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2B 

29 

0.0 

0.0 

3.1 

0.0 

2000 

199 

57 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

0.0 

0.0 

2.7 

0.0 

555 

180 

51 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.0 

0.0 

1.6 

422 

365 

45 

0.0 

0.0 

3  1 

MEAN 

39.4 

0.0 

30.2 

13.6 

514 

283 

640 

119 

11.5 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

893 

0.0 

453 

422 

5960 

4140 

4520 

315 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

64 

28 

178 

45 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

2420 

1860 

839 

34090 

17420 

38100 

7320 

693 

ACFT. 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
-4f    -  Oisctiorge  meoiurement   or  obtervotion 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
a    -  E   ond    « 


WATER   YEAR   SUMMARY 


MEAN 


ISCHARGE 
142 


[           MAXIMUM           1 

DISCHARGE 
9320 

GAGE  HT 
13.96 

MO. 

2 

DAY 
1 

TIME 
1600 

MINIMUM 


DISCHARGE 

0.0 


GASE  HT 


TIME 
0000 


TOTAL 

ACRE-FEET 
102700 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   T  aR 
M.D  BSM 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  l4  48  121  13  03  NK32  5N  7E 


24000 


15.28 


VV58 


OCT  26-SEP  33  OCT  26-SEP  33  19^^     I'i'^b 
OCT  44-DATE   OCT  44-DATE   1945 


55.83  USCGS 
52.83  DSOOS 


Station  located  below  county  road  bridge,  4  ml.  E  of  Gait.  Tributary  to  Mokelumne  River. 
Drainage  area  is  325  sq.  mi. 


Records  furnished  by  USQS. 
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TABLE       123 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

DEER    CREEK    NEAR    SLOUGHHOUSE 


in  second-feet 


STATION  NO, 

WATER     ^ 

rtAR 

601^80 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

0.0 

2.9 

2.2E 

5.0 

1150       E 

10 

59 

18 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

2.7 

2.2E 

5.0 

170 

9.1 

37 

15 

3.3 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

J 

0.0 

2.7 

2.5E 

4.8 

72 

B.O 

29 

16 

2.8* 

0.0« 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

2.  7 

3.0E 

5.0 

47 

7.2 

26 

14 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

2.7 

2.6E 

4.8 

35 

7.5 

34 

13 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

5 

6 

0.0 

2'2 

2.3E 

4  .4 

25 

8.0 

849 

12 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

2.4 

2.2E 

4  .4 

23 

8.5 

542 

11 

2.4« 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

e 

0.0 

2.0 

2.2t 

4.  1 

19       • 

8..^ 

1  77 

11 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

0.0 

2.0 

2.2t 

3.9 

18 

8.0 

86 

15       ♦ 

2.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

2.4 

2. IE 

4.  1 

33 

8.0 

156 

12 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

0.0 

2.4 

2. IE 

4.5 

22 

7.5 

148 

38 

1.8 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

0.0 

1.8 

2. IE 

3.9 

21 

7.0 

58 

21 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

12 

13 

1670       E 

1.9 

2.0E 

3.8 

227 

6.5 

46 

15 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

\a 

700       # 

1.9 

2.0E 

4.0 

88 

6.6 

806 

13 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

56 

1.8 

4.5 

4.3 

47 

8.5 

359 

11 

1.4. 

0.0 

0.0 

0.0 

15 

le 

24 

1.8 

124 

4.4 

33 

9.2 

151 

10 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

16 

1.8 

141 

4.6 

28 

23 

85 

9.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

le 

10 

1.6 

37 

4.3 

25 

18 

5V 

8.7 

O.B 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

19 

7.8 

1.6 

21 

4.0 

21 

11 

56 

8.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

5.6 

1.6 

14 

4.3 

18 

9.4 

51 

7.4 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

2  1 

5.2 

1.9* 

10 

5.5 

17 

9.1 

55 

7.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

2i 

22 

it.b 

1.9 

8.5 

7.8 

15 

8.9* 

42 

6.  1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

4.3 

2.0 

7.7 

8.  1 

13 

22 

35 

7.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

3.8 

2.0 

7.2 

7.  1 

12 

35 

29 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

24 

25 

3.8 

2.0 

7.7 

6.  1 

11 

19 

27 

6.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

3.7 

2.0 

5.6 

5.6 

10 

15 

33 

5.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

3.3 

3.3E 

5.8 

5.6 

9.7 

222 

30 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

3.0 

2.8E 

5.2* 

6.3 

10 

1190 

25 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

29 

3.5 

2.3E 

4.6 

5.4 

207 

23 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

3.1 

2.2E 

4.6 

54 

85 

20 

4.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

3.0 

4.8* 

1200       E 

55 

4.  i 

0.0* 

0.0 

3  1 

MEAN 

81.6 

2.2 

14.4 

45.5 

^9.3 

66.4 

140 

11.1 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

1570       E 

3.3E 

141 

1200       E 

1150       E 

1190 

849 

38.0 

3.7 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

1.6 

2.0E 

3.8 

9.  7 

6.5 

20.0 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

AC.  FT. 

5018 

130 

885 

2800 

4405 

4084 

8313 

581 

74 

ACPI 

E  -  Esl  imated 
NR  -  No  Record 
■*    -  Oischorge  measurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  day. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


MEAN 


DISCHARGE 
35.5 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
656OE 


GAGE  HT 
12.86 


TIME 
2130    J 


[                        MINIMUM                        1 

DISCHARGE 

0.0 

GAGE  HT 

MO 
10 

DAY 

1 

TIME 
0000    , 

TOTAL 

ACRE-FEET 
26390 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TaR. 
M.D.B.8M, 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  33  06  121  06  30  NWI6  8N  8e 


656OE    12.86   10/13/62   NOV  59-DATE   NOV  59-IiATE   1959        0.00   LOCAL 

Tributary  to  Cosumnes  River. 


Station  located  0.2  ml.  above  Scott  Road  bridge,  5.5  mi.  NE  of  Sloughhous 
Drainage  area  Is  46.9  sq..   ml. 
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TABLE     12J4 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
COSUMNES    RIVER    AT    MC    CONNELL 


in  second- feet 


STATION  NO. 

*ATER   " 
YEAR 

Bon25 

196  3 

E  -  Esl  imotefl 
NR  -  No  Record 
*    -  Oischorqe  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   made   on   this  doy. 
^     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


OAT 

OCT 

NCV 

DEC. 

JAN. 

EEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JOLY 

AUG. 

'   SEPT. 

OAY 

, 

0.0 

28   ♦ 

45 

70 

14600   • 

322 

1560 

1260   • 

706 

93 

0.0 

0.0 

1 

? 

0.0 

26 

38 

59 

17300   • 

310 

1280 

1360 

671 

88 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

24 

34 

64 

5030 

288 

1060 

1400 

512 

79 

0.0 

0.0 

J 

4 

0.0 

21 

49 

61 

2420 

280 

944 

1450 

559 

79 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

20   • 

128 

59 

1740   • 

262 

892 

1480 

496 

80   ♦ 

0.0« 

0.0* 

5 

6 

0.0 

20 

91 

61 

1330 

252 

246  0 

1480 

451 

79 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

19 

67 

59 

1080 

250 

8180 

1480 

42  1   • 

80 

0.0 

0.0 

7 

S 

0.0 

18 

S3 

58 

912 

245 

9080 

1460 

385 

70 

0.0 

0.0 

a 

9 

0.0 

17 

51 

58 

795 

240 

4740   • 

2360 

352 

69 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

16 

45 

53 

795 

235 

3210 

2170 

325 

65 

0.0 

0.0 

10 

1, 

0.0 

15 

43 

" 

783   • 

230 

2980 

2290 

340 

55   ♦ 

0.0 

0.0 

II 

12 

0.0 

18 

40 

52 

691 

218 

2330 

2190 

349 

46 

0.0 

0.0 

12 

'I 

382 

22 

38 

49 

1470 

208 

1800 

1810 

298 

45 

0.0 

0.0 

13 

14 

6320 

21 

38 

45 

2260 

200 

2740 

1590 

273 

61 

0.0 

0.0 

14 

IS 

2830 

19 

40 

37 

1290 

202 

5930 

1470 

245 

43 

0.0 

0.0 

16 

16 

668 

18 

194 

41   • 

970 

238 

3880 

1420 

231 

37   E 

0.0 

0.0 

16 

379 

21 

1190   • 

52 

835 

270 

2720 

1380 

208 

31   E 

0.0 

0.0 

|7 

IS 

25C 

21 

692   ♦ 

49 

743 

340 

2240   • 

1400 

190 

26   E 

0.0 

0.0 

18 

19 

185 

18 

415 

46 

644 

305 

2020 

1400 

172 

22   E 

0.0 

0.0 

19 

20 

142 

18 

287 

44 

598 

270 

2000 

1370 

159 

18   E 

0.0 

0.0 

20 

Ji 

113 

17 

206 

41 

549 

248 

1900 

1320 

147 

15   E 

0.0 

0.0 

2, 

22 

95 

17 

157 

43 

507 

242 

1590 

1260 

124 

12   E 

0^0 

0.0 

22 

2i 

84 

IT 

135 

43 

473 

298 

1380 

1080 

117 

10   E 

0.0 

0.0 

23 

70 

16 

122 

44 

437 

763 

126C 

1080 

117 

8   E 

0.0 

0.0 

£4 

25 

62 

16 

113 

44 

407 

588 

1200 

1050 

117 

6   E 

0.0 

0.0 

25 

2e 

56 

16 

101 

44 

380 

467 

1230 

968 

113 

4   E 

0.0 

0.0 

26 

27 

52 

20 

88 

44 

353 

422 

1220 

896 

88 

3   E 

0.0 

0.0 

27 

28 

44 

55 

75 

43 

335   ♦ 

5220 

1120 

864 

113 

2   E 

0.0 

0.0 

28 

^^ 

38 

99 

75 

43 

5440 

1090 

896 

101 

1   E 

0.0 

0.0 

29 

30 

33 

61 

75 

51 

2200 

1150 

836 

97 

O.OE 

0.0 

0.0 

30 

31 

30 

72 

190C 

1360 

750 

O.OE 

0.0 

3 

MEAN 

382 

24.5 

155 

110 

2133 

724 

2505 

1394 

285 

39.3 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

6320 

99 

1190 

1900 

17300 

5440 

9080 

2350 

706 

93 

0.0 

0.0 

MAX 

MIN. 

0.0 

15 

34 

37 

335 

200 

892 

760 

88 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

2347C 

1460 

9510 

678C 

116500 

4450C 

149100 

85780 

17010 

2410 

AC.  FT 

MEAN 

(                          MAXIMUM           ] 

f         MINIMUM         1 

DISCHARGE 
533 

OlSCHAROe 
26200 

GAGE  mT  I  MO  |Day[  Time 
»5.52   '21  ,2200 

DISCHARGE 

0.0 

GAGE  HT  MO 

10 

DAY 

TIME 
0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 
458500 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


38  21  29 1   121  20  5^*     20  6:, 


1,'4  SEC   T  aR 

M  D  B  aw 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


12/25/55         10/41-DATE 


i/ji-s/^io*  1931 

10/41-DATE 


0.00 


USED 


Station  located  on  U.  S.  Highway  99  bridge,  0.2  ml.  S  of  MoConnell,  7.0  mi.  N  of  Gait.  Maximum  discharge 
of  record  listed  is  for  period  194?  to  date.   Records  fum.  by  USGS.   Drainage  area  is  730  sq.  ml. 

#  -  Flood  season  only 
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TABLE      125 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 
MORRISON    CREEK    NEAR    SACRAMENTO 


in  second-feet 


STATION  NO- 

A4TER 
YEAR 

A00020 

1963 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
-#    -  Dischorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   mode  on  this  day. 
tt     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

, 

4.3 

7.1 

6.7 

3.2 

691   • 

5.4 

26 

9.1 

7.1 

5.2 

5.0 

4.7 

. 

J 

5.0 

6.7 

5.8 

4.3 

157 

5.8 

20 

9.1 

7.1 

8.6 

5.8 

4.0 

2 

3 

s.e 

6.7 

6.2 

5.0 

67 

7.6 

15 

12 

7.6 

5.4 

6.7 

4.0 

3 

4 

5.0 

7.6 

6.2 

5.0 

44 

5.8 

13 

11 

7.6 

5.0 

6.7 

4.0 

" 

5 

*.7 

8.6 

5.8 

5.0 

33 

5.0* 

14 

7.6 

5.8 

4.7 

5.2 

4.0 

5 

6 

5.0 

8.1 

6.2 

6.7 

26 

5.4 

107 

6.7 

7.6 

5.4 

6.2 

4.3 

6 

7 

*.7 

6.7 

6.2 

6.2 

21 

5.8 

215 

6.2 

8.1 

5.4 

5.8 

4.7 

7 

8 

*.7 

5.8 

6.2 

5.8 

22 

8.1 

91 

14 

6.2 

5.8 

4.7 

4.0 

8 

9 

5.0* 

5.0 

6.2 

5.4 

37 

9.6 

44   • 

9.6 

5.8 

6.7 

4.7 

4.7 

9 

0 

5.0 

5.0 

6.2 

5.4 

70 

7.1 

46 

24 

5.4 

7.  1 

5.0 

4.7 

10 

1 

17 

5.4 

5.8 

4.7 

39 

5.8 

46 

28 

5.4 

8.6 

5.4 

4.0 

1  1 

13 

118 

5.0 

6.7 

5.0 

57 

5.4 

27 

11 

5.8 

6.7 

5.0 

9.1 

'2 

13 

887 

5.4 

5.8 

5.8 

232 

5.8 

25 

7.1 

4.7 

5.8 

4.7 

5.8 

13 

14 

1000 

5.4 

5.4 

6.2 

136 

13 

218 

6.7 

4.0 

5.7 

4.7 

5.4 

14 

15 

1*3 

6.7 

22 

6.7 

53 

13 

180 

6.2 

3.S 

6.2 

4.7 

5.4 

15 

16 

48 

9.1 

52 

5.4» 

34 

31 

67 

6.2 

3.2 

5.8 

6.7 

4.3 

16 

17 

22 

8.6 

50   » 

5.4 

26 

22 

40 

5.0 

4.7» 

6.0 

7.6 

4.0 

17 

18 

19   • 

7.6 

20 

5.4 

20 

12 

27 

4.7 

5.4 

4.7 

7.1 

7.1 

18 

19 

16 

7.6 

13 

5.4 

16 

7.6 

23 

5.4 

6.2 

5.0 

7.1 

7.1 

20 

11 

8.1 

9.6 

5.4 

14 

7.1 

38 

5.0 

8.1 

8.1 

7.1 

5.7* 

20 

Zl 

9.6 

7.6 

9.  1 

5.0 

13 

6.7 

44 

6.7 

7.1 

6.2 

4.3 

4.3 

2  1 

22 

7.6 

4.7 

7.6 

5.0 

11 

19 

29 

7.6 

6.2 

7.1 

4.7 

5.0 

22 

2} 

7.1 

5.8 

7.6 

5.4 

10 

33 

19 

5.4 

6.7 

6.2 

4.3 

5.8 

23 

24 

6.2 

6.7 

5.8 

5.8 

8.6 

16 

15 

5.8 

6.2 

5.8 

4.0 

4.3 

£4 

25 

6.2 

7,6 

3.2 

5.8 

7.6 

11 

13 

6.2 

6.2 

7.1 

5.0 

5.4 

25 

26 

6.7 

11 

5.8 

5.4 

6.7 

9.1 

17 

8.1 

6.2 

6.7 

5.0 

6.2 

26 

27 

7.1 

8.6 

6.7 

5.8 

6.2 

74 

16 

8.1 

8.1 

8.1 

7.1 

7.6 

27 

28 

7.1 

8.1 

6.7 

5.4 

6.2 

354 

14 

6.2 

7.1 

6.2 

6.2 

7.1 

28 

29 

7.6 

6.7 

5.8 

13 

166 

11 

5.8 

7.1 

5.8* 

5.8 

5.4 

29 

30 

7.6 

6.2 

5.4 

114 

60 

9.1 

6.2 

6.2 

6.7 

4.3 

6.2 

30 

31 

8.1 

5.4 

462   • 

32 

6.7 

5.8 

4.3 

31 

MEAN 

77.8 

7.0 

10.4 

23.9 

66.6 

31.3 

49.0 

8.6 

6.2 

5.3 

5.6 

5.3 

MEAN 

MAX. 

1000 

11 

52 

462 

691 

354 

218 

28 

8.1 

8.6 

7.6 

9.1 

MAX. 

MIN. 

4.3 

4.7 

3.2 

3.2 

6.2 

5.0 

9.1 

4.7 

3.2 

4.7 

4.0 

4.0 

MIN. 

AC.  FT 

4780 

415 

637 

1470 

3700 

1920 

2910 

530 

370 

386 

341 

316 

Acrr. 

MEAN 


DISCHARGE 
24.6 


MAXIMUM 


DISCHARGE 
1320 


GAGE  NT  I  MO. 
7.09       10 


TIME 
0800 


f                      MINIMUM         1 

DISCHARGE 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

> 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


36   29  57      121   27  04     SE32      8N      5E 


1320 


7.09 


10/14/62 


JUL  59-DATE 


JUL  59-DATE 


i960 


19.93     USCGS 


Station  located   1,100  ft.    above  Florin  road   In  SE  Sacramento.     Tributary  to  Snodgrass   Slough  via  Beach  and 
Stone  Lakes.      Records   furnished  by  USGS.      Drainage  area   Is  40.6  sq.   ml. 
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TABLE         126 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BIOWELL    CREEK    NEAR    FORT    BIDwELL 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATEfi   ■ 
YEAR 

612200 

1963  J 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

PEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

, 

3. A 

12 

17 

6. IE 

90   E 

19 

13 

55 

77 

23 

7.8 

5.2 

1 

2.1* 

U 

30 

3.9E 

27 

19 

13   • 

64 

68 

22 

7.8 

5.3 

2 

3.3» 

11 

41 

3.0E 

42 

19 

14 

76 

64 

21 

7.5 

5.0 

4.2 

10 

30   • 

3.0E 

50 

IB 

15 

75 

51 

20 

7.2 

5.0 

4 

3.6 

12 

25 

3.0E 

50 

17   • 

35   E 

78   E 

52 

19 

7.1 

5.0 

5 

3.2 

10 

2* 

3.0E 

44   « 

18 

90   E 

81   E 

55 

18 

7.0 

5.1 

fi 

3.3 

10 

23 

3.0E 

38 

17 

55 

90   E 

55 

18 

7.0 

5.1 

7 

6.8 

9.6* 

22 

3.0E 

34 

17 

55 

90   E 

55 

17 

7.1 

5.0 

9 

12 

15 

21 

3.0E 

33 

15 

49 

81   E 

54 

15   • 

8.7 

4.7 

9 

lO 

26 

14 

20 

3.0E 

31 

15 

45 

75 

53 

14 

7.5 

5.0 

lO 

, 

22 

13 

19 

3.0E 

28 

15 

43 

73 

50 

14 

7.1 

4.7 

12 

50 

13 

19 

3.0E 

25 

14 

41 

71 

48   • 

13 

6.4 

5.3 

12 

'i 

41 

13 

18 

3.0E 

24 

15 

40 

70 

48 

13 

5.3 

5.3* 

13 

14 

28 

12 

19 

3.0E 

22 

14 

44 

70   • 

47 

12 

5.9» 

5.1 

IS 

22 

12 

24 

3.0E 

21 

14 

44 

87   E 

45 

12 

5.8 

6.6 

15 

la 

18 

12 

28 

3.0E 

21 

14 

42 

97   E 

45 

11 

5.6 

6.8 

<G 

17 

18 

12 

28 

3.0E 

20 

14 

39 

112   E 

42 

12 

5.6 

5.2 

,-• 

la 

20 

12 

27 

3.0E 

20 

13 

39 

137   E 

39 

11 

5.8 

5.2 

18 

9 

22 

12 

26 

3.0E 

20 

13 

39 

154   E 

38 

11 

5.7 

5.4 

t9 

20 

22 

14 

23 

3.0E 

23 

14 

39 

149   E 

36 

10 

5.5 

5.6 

2  0 

21 

21 

14 

21 

3.0E 

22 

13 

37 

150   E 

35 

10 

5.6 

5.5 

2   1 

22 

22 

14 

20 

3.0E 

21 

13 

38 

140   E 

36 

9.9 

5.8 

5.2 

22 

25 

19 

13 

IS 

3.0E 

20 

12 

40 

125   E 

33 

9.8 

5.5 

5.0 

2  3 

24 

18 

13 

13   E 

3.0E 

19 

12 

42 

116   E 

31 

9.5 

5.5 

4.7 

^4 

25 

17 

12 

13   E 

3.0E 

21 

11 

43 

105   E 

28 

9.5 

5.5 

4.4 

25 

26 

16 

17 

13   E 

3.0E 

22 

12 

43 

98   E 

27 

9.3 

5.6 

4.3 

26 

27 

15 

18 

13   E 

3.0E 

20 

13 

44 

88   E 

25 

9.  1 

5.3 

4.1 

27 

28 

14 

16 

14   E 

3.0E 

20 

1? 

45 

79   E 

28 

8.1 

5.3 

3.9 

26 

29 

13 

15 

13   E 

3.0E 

13 

52 

77 

27 

8.1 

5.1 

4.2 

29 

30 

13 

" 

13   E 

3.0E 

13 

61 

75 

25 

7.8 

5.2 

4.1 

30 

51 

13 

n   E 

12 

13 

78   E 

7.8 

5.4 

3  1 

MEAN 

16.5 

13.0 

20.8 

3.4 

29.6 

14.6 

41.5 

94.5 

44.7 

13.1 

5.3 

5.0 

MEAN 

MAX. 

50.0 

18.0 

41.0 

12.0 

90. OE 

19.0 

90. OE 

154   E 

77.0 

23.0 

8.7 

6.8 

MAX. 

MIN. 

2.7 

9.6 

U.OE 

3.0E 

19.0 

11.0 

13.0 

64.0 

25.0 

7.8 

5.1 

3.9 

MIN. 

AC  FT 

1017 

771 

1281 

210 

1544 

899 

2477 

5808 

2658 

803 

385 

300 

ACFT 

E  -  Esl  imoted 
NR  -  No  Recofd 
1e    -  Discharge  meosuremeni  or  observoilon 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
n     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


(    MEAN  ^ 

f          MAXIMUM          ] 

DISCnUBGE 
I    "-2  J 

DISCHARGE 

GAOE  MT 

4.08 

MO. 

2 

DAY 

1 

TIME 

015  J 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


TOTAL 

ACRE-FEET 
18250 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


4  SEC  T  SR 
M  0  8  8M 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Hi  52  57   120  10  25     SE6  46n  16e 


J?'*  E 


4.32 


5/11/58 


V55-10/57  «  4/55-10/57  »  1958 
5/58-DATE     5/58-DATE 


Station  located  E  of  New  Pine  Creek-Port  Bidwell  Highway,  2.0  ml.  NW  of  Fort  Bldwell.  Tributary  to  Upper 
Alkali  Lake.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice.   Drainage  area  is  approx.  26  sq.  ml. 

8  -  Irrigation  season  only 
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TABLE 


127 


DAILY     MEAN      DISCHARGE 
CEDAR    CREEK    AT    CEDARVILLE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER      ' 
YEAR 

G15150 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

, 

0.1 

6.3 

5.7E 

4. IE 

10       E 

9.5E 

8.2 

33       E 

10        E 

3.8E 

l.OE 

0.5E 

1 

2 

O.l* 

5.7 

8.7E 

4. IE 

11 

9.2E 

8.3» 

33      E 

9.7E 

3. IE 

0.9E 

0.5E 

2 

3 

0.1 

5.t 

10       E 

NR 

13 

8.2 

8.2 

33      E 

9.3E 

3. IE 

0.9E 

0.4E 

3 

4 

0.2 

5.A 

7.7E 

NR 

13 

7.5 

8.2 

35      E 

8.8E 

3.2E 

0.8E 

0.4E,     A 

5 

0.3 

b.i- 

7.3E 

NR 

12 

7.2» 

10      E 

36      E 

e.4E 

3.2E 

0.8E 

0.4E1      5 

6 

O.i. 

5.* 

6.7E 

NR 

15       E 

7.0 

30       E 

37       E 

8.0E 

3.3E 

0.8E 

0.4E 

6 

7 

0.* 

5.2 

7.0E 

NR 

17       « 

7.0 

42       E 

37       E 

7.6E 

3.3E 

0.7E 

0.3E 

7 

8 

0.5 

4.6» 

6.4E 

NR 

17       E 

6.4 

43       E 

38       E 

7.2E 

2.4E 

0.7E 

0.3E 

8 

a 

O.S 

'I.3E 

6.4E 

NR 

14       E 

7.0 

46       E 

38      E 

6.9E 

2.4E 

1.2E 

0.3E 

9 

iO 

8.7E 

5.7E 

5.9E 

NR 

13 

6.4 

49       E 

39       E 

5.5E 

2.3E 

I.IE 

0.3E 

10 

1     L 

15'    E 

3.6E 

5.2E 

NR 

13 

5.9 

47       E 

40       E 

6. IE 

2.2E 

l.OE 

0.2* 

II 

12 

10       E 

3.2E 

5.4E 

NR 

13 

5.4 

40       E 

45      E 

5.8* 

2.2E 

0.9E 

1.5E 

12 

13 

1*      E 

3.0E 

5.4E 

NR 

11 

5.4 

38       E 

46       E 

5.7E 

2.2E 

0.6E 

I.IE 

13 

14 

16       E 

3.0E 

5.4E 

NR 

10 

5.4 

38       E 

43       » 

5.6E 

2. IE 

0.3E 

0.9E 

14 

16 

22       E 

3.0E 

5.4E 

NR 

9.4 

5.4 

41       E 

39       E 

5.5E 

2.0E 

0.3E 

0.8E 

15 

16 

18       E 

3.0E 

7.0E 

NR 

9.4 

5.4 

38       E 

36       E 

5.4E 

2.0E 

0.4E 

0.6E 

16 

17 

17       E 

2.8E 

7.0E 

NR 

9.1 

5.4 

35       E 

31       E 

5.3E 

1.9E 

0.4E 

0.6E 

17 

18 

15       E 

2.5E 

7.0E 

NR 

9.4 

5.3 

34       E 

29       E 

5. IE 

1.9E 

0.4E 

0.6E 

IS 

19 

16       E 

2.8E 

7.0E 

NR 

9.4 

4.7 

32       E 

28       E 

4.9E 

1.8E 

0.4E 

0.5E 

19 

20 

15       E 

3.0E 

7.0E 

NR 

9.8 

4.5 

29       E 

26       E 

4.7E 

1.6E 

0.5E 

0.5E 

20 

2  1 

13 

2.9E 

6.4E 

NR 

11 

4.7 

26       E 

22       E 

4.5E 

1.4E 

0.5E 

0.5E 

2 

22 

12 

2.9E 

6.4E 

NR 

11 

4.7 

24       E 

21       E 

5.6E 

I.4E 

0.5E 

0.5E 

22 

25 

11 

2.6E 

5.9E 

NR 

9.8 

4.9 

23       E 

18       E 

4,8E 

1.3E 

0.6E 

0.4E 

23 

24 

11 

2.8E 

4.9E 

NR 

9.4 

4.9 

22       E 

17      E 

3.9E 

1.3E 

0.6E 

0.4E 

i4 

25 

11 

2.5E 

5.4E 

NR 

9.8 

4.7 

23       E 

15       E 

3.7E 

1.2E 

0.7E 

0.4E 

25 

26 

9.7 

'..6E 

5.4E 

NR 

12 

5.2 

23       E 

13       E 

3.4E 

1.2E 

0.7E 

0.4E 

26 

27 

8.6 

5.6E 

4.9E 

NR 

12 

5.5 

24       E 

11       E 

3.2E 

1.2E 

0.7E 

0.4E 

27 

28 

8.3 

<i.<tE 

4.9E 

NR 

12 

7.0 

25       E 

11       E 

5.3E 

I.IE 

0.6E 

P.4E 

28 

29 

7.8 

4.2E 

4.9E 

NR 

7.5 

27      E 

12       E 

4.8E 

I.IE 

0.6E 

0.3E 

29 

30 

7.6 

4.3E 

4.5E 

NR 

8.2 

29       E 

U       E 

4.3E 

l.OE 

0.6E 

0.3E 

30 

31 

7.0 

4. IE 

0.4 

8.2 

9.7E 

l.OE 

0.5E 

31 

MEAN 

8.9 

4.0 

6.2 

NR 

11.6 

6.2 

29.0 

28.5 

6.0 

2.0 

0.7 

0.5 

MEAN 

MAX 

22. OE 

6.3 

10. OE 

NR 

17. OE 

9.5E 

49. OE 

46. OE 

10.  ^E 

3.8E 

1.2E 

1.5E 

MAX 

MIN. 

0.1 

2.6E 

4. IE 

NR 

9.1 

4.5 

8.2 

9.7E 

3.2E 

l.OE 

0.3E 

0.2E 

MIN. 

ACFT 

549 

239 

379 

NR 

646 

384 

1727 

1751 

357 

125 

41 

30 

ACFT 

E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Record 
-^    -  Discharge  measurement  or  observation 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«     -  E    and    * 


MEAN 


DISCHARGE 

NR 


WATER       YEAR       SUMMARY 


[                         MAXIMUM                         1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO.  DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


~[5 


TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   TSR. 
M.D.B.aM 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


41   51  48    ,120  11   15 


SE6  42N   16e 


62 


3.95  E 


2/8/60 


MAY  58-DATE 


MAY  58-DATE      1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  below  Cedarvllle-Alturas  Highway  culvert.  Immediately  W  of  Cedarvllle.  Tributary  to  Middle 
Alkali  Lake.   Stage-discharge  relationship  at  times  affected  by  ice.  Drainage  area  is  approx.  25  sq.  mi. 


B-152 


TABLE  128 

DAILY     MEAN      DISCHARGE 
EAGLE    CREEK    AT    EAGLEVILLE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER 
YEAR 

G17150 

1963 

E  -  Est  imated 
NR  -  No  Record 
4it    -  Oischorge  meosurement  or  observation 

of  no  flow   made  on  this  doy. 
:tt     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


OAV 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1.8 

9.3 

4.9 

6.5E 

60       E 

4.5E 

3.6 

10 

41 

15 

5.3 

2.7 

1 

? 

1.9. 

8.9 

7.2 

6.0E 

18       E 

4.5E 

4.5* 

11 

34 

16 

5.0 

2.7 

5 

1.8* 

7.9 

11 

5.0E 

23      E 

4.5E 

3.8 

14 

34 

15 

4.7 

2.6 

3 

4 

2.3 

7.7 

7.0* 

5.0E 

36      E 

4.5E 

4.7 

13 

29 

17 

4.6 

2.5 

5 

2.0 

8.4 

6.2 

4.0E 

18      E. 

4.5* 

14       E 

17 

34 

17 

4.6 

2.5 

5 

6 

1.9 

7.5 

5.9 

3.0E 

14      » 

4.5 

14 

16 

25 

18 

4.4 

2.5 

6 

2.0 

6.6 

5.7 

3.0E 

12       E 

4.5 

9.5 

17 

23 

18 

4.3 

2.6 

7 

S 

2.2 

6.5» 

5.7 

2.5E 

10      E 

4.5 

5.9 

15 

26 

16 

4.2 

2.5 

S 

9 

18 

u 

5.4 

1.5E 

9.0E 

4.4 

6.2 

15 

28 

13       • 

4.9 

2.5 

9 

(0 

33       E 

9.4 

5.2 

l.OE 

8.0E 

4.5 

5.9 

13 

27 

14 

4.5 

2.5 

10 

26       E 

8.3 

5.1 

l.OE 

7.0E 

4.4 

5.3 

12 

23 

13 

4.2 

2.4 

1  1 

•! 

*0      E 

8.0 

4.9 

l.OE 

6.5E 

4.4 

5.0 

11 

23 

1  1 

3.8 

2.4 

12 

3 

39 

7.  I 

4.9 

l.OE 

6.0E 

5.4 

5.3 

9.8 

30 

11 

3.5 

2.5* 

i! 

14 

23 

6.5 

7.2 

l.OE 

5.5E 

4.1 

7.0 

11       • 

43 

11 

3.5* 

2.4 

14 

5 

17 

5.7 

12 

l.OE 

5.5E 

4.8 

5.3 

14 

47       E 

10 

3-4 

2.3 

15 

16 

1» 

5.1 

14 

l.OE 

5.5E 

4.9 

6.5 

17 

49       E 

9.4 

3.2 

2.3 

16 

17 

14 

5.6 

11 

l.OE 

5.0E 

5.1 

4,8 

21 

42 

8.9 

3.1 

2.3 

17 

18 

14 

5.  1 

10 

l.OE 

5.0E 

4.0 

4.5 

25 

38 

8.4 

2.9 

2.4 

19 

15 

5.0 

9.0 

l.OE 

5.0E 

4.2 

4.9 

42       E 

35 

8.0 

3.0 

2.5 

19 

20 

14 

5.1 

8.3 

l.OE 

5.5E 

4.4 

5.0 

51       E 

42 

8.4 

3.0 

2.5 

20 

2 

15 

5.5 

7.8 

l.OE 

5.5E 

4.2 

5.6 

49 

39 

8.2 

3.0 

2.6 

2  1 

22 

15 

4.9 

7.4 

l.OE 

5.2E 

4.2 

4.9 

42 

34 

7.7 

2.8 

2.6 

22 

23 

14 

4.6 

6.6 

l.OE 

5.0E 

4.2 

4.6 

42 

25 

7.6 

2.8 

2.4 

2i 

2a 

14 

4.5 

6.5E 

l.OE 

4.5E 

3.9 

4.5 

47       E 

21 

7.1 

3.0 

2.3 

24 

25 

14 

4.4 

6.5E 

l.OE 

5.0E 

3.9 

4.  1 

55      E 

19 

7.0 

2.9 

!.2 

26 

13 

6.7 

6.5E 

l.OE 

5.5E 

4.0 

4.3 

46       E 

19 

5.9 

2.9 

2.2 

26 

27 

12 

5.9 

6.5E 

l.OE 

4.5E 

4.C 

4.4 

43 

19 

6.4 

2.8 

2.2 

27 

28 

12 

5.3 

6.5E 

l.OE 

4.5E 

3.8 

6.2 

47 

19 

6.3 

2.7 

2.1 

29 

12 

7.2 

6.5E 

l.OE 

3.8 

8.7 

49 

16 

6.1 

2.7 

2.1 

30 

11 

6.8 

6.5E 

l.OE 

3.8 

10 

50      E 

15 

5.9 

2.5 

2.0 

31 

9.7 

5.5E 

16      E 

3.8 

48      E 

5.5 

2.7 

MEAN 

13.7 

6.7 

7.2 

2.4 

10.9 

4.3 

6.1 

28.2 

30.1 

10.7 

3.6 

2.4 

MEAN 

MAX. 

40.0E 

11.0 

14.0 

16. OE 

60. OE 

5.4 

14. OE 

55. OE 

49. OE 

18.0 

5.3 

2.7 

1.8 

4.4 

4.9 

l.OE 

4.5E 

3.8 

3.5 

9.8 

15.0 

5.5 

2.5 

2.0 

AC  FT 

842 

398 

445 

146 

603 

266 

365 

1731 

1793 

660 

221 

143 

MEAN 


DISCHARGE 
10.5 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

NR 


GAGE  HT 


' 

MINIMUM                      1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  MT 

MO 

DAY 

Time 

TOTAL 

ACRE-FEET 
7614 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   T.aR 
MOBBM 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


18  38  120  07  27  NE26  40N  i6e 


MAY  58-DATE 


MAY  58-DATE   1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  0.7  ml.  SW  of  Eaglevllle.  Tributary  to  Middle  Alkali  Lake.   Stage-discharge  relationship  at 
times  affected  by  Ice. 


B-153 


TABLE     lag 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
PINE    CREEK    NEAR    SUSANVlLLE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER     ^ 
YEAR 

G31150 

1963 

DAY 

OCT. 

NOV, 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

0.0 

39 

30 

19       E 

678 

26 

86 

56 

48 

0.0 

0.0 

0.0 

1 

2 

0.0 

34 

34 

18       E 

591 

20 

67 

56 

38 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

3 

0.0 

31 

117 

16      E 

486 

19 

67 

69 

31 

0.0 

0.0 

0.0 

3 

A 

O.D 

28 

136 

15       E 

325 

17 

56       • 

78 

25 

0.0 

0.0 

0.0 

4 

5 

0.0 

23 

93       • 

14       E 

235 

16 

96 

79 

24 

0.0 

0.0 

0.0 

s 

6 

0.0 

19       • 

63 

12       E 

178 

16 

260 

77 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

6 

7 

0.0 

16 

48 

10       E 

130 

18 

393 

79 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

8 

0.0 

14 

36 

8.0E 

102 

17 

418 

85 

12 

0.0 

0.0 

0.0 

8 

q 

0.0 

13 

29 

6.0E 

91 

16 

288 

115 

9.3 

0.0* 

0.0 

0.0 

9 

10 

0.0 

16 

24 

4.0E 

86 

13 

197 

114 

9.3 

0.0 

0.0 

0.0 

10 

1 , 

0.0 

14 

19 

3.0E 

78 

1  1 

155 

109 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

n 

I? 

41 

14 

16 

2.0E 

66 

8.2 

116 

107 

5.8* 

0.0 

0.0 

0.0* 

12 

13 

119 

14 

14 

l.OE 

64 

6.3 

106 

95 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

14 

205 

14 

13 

O.OE 

60 

7,2 

159 

79 

3.9 

0.0 

0.0 

0.0 

14 

15 

461 

12 

32 

0.0 

53 

6.1 

304 

68 

3.2 

0.0 

0.0» 

0.0 

IS 

le 

341 

10 

165 

O.OE 

47 

7.4 

2  94 

69 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

16 

17 

275 

8.2 

252 

O.OE 

47 

5.9 

252 

49 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

17 

18 

200 

7.6 

216 

O.OE 

47 

6.2 

177 

43 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

13 

(9 

159 

6.5 

139 

O.OE 

43 

11 

133 

39 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

20 

153 

5.9 

87 

O.OE 

42 

19 

120 

37 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

20 

Z  1 

145 

5.7 

61 

O.OE 

43 

31 

117 

38 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

2  1 

22 

137 

5.0 

61 

O.OE 

38 

32 

118 

47 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

22 

23 

137 

4.4 

42 

O.OE 

35 

30 

133 

55 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

24 

133 

3.8 

34       E 

O.OE 

32 

33 

118 

67 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

i4 

25 

110 

3.7 

30       E 

O.OE 

31 

29 

1  15 

46 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

25 

26 

89 

6.3E 

27       E 

O.OE 

29 

26 

124 

40 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

26 

27 

76 

13       E 

25       E 

O.OE 

28 

27 

106 

34 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

28 

67 

19       E 

23       E 

O.OE 

27 

32 

86 

29 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

28 

29 

56 

30       £ 

22       E 

2.0E 

55 

78 

37 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29 

30 

63 

37 

21       E 

7.0E 

75 

70 

44 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

30 

31 

46 

20      E 

500       E 

99 

51 

0.0 

0.0 

31 

MEAN 

96.9 

15.5 

51.9 

20.5 

133 

23.8 

150 

64.5 

9.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MEAN 

MAX. 

461 

39.0 

262 

500       E 

578 

99.0 

418 

115 

48.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MAX. 

MIN. 

0.0 

3.7 

13.0 

O.OE 

27.0 

5.9 

67.0 

29.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MIN. 

ACFT 

5968 

924 

3806 

1263 

7361 

1450 

9533 

3967 

635 

ACFT. 

E  -  Est  imoted 
NR  -  No  Record 
*    -  Dischorge  measurement  or  observolion 

of  no  flow   mode  on  ttiis  day. 
tt     -  E    and    * 


n/IEAN 


DISCHARGE 
48.1 


WATER       YEAR       SUt*<MARY 


[                          MAXIMUM                          1 

DISCHARGE 

SOo 

GAGE  HT 
5.37 

MO. 

2 

DAY 

1 

TIME     1 
I53OJ 

r                      MINIMUM                        1 

DISCHARGE 

0.0 

SAGE  HT 

MO. 

10 

DAY 

1 

TIME 

0000 

TOTAL 

ACRE-FEET 
3*810 


LOCATION 


40  39  49 


120  48  33 


1/4  SEC.  TSR. 

M.D  aaM 


SE  2   32N   lOE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


CFS. 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JUL  56-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUL   56-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


1956 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


LOCAL 


Station  located   1.8  ml.   above  mouth,    I8  ml.   NW  of  Susanvllle.     Tributary  to  Eagle  Lake.      Stage-discharge 
relationship  at   times  affected  by   Ice.      Drainage  area   Is  approx.    225   sq.   ml. 


B-154 


TABLE         150 
DAILY     MEAN       DISCHARGE 

WILLOW    CREEK    NEAR    LITCHFIELD 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER   " 
YEAR 

G*2270 

1963 

E  -  Est imated 
NR  -  No  Record 
■#    -  Discharge  measurement  or  observotion 

of   no   flow    mode   on   this  doy. 
tt     -  E    ond    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT. 

NOV 

OEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1* 

48 

43 

33 

1310   E 

45 

27 

34 

18 

16 

13 

16 

1 

? 

15 

46 

43 

33 

619 

44 

26 

32 

18 

16 

13 

!'■ 

2 

J 

15 

44 

59 

3* 

417 

42 

26 

30 

18 

16 

13 

16 

3 

d 

15   ♦ 

41 

59 

34   • 

296 

40 

24   • 

28 

17 

!5 

13 

15 

4 

'y 

15 

40 

51 

35 

240   • 

39 

25 

26 

17 

15 

13 

15 

5 

6 

16 

38 

46   • 

35 

197 

44   • 

71 

24 

17 

15 

13 

15 

6 

7 

16 

37   • 

43 

36 

169 

47 

2!4 

24 

17 

15 

12 

15 

7 

8 

16 

37 

41 

36 

150 

46 

179 

25 

17 

14 

12 

14 

8 

9 

16 

37 

40 

36 

136 

43 

125 

28 

17 

14 

12 

15 

9 

10 

16 

42 

38 

37 

130 

42 

106 

26 

17 

14 

12 

15 

10 

1 1 

17 

40 

37 

37   E 

124 

41 

96 

28 

17 

14 

12 

16 

1 

ij 

18 

39 

37 

37   E 

107 

39 

86 

30 

17   • 

14 

12 

15 

IP 

li 

NR 

38 

37 

37   E 

104 

33 

76 

33 

16 

14 

12 

16 

13 

14 

NR 

38 

36 

37   E 

98 

28 

70 

31 

17 

14 

12 

15 

t4 

15 

NR 

39 

38 

37 

87 

26 

75 

30 

17 

14 

17 

14 

15 

16 

NR 

41 

73 

34 

82 

27 

78 

29 

17 

14 

16   • 

15 

16 

17 

NR 

38 

89 

35 

77 

26 

74 

27 

17 

14 

20 

15 

l' 

18 

NR 

37 

82 

36 

70 

27 

71 

24 

17 

14 

14 

15 

18 

19 

176 

36 

75 

36   E 

66 

26 

70 

21 

17 

14 

15 

16 

■9 

20 

150 

35 

62 

36   E 

63 

26 

" 

20 

16 

14 

15 

16 

20 

21 

13* 

35 

56 

36 

60 

26 

70 

19 

16 

14 

14 

16 

2  1 

22 

117 

35 

51 

36 

58 

27 

67 

19 

16 

14 

13 

16 

22 

23 

106 

35 

48 

37 

54 

26 

64 

21 

16 

14 

13 

16 

2  i 

24 

94 

3* 

41 

37 

53 

26 

58 

22 

16 

13 

13 

15 

£4 

25 

84 

34 

39   E 

39 

50 

25 

64 

21 

16 

14 

14 

16 

25 

26 

76 

34 

37   E 

38 

49 

23 

52 

21 

16 

13 

13 

16 

26 

27 

69 

44 

35   E 

33 

47 

23 

51 

20 

16 

13 

13 

16 

27 

26 

64 

54 

34 

27 

45 

25 

48 

19 

15 

13 

14 

16 

28 

29 

60 

49 

33 

27 

25 

41 

19 

15 

13 

15 

16 

29 

30 

56 

44 

33 

38 

24 

36 

18 

15 

13 

15 

15 

30 

31 

51 

33 

859   E 

25 

18 

13 

15 

3  1 

MEAN 

NR 

39.6 

47.4 

61.9 

177 

32.5 

71.0 

24.7 

16.6 

14.0 

13.6 

15.2 

MEAN 

MAX. 

NR 

54.0 

89.0 

859   E 

1310   E 

47.0 

214 

34.0 

18.0 

16.0 

20.0 

16.0 

MAX. 

MIN. 

NR 

34.0 

33.0 

27.0 

45.0 

23.0 

24.0 

18.0 

15.0 

13.0 

12.0 

14.0 

MIN. 

ACFT 

NR 

2358 

2914 

3804 

9834 

1996 

4225 

1521 

988 

861 

839 

904 

ACFT 

MEAN 


MARGE 
NR 


r 

MAXIMUM 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO. 

DAT 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


MO. 


f   TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T.aR. 
M.D.aaM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM         TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


ho  26   36     120  26  44 


SWI9  3ON  14E 


NOV  57-DATE 


NOV  57-DATE      1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  5.5  ml.  NW  of  Litchfield,  11  ml.  NE  of  Susanvllle.  Tributary  to  Honey  Lake.   Stage-discharge 
relationship  at  times  affected  by  Ice. 
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TABLE  131 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 

GOLD    RUN    CRtt^    MEAR    SUSANVlLLc 


in  second- feet 


STATION  NO. 

WATER     ' 
YEAR 

G<tl<4  50 

1963 

D4Y 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

C.A 

13 

5.4 

6.  1 

364       E 

7.0 

9.3 

42       E 

20 

6.2 

1.5 

1.0 

, 

o.*. 

11 

5.7 

5.8 

76       E 

7.5 

8.3 

51       E 

18 

5.9 

1.5 

0.9 

2 

c. 

9.  / 

8.0 

5.4 

58       E 

5.  1 

8.4 

56       £ 

16 

6.9 

1.4 

0.8 

3 

0.5* 

9.1 

9.0 

5.1 

45       E 

7.5 

8.2» 

69       E 

14 

5.4 

1.3 

0.8 

4 

5 

O.b 

9.6 

9.0 

MR 

39       E 

7.2 

8.  1 

74       E 

16 

5.4 

1.3 

0.9 

5 

6 

C.i) 

8.5 

8.8* 

NR 

29       ♦ 

?.o* 

135       E 

68       E 

14 

5.1 

1.3 

1.0 

6 

7 

C.5 

/.3« 

8.8 

NR 

24 

5.6 

142       E 

74       E 

12 

5.0 

1.2 

0.9 

7 

e 

C.b 

6.3 

8.8 

NR 

19 

6.4 

69       E 

59       E 

12 

4.  7 

1.3 

1.  1 

B 

0.4 

6.1 

8.4 

NR 

1  1 

5.  1 

45       £ 

42       E 

11 

4.6 

1.4 

1.  1 

9 

10 

1.7 

?.<. 

V.5 

NR 

17 

5.  1 

33       E 

32 

11 

3.6» 

1.3 

0.9 

10 

17       E 

7.5 

6.9 

NR 

15 

6.5 

25 

28 

11 

3.3 

1.3 

0.8 

1 1 

1^.7       c 

7.2 

6.7 

NR 

13 

4.9 

20 

25 

10 

3.0 

1.2 

1.9 

12 

105       E 

6.9 

6.5 

NR 

14 

5.5 

19 

25 

9.6* 

2.9 

1.1 

1.6 

13 

14 

70       E 

6.  V 

6.2 

NR 

12 

5.0 

37       E 

28 

9.4 

2.  1 

1.1 

1.4 

14 

15 

25       E 

6.  7 

6.5 

NR 

11 

5.2 

35       t 

32       E 

9.2 

2.6 

1.1 

1.3 

15 

16 

16 

6.  7 

7.9 

NR 

9.9 

5.2 

29 

43       E 

9.2 

2.6 

l.l* 

1.5 

16 

17 

1* 

6.5 

9.2 

NR 

9.6 

5.0 

24 

49       E 

9.6 

2.4 

1.0 

1.5 

17 

le 

13 

6.4 

9.8 

NR 

8.8 

5.3 

20 

62       E 

9.4 

2.5 

1.0 

1.5 

18 

19 

15 

6.2 

10 

NR 

8.6 

5.2 

18 

67       E 

9.0 

2.4 

1.0 

2.4 

19 

20 

20 

6.1 

10 

NR 

8.6 

5.3 

17 

65       E 

8.3 

2.2 

1.0 

1.6 

20 

2  1 

22 

5.6 

9.9 

NR 

8.8 

5.3 

15 

52       E 

7.9 

2.  1 

1.0 

1.4 

2  1 

22 

2'. 

5.2 

9.4 

NR 

8.1 

4.9 

16 

45       E 

7.  7 

2.1 

1.0 

1.3 

22 

23 

25 

5.2 

8.8 

NR 

7.9 

4.7 

15 

41       E 

8.1 

2.0 

1.0 

1.3 

23 

24 

2'. 

5.  1 

8.1 

NR 

8.1 

5.0 

17 

38       E 

8.3 

1.9 

1.0 

1.3 

it 

25 

22 

5.0 

9.2 

NR 

7.7 

5.2 

17 

36       E 

7.5 

2.0 

1.0 

1.3 

25 

22 

5.2 

15 

NR 

8.1 

6.2 

16 

33 

7.2 

1.9 

1.0 

1.2 

26 

27 

19 

6.3 

30 

NR 

7.5 

15       E 

16 

30 

5.9 

1.8 

1.0 

1.2 

27 

26 

16 

6.4 

20 

NR 

1.1 

38       E 

17 

26 

5.  7 

1.8 

1.0 

1.2 

28 

29 

16 

5.9 

11 

NR 

29 

23 

25 

6.4 

1.6 

0.9 

1.2 

29 

30 

16 

5.7 

8.2 

NR 

17 

31       E 

22 

6.4 

1.6 

0.9 

1.2 

30 

31 

I't 

6.9 

896       E 

10 

21 

1.5 

1.0 

3  1 

MEAN 

21.5 

7.0 

9.6 

NR 

30.8 

8.4 

29.8 

42.5 

10.4 

3.2 

1.1 

1.3 

MEAN 

MAX. 

lit?       t 

13.0 

30.0 

NR 

364       t 

38. Ot 

142       E 

74. OE 

20.0 

5.2 

1.5 

2.4 

MAX. 

MIN. 

C.4 

5.0 

5.4 

NR 

l.b 

4.  7 

8.2 

21.0 

5.4 

1.5 

0.9 

0.8 

MIN. 

AtFT 

1323 

418 

588 

NR 

1  709 

515 

1773 

2522 

616 

196 

70 

75 

Acrr. 

E  -  Esl  imoted 
NR  -  No  Record 
-lit    -  Dischorge  meosurement  or  obtervotlon 

of  no  flow  mode  on  this  doy. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUfWIMARY 


I^EAN 


DISCHARGE 
NR 


IWIAXIMUtVI 


DISCHARGE 


6A6E  HT 

I,. It 


TIME 

1820 


' 

MINIMUM 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
NR 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  21   26   120  42  11      SE25   29N  HE 


4.76 


1/51/6?   DEC  57-DATE 


DEC  57-DATE   1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  5.0  ml.  SW  of  Susanvllle.  Tributary  to  Honey  Lake  via  Susan  River.   Stage-discharge  relationship 
at  times  affected  by  loe.  Drainage  area  Is  7.2  sq.  ml. 
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TABLE        132 

DAILY     MEAN       DISCHARGE 
LONG    VALLEY    CREEK    NEAR    OOYLE 


in  second-feet 


STATION  NO. 

W4TER  ' 
YEAR 

1   G6120O 

1963 

DAY 

OCT 

NOV 

!    DEC, 

I    JAN. 

FEB. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

3.2 

3.7 

8.3 

6.2E 

1640   E 

40   E 

32 

E 

34   E 

17   E 

5.4 

3.8 

16   E 

1 

2 

3.2 

4.0 

8.1 

8.2E 

430   E 

40   E 

27 

E 

37   E 

14   E 

6.8 

4.4 

19   E 

2 

3 

3.0* 

4.5 

8.1 

8.4 

162   E 

34   E 

22 

E 

35   E 

12   E 

6.3 

3.7 

21   E 

3 

a 

3.8 

4.4 

9.4 

10   • 

68   E 

27   E 

22 

« 

35   E 

13   E 

4.9 

3.1 

12   E 

4 

•> 

4.6 

5.4 

8.4 

7.6 

158   « 

26   E 

23 

E 

37   E 

17   E 

5.0 

2.6 

6.9 

5 

6 

*.7 

6.5 

8.1* 

7.8 

62   E 

25   E 

425 

E 

39   E 

19   E 

4.6 

3.2 

7.8 

6 

7 

i.O 

6.1» 

8.4 

a. 8 

80   E 

24   » 

570 

E 

28   E 

17   E 

4.1 

3.4 

7.2 

7 

e 

6.3 

7.0 

8.2 

7.2 

101   E 

20   E 

390 

E 

53   E 

13   E 

6.6 

4.4 

7.3 

8 

9 

7.3 

7,6 

8.4 

7.4 

119   E 

19   E 

216 

E 

107   E 

10 

6.2 

3.2 

6.9 

9 

10 

9.1 

8.8 

7.8 

7.5 

408   E 

16   E 

127 

E 

52   E 

25   E 

6.6* 

5.6 

5.3 

10 

1 

10 

8.4 

7.6 

6.6 

317   E 

15   E 

101 

E 

42   E 

21   • 

8.1 

6.9 

5.5 

1  1 

ij 

12   E 

8.8 

7.2 

7 .  OE 

131   E 

15   E 

70 

E 

35   E 

15   E 

12 

6.5 

4.5» 

1? 

13 

101   E 

8.2 

6.8 

7.OE 

194   E 

13   E 

50 

E 

36   E 

12   E 

11 

5.6 

5.0 

13 

14 

620   E 

7.8 

8.2 

7.0E 

206   E 

12   E 

45 

E 

46   E 

12   E 

11 

5.5 

5.6 

14 

15 

20   E 

6.5 

8.9 

7.0E 

159   E 

13   E 

59 

E 

44   E 

35   E 

11 

4.4 

4.7E 

15 

16 

2.6 

7.4 

12   E 

7.0E 

150   E 

16   E 

57 

E 

31   E 

14   E 

10 

4.9 

4.7E 

16 

1.3 

7.1 

16   E 

7.0E 

148   E 

19   E 

51 

E 

27   E 

98   E 

9.8 

3.3 

4.7E 

17 

le 

l.* 

7.2 

15   E 

7.OE 

133   E 

16   E 

55 

E 

30   E 

16   E 

11 

4.4 

4.7E 

18 

19 

1.4 

6.6 

11 

7.0E 

125   E 

14   E 

64 

E 

30   E 

8.2 

13   E 

4.6 

4.7E 

19 

20 

1.* 

6.6 

9.6 

7.0E 

124   E 

15   E 

100 

E 

28   E 

6.7 

13   E 

4.6 

4.7E 

20 

2' 

l.A 

6.4 

9.5 

7.3E 

114   E 

15   E 

98 

E 

35   E 

4.8 

11 

3.7 

4.7E 

2  1 

22 

1.6 

7.8 

9.0 

8.8E 

99   E 

11 

93 

E 

50   E 

4.4 

9.8 

4.4 

4.7E 

22 

23 

1.4 

7.5 

8.8 

7.8 

78   E 

14   E 

72 

E 

98   E 

12   E 

6.5 

7.9 

4.7E 

23 

2« 

1.6 

7.5 

7.5 

9.0E 

76   E 

12   E 

68 

E 

136   E 

12   E 

5.3 

9.7 

4.7E 

24 

25 

1.6 

7.1 

7.1 

7.9E 

74   E 

12 

61 

E 

66   E 

11 

7.7 

9.6 

4.7E 

25 

26 

2.0 

6.7 

8.9E 

7.9 

69   E 

11 

45 

E 

44   E 

9.7 

6.0 

9.8 

4.7E 

26 

27 

1.9 

9.0 

9.0E 

8.8 

63   E 

12   E 

36 

E 

33   E 

7.1 

4.5 

11 

4.7E 

27 

26 

1.8 

8.6 

9.OE 

7.4 

50   E 

75   E 

34 

E 

29   E 

6.9 

5.4 

13   E 

4.7E 

26 

29 

2.5 

7.8 

o.-^E 

8.8 

32   E 

36 

E 

450   E 

6.2 

4.3 

10 

4.7E 

29 

30 

2.8 

7.6 

9.0 

170   E 

22   E 

35 

E 

206   E 

6.8 

5.6 

11   E 

4.7E 

30 

31 

3.2 

8.0 

1520   E 

22   E 

23   E 

4.2 

18   E 

3  1 

MEAN 

27.2 

7.0 

9.0 

61.7 

198 

21.2 

103 

63.7 

15.9 

7.6 

6.3 

^  ; 

MEAN 

MAX. 

620   E 

9.0 

16. OE 

1520   E 

1640   E 

75. OE 

570 

E 

450   E 

98. OE 

13. OE 

18. OE 

21   E 

MAX, 

1.3 

3.7 

6.8 

6.6 

50. OE 

11.0 

22. 

OE 

23. OE 

4.4 

4.1 

2.6 

4.5 

MIN. 

AC  FT 

1672 

414 

=  =  ^ 

:797 

10980 

1303 

6117 

3919 

944 

469 

389 

407 

AC.  FT. 

£  -  Esl  imoted 
NR  -  No  Record 
■4t    -  Oischorge  meosurement  or  obearvotion 

of  no  flow  mode  on  fhii  day. 
a    -  E   ond    « 


WATER       YEAR      SUMMARY 


MEAN 


ISCMARGE 

42.8 


f 

VIAXIMUM          1 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HX 

MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

30970 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  tap, 

MD.aSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  55   1|4|  120    01   06      SEI3   24N  17E 


DEC  57-DATE 


DEC  57-DATE   1957 


0.00 


LOCAL 


Station  located  at  U.  S.  Highway  395  bridge,  8.1  ml.  SE  of  Doyle.  Tributary  to  Honey  Lake, 
relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  is  approx.  I50  sq.  ml. 


Stage-dls  charge 
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TABLE        135 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 
BLACKWOOD    CREEK    NEAR    TAHOE    CITY 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  " 
YEAR 

G74100 

1963 

E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
■^    -  Dischorge  measurement  or  observation 

of  no  flow  made  on  this  doy. 
tt     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1.8F 

17 

11 

12   E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27   E 

6.4 

2.3 

, 

1  .8E 

16 

21 

11   E 

NR 

NR  » 

NR 

NR 

NR 

27   E 

5.9 

2.2 

2 

3 

1.8F 

15 

63 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26   E 

5.6 

2.1 

3 

4 

1.8F 

16 

38 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23   E 

5.9 

2.1 

4 

5 

!.8F 

15 

31 

9.2 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23   E 

5.3 

2.3 

5 

6 

1.6F 

15 

26 

9.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22   E 

5.1 

2.1 

C 

7 

1.8F 

14 

24 

9.1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21   E 

4.9 

2.2 

7 

e 

1.8F 

13 

22 

8.5 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19   E 

5.2 

2.4 

• 

5 

1.5» 

15 

19 

7.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18   E 

4.9 

2.5 

• 

10 

7.5 

27 

18 

7.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18   E 

4.5 

2.6 

10 

1 1 

20 

16 

16 

5.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16   E 

4.6 

2.7» 

1  1 

12 

63 

15 

15 

6.0E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16   E 

4.5 

3.2 

'2 

13 

252 

13 

15 

6.5E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

4.3 

2.9 

3 

14 

109 

14 

16 

5.5* 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

3.9* 

2.5 

4 

15 

46 

13 

60 

5.7E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

3.8 

2.5 

IS 

16 

32 

13 

80 

5.7E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

3.9 

2.4 

l« 

17 

27 

12 

54 

5.7E 

NR 

NR 

NR  ♦ 

NR 

NR 

12 

3.7 

2.6 

18 

26 

10 

48 

5.7 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1!   » 

4.2 

3.0 

8 

19 

28   • 

9.8 

40 

4.4E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11   • 

3.9 

2.9 

|9 

20 

26 

11 

35 

4.4E 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

3.8 

3.1 

20 

2  i 

25 

10 

30 

4.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

3.6 

2.8 

21 

22 

2A 

10 

27 

4.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9.6 

3.5 

2.6 

22 

23 

23 

11 

25 

4.4 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9.1 

3.3 

2.8 

23 

24 

24 

9.1 

19 

4.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6.4 

3.4 

2.5 

24 

26 

21 

8.5 

15   E 

4.3 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7.9 

3.2 

2.5 

25 

26 

19 

9.4 

16   F 

4.2 

NR 

NR 

NR 

NR 

35   E 

7.5 

2.3 

2.4 

26 

27 

17 

10 

15   » 

3.9 

NR 

NR 

NR 

NR 

34   E 

7.8 

1.5 

2.6 

27 

28 

16 

13 

13 

3.6 

NR 

NR 

NR 

NR 

32   E 

7.4 

1.9 

2.6 

28 

29 

17 

11   * 

13 

4.1 

NR 

NR 

NR 

29   E 

7.0 

1.9 

2.5 

29 

30 

16 

9.0 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

27   F 

7.0 

2.0 

2.2 

30 

31 

16 

12 

NR 

NR 

NR 

6.5 

2.1 

3  1 

MEAN 

28.1 

13.0 

27.4 

N" 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14.4 

4.0 

2.5 

MEAN 

MAX. 

252 

27.0 

80.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27. OE 

6.4 

3.2 

MAX. 

MIN. 

1.5E 

8.5 

11.0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6,5 

1.5 

2.1 

MIN. 

AC.  FT. 

1726 

775 

1686 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

887 

244 

151 

ACFI 

MEAN 


ISCHARGE 
NR 


MAXIMUM 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO. 

DAY 

TIME 

MINIMUM 


DISCHARGE 
NR 


GAGE  HT 


MO 


TOTAL 

ACRE-FEET 

NR 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC  TSR. 

M.o.aaM 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  06  27  120  09  J7  NE36  15N  16E 


401E 


6.50 


5/23/48 


JAN  58-DATE 


JAN  58-DATE 


1958 


0.00 


LOCAL 


Station  located  below  State  Highway  89  bridge,  4.6  mi.  S  of  Tahoe  City.  Tributary  to  lake  Tahoe.   Stage-discharge 

relationship  at  times  affected  by  Ice.  Drainage  area  is  11.2  sq.  ml. 

This  station  was  turned  over  to  the  USQS  for  operation  effective  Oct.  1,  1963. 
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DAY 


17 

la 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
2S 

2e 
27 
28 
29 

JO 
31 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

ACFT. 


16 
15 
15 
13 
12 

12 
12 
11 
10 
11 

12 
15 
31 
35 

21 

18 
17 
18 

le 

19 

18 
18 
18 
18 
17 

17 
16 
16 
16 
16 
15 


16.6 

35.0 
10.0 
1021 


TABLE    13't 
DAILY  MEAN   DISCHARGE 
TROUT  CREEK  NEAR  TAHOE  VALLEY 


NOV. 


DEC. 


JAN. 


FEB. 


15 
15 
1* 
15 
15 

1* 
15 
15 
16 
18 

17 
16 
16 
17 
16 

16 
16 
16   E 

14  E 
15 

14 
15 
15 
16 
16 

16 
17 
16 
1*   • 

15  F 


15.5 

18.0 

14.0 

922 


17 
17 
20 
17 
16 

15 
16 
15 
15 
15 

15 
14 
15 
15 
18 

25 
19 
18 
16 
15 

1* 
13 
13 
11 
11 

11 
11 
12 
12 
12 
12 


15,0 

25.0 

11. OE 

922 


12 
11 
12 
12 
12 


12  E 

12  E 

12  F 

11  E 

12  E 

9. BE 
9.0E 
9.5E 
9.7» 
11   E 

11  E 

11  E 

11  E 

10  E 

11  E 


11 
li 
12 
12 
12 

12 
11 
11 
12 
65 
291 


22.0 
291   E 
9.0E 
1351 


E  -  Est imoted 
NR  -  No  Record 
■*    -  Discharge  meosurement  or  observotion 

of  no  flow   mode  on  this  doy. 
«    -  E   and    * 


352  E 
132  E 
102 

88 

83 

67 
60 
55 
52 
49 

46 
43 
44 
42 
40 

40 
39 
38 
38 
38 

37 
36 

36   E 
36 
36 

36 
36 
35 


62.0 

352   E 

35.0 

3443 


MEAN 


DiSCHdHGE 
39.7 


in  second- feet 


35 

35      • 
34 

32  E 

33  E 

34  E 
34 

34 
34 
33 

33 
33 
32       E 

31       E 
30       E 


30 
31 
31 
30 
32 


33 
32 
31 

32       E 
31       E 


32 
34 

33 
32 
33 
33 


31 
30 
32 
33 
35 

46 
46 
41 
37 
35 

35 
35 
36 
40 
37 

35 
32 
32 

32 
32 

31 
31 
33 
36 
35 

34 
35 

38 
43 
50 


32.5 
35.0 

30. OE 
1997 


35.9 

50.0 
30. OE 
2138 


STATION  NO. 

WftTER      " 
YEAR 

G73100 

1963 

57 
60 
61 
60 
68 

75 
81 
92 


66 
61 
61 
61 
64       0 

70 
79 
90 
99 
101 

101 

109       E 
109       E 
106 
114 


JUNE 


120       E 
115       E 
114       F 
98 

108 

111 
100 

97 

96 
108 

96 

94 
100 
102 
104 


110 
111 
122 
122 
128 
124 


87.9 

128       E 
57.0 
5405 


115 
151 
160 
144 

138 

128 
119 

116 

101 

93 

88 
84 
81 
75 
72 


108 

160       F 
72.0 
6403 


69 
66 
64 
62 

60 

57 
55 
55 
53 
49 

47 
45 
45 
45 

43 

42 

41 
41 
39 
38 

37 
36 
36 
35 
34 

34 
33 
33 
32 
32 
31 


AUG. 


44.8 
69.0 
31.0 
2755 


WATER       YEAR       SUMMARY 


31 
30 
30 
30 
29 

29 
29 
28 

27 
26 

25 
24 
23 
22 
22 

22 

21 
21 
20 
20 

19 
19 
19 
18 
18 

18 
18 
18 
17 
18 
20 


22.9 

31  .0 
17.0 
1410 


SEPT. 


18 
17 
16 
16 
17 

18 
18 
18 
17 
16 

16 
16 
20 
17 
15 

15 
16 
18 
21 

20 

18 

16 
16 
16 
16 

15 
15 
15 
14 
15 


16.7 

21.0 

14,0 

994 


2  ' 
22 

a  3 


26 
27 
28 
29 

30 
3  I 


MEAN 
MAX. 
MIN. 

ACFT 


MAXIMUM 


DISCHAROE 

533E 


GAGE  MT 
11.14 


TIME 
0040 


' 

MINIMUM 

^ 

DISCHARGE 
NR 

QAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
28760 


LOCATION 


38  55  12 


LONGITUDE 


119  58  17 


1/4  SEC.  TSR. 
M.O.B.SM. 


SE  3   12N   18E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


533E 


GAGE  HT 


11.14 


2/1/63 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


DEC  57-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DEC  57-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


1957 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


LOCAL 


?^  =^°H    i?""?^     w"?  "Pf;*"'^^'"  Side   of  Martin  Ave.    bridge,    1.8  ml.   E  of  Tahoe  Valley.  Prior  to  Oct.    30.    1962,    station 

llTrl       l,il\r%     .   ?^k""  *!^-    '"•"e^-     Tributary  to  Lake  Tahoe.      Stage-discharge  relationship  at   times   affected 

?L  tiIpq  I         ^"^=*^'^  ''y  "P??"'^^;!!  'il^e^sions.     Drainage  area  is   36.7  sq.   ml.     This  station  was  turned  over  to 
the  USGS  for  operation  effective  Oct.    1,    1963. 
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TABLE       155 
DAILY     MEAN      DISCHARGE 

UPPER    TRUCKEE    RIVER    NEAR    MEYERS 


in  second-feet 


STATION  NO. 

WATER  " 
YEAR 

G71800 

1963 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
^    -  Oischorgfl  mflosurement  or  observation 

of  no  flow   made  on  this  day. 
«     -  E    and    * 


WATER       YEAR       SUMMARY 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

4.8 

14 

9.9 

9.8E 

3620   E 

45 

36 

106 

428 

F 

122 

25 

11 

1 

? 

4.3 

13 

12 

9.6E 

364   E 

44   • 

35   E 

126 

452 

F 

119 

24 

11 

2 

3 

4.6 

12 

24 

9.6E 

268 

42 

36 

164 

331 

E 

109 

23 

11 

3 

A 

4.2 

11 

21 

9.3E 

253 

39   E 

41 

191 

245 

101 

22 

10 

4 

5 

4.4 

11 

17 

9,0E 

219 

37   E 

51 

224 

276 

97 

21 

11 

5 

6 

4.6 

10 

16 

9.5E 

137 

38 

89 

251 

244 

97 

20 

11 

6 

7 

4.6 

10 

15 

9. OF 

115 

39 

85 

250 

229 

97 

20 

11 

7 

8 

4.6 

9.7 

14 

9.7E 

100 

38 

67 

262 

308 

92 

25 

12 

e 

M 

6.5» 

9.6 

13 

9.5F 

87 

39 

59 

203 

357 

F 

88 

26 

11 

9 

^C 

5.8 

13 

13 

9.5E 

78 

37 

53 

138 

344 

81 

21 

9.0 

10 

1, 

7.4 

12 

12 

9.5F 

72 

36 

51 

108 

243 

74 

20 

8.7* 

II 

12 

16 

12 

12 

8.4E 

66 

36 

51 

94 

339 

F 

72 

18 

9.0 

12 

(3 

51 

11 

12 

7.3E 

70 

36 

55 

93 

381 

E 

75 

17 

17 

13 

14 

46 

11 

12 

7.0* 

60 

34 

64 

96 

443 

E 

69 

16   » 

11 

14 

15 

?4 

12 

20 

7.0 

57 

33   E 

58 

123   • 

481 

E 

60 

14 

9,8 

15 

16 

jn 

10 

54 

7.1 

56 

36 

53 

192 

580 

E 

54 

13 

9.0 

IS 

17 

IS 

9.4 

35 

6.7F 

52 

35 

52   * 

287 

677 

F 

51 

13 

9.2 

17 

le 

18 

9.4 

29 

6.6 

50 

34 

50 

414   E 

619 

E 

48   * 

13 

10 

18 

19 

19   ♦ 

9.2 

24 

6.3E 

50 

33   E 

47 

522   E 

532 

E 

49   • 

12 

12 

19 

20 

21 

10 

21 

6.3E 

50 

35   E 

45   E 

573   E 

470 

F 

47 

12 

12 

20 

2  1 

21 

9.9 

19   E 

6.4E 

49 

37 

44 

582   E 

321 

44 

11 

11 

21 

22 

22 

10 

17   F 

6.5E 

47 

37 

42   E 

655   E 

238 

42 

11 

9.5 

22 

25 

22 

9.3 

16   F 

6.5E 

46 

37 

44 

668   E 

190 

39 

11 

8.5 

23 

2A 

20 

9.5 

12   F 

6.5E 

45 

38   E 

46 

583   E 

159 

37 

11 

8.2 

^4 

25 

19 

9.1 

12   F 

6.9E 

45 

37   E. 

47 

528   E 

171 

• 

35 

11 

7.6 

25 

26 

19 

9.6 

11   F 

7.5E 

51 

37 

44 

455   E 

200 

33 

10 

7.1 

26 

27 

17 

10 

12   * 

7. IE 

50 

41 

44 

461   E 

198 

32 

9.7 

6.9 

27 

28 

17 

10 

11   F 

7.0 

46 

41   E 

50 

483   E 

151 

31 

9.5 

6.4 

28 

29 

16 

9.2E 

11   F 

7.4 

40   E 

64 

460   E 

114 

30 

9.S 

6.3 

29 

30 

15 

8.9* 

11 

71 

39 

85 

476   E 

116 

28 

10 

5.9 

30 

31 

14 

10   E 

2080   E 

38 

439   E 

27 

12 

31 

MEAN 

15.8 

10.5 

17.0 

76.8 

222 

37.6 

52.9 

329 

328 

63.9 

15.8 

9.8 

MEAN 

MAX. 

51.0 

14.0 

54.0 

2080   E 

3620   E 

45.0 

89.0 

668   E 

677 

E 

122 

26.0 

17.0 

MAX. 

MIN. 

4.2 

8.9E 

9.9 

6.3E 

45.0 

33. OF 

35. OE 

93.0 

1  14 

27.0 

9.5 

5.9 

MIN. 

AC  FT 

973 

624 

1047 

4720 

12300 

2315 

3150 

20250 

19510 

3927 

973 

581 

ACFT. 

MEAN 


DISCHARGE 
97.2 


MAXIMUM 


DISCHARGE 

753OE 


GAGE  HT 

12.41 


TIME 

oi:;.o 


' 

MINIMUM 

' 

DISCHARGE 
NR 

GAGE  HT 

MO 

DAY 

TIME 

TOTAL 

ACRE-FEET 
70370 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD   OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TaR. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  50  35   120  01    25        SE31    12N   18e      7530E  12.41  2/1/6?  DEC   57-DATE        DEC   57-DATE        1957 

Station  located  approx.   0.1  ml.   E  of  State  Highway  89,    1.1  ml.    SW  of  Meyers.      Tributary  to  Lake  Tahoe. 
Stage -discharge  relationship  at   times  affected  by  loe.      Drainage  area   Is   33  1   sq     ml 
This   station  was   turned  over  to  the  USGS  for  operation   effective  Oct.    1,    1963 


0.00 


LOCAL 
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TABLE  156 

STREAM  PLOW  MEASUREMENTS  AT  MISCELLANEOUS  SITES 

Neaaurefflents  of  streamflow  ac  points  other  than  gaging  stations  or  at 
points  where  flow  has  not  been  computed  are  listed  In  the  following  table 


scream 

Tributary 

Location 

Measurements 

Date 

Gage 

Height 

Discharge 

(ft) 

(cfs) 

American  River  at  Sacramento 

Sacramento  River 

SWi,  Sec,  3.  T8n,  R5E     | 

3-15-63 

18.17 

lft80 

Bear  River  -  5.2  ml.  above  Hwy  99S  Br. 

Feather  River 

Wi,  Sec.  29,  TlftN, 

R6E 

7-29-63 

13.6 

ft. 8  ml.  above  Hwy  99E  Br. 

NW},  Sec.  29.  TlftN, 

ReE 

7-29-63 

11.9 

ft. ft  ml.  above  H»y  99E  Br. 

Se},  Sec.  30,  TlftN, 

R6E 

7-29-63 

13.6 

3.8  ml.  above  Hwy  99E  Br. 

HW{,  Sec.  31,  TlftN, 

r6e 

7-29-63 

12.8 

3.1  mi.  above  H»y  99E  Br. 

Sw},  Sec.  31,  TlftN, 

R6e 

7-29-63 
7-30-63 

12.5 
1ft. 7 

2.3  ml.  above  H»y  99K  Br. 

SWi,  Sec.  36,  TlftN, 

R5B. 

7-29-63 

1ft. 9 

0.6  ml.  above  Hwy  99E  Br. 

TI3N, 

R5E 

7-30-63 

7-30-63 

18.3 
16.1 

0.5  ml.  above  Hwy  99E  Br. 

TI3N, 

R5E 

7-30-63 
7-30-63 

17.5 
1ft. 0 

0.5  ml.  below  Hwy  99E  Br. 

T13N, 

R5E 

7-30-63 

1ft. 1 

near  Kouth 

NEi,  Sec.  20,  T13N, 

RftE 

6-26-63 
9-  5-63 

7.18 
8.00 

Cache  Creek  -  15.2  ml.  above  Moore  Dam 
1ft. 3  ml.  above  Moore  Dam 

Yolo  Bypass 

TION, 

RIE 

3-13-63 

167 

TION, 

RIE 

3-13-63 

165 

3-lft-63 

163 

3-22-63 

lft7 

13.2  ml.  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 
3-lft-63 
3-22-63 

171 
162 
1«3 

12.5  ml,  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 
3-lft-63 
3-22-63 

158 
152 
136 

11.3  ml.  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 

139 

10.8  ml.  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 

13ft 

9.8  ml.  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 

12ft 

9.1  ml,  above  Moore  Dam 

TION, 

RIE 

3-13-63 

119 

8.2  ml,  above  Moore  Dam 

TION, 

HIE 

3-13-63 

117 

Feather  River  below  Garden  Hwy  Mutual  -  Ml,  13,0 

Sacramento  River 

NEj,  Sec.  25,  T13N, 

R3E 

6-26-63 

7-  9-63 
7-2ft-63 

8-  7-63 
8-21-63 

9-  5-63 

3092 

I'M 
515 
506 
«87 

below  Herrlnger  Bros.  Pump  -  Ml.  ft6.0 

NEi,  Sec.  22,  T17N, 

R3E 

6-25-63 

7-  8-63 
7-23-63 

8-  6-63 
8-20-63 

9-  ft-63 

1832 
lftl8 

2ft7 
17ft 

at  Mouth  -  Ml.  0.0 

NEi,  Sec.  22,  TllN, 

R3E 

6-26-63 

7-  9-63 
7-2ft-63 

8-  7-63 
8-21-63 

3166 

1900 

136ft 

ft72 

tit 

9-  5-63 

below  Sunset  Pumping  Plant  -  Ml.  38.0 

NEi,  Sec.  16,  TI6N, 

R3E 

6-25-63 

7-  8-63 

8-  6-63 
8-20-63 

9-  ft-63 

1790 

87I0 
ft7.0 

below  Sutter  Butte  Canal  -  Ml,  56,8 

SEi,  Sec.  10,  TI8N, 

R3E 

6-25-63 

7-  8-63 
7-23-63 

8-  6-63 
8-20-63 

9-  ft-63 

1758 
lft07 
1015 
51.1 

117 

Honcut  Creek  near  Mouth 

Feather  River 

NWi,  Sec.  23,  T17H, 

R3E 

6-25-63 

7-  8-63 
7-23-63 

8-  6-63 
8-20-63 

9-  ft-63 

2.6ft 
2ft. 1 
2ft. 2 

2i;6 
6.31 

Jack  Slotigh  near  Mouth 

Feather  River 

SEi,  Sec.  11.  T15N, 

R3E 

6-25-63 

7-  8-63 
7-2J-63 

8-  6-63 
8-20-63 

9-  ft-63 

in 
2ft  3 
276 
278 
300  . 

Palermo  Canal  below  Turnout 

SEi,  Sec.  2,  T19N, 

RftE 

8-  2-63 

25.0 

Walthall  Slough  (A) 

San  Joaquin  River 

UWi,  Sec.  1ft,  T2S, 

r6e 

10-  3-62 

11-  2-62 

12-  5-62 
12-28-62 

3-20-63 
6-28-63 
7-30-63 
8-27-63 
9-18-63 

3.3ft 
3.15 
2.91 
2.9ft 
2.5ft 
3.22 
3.26 
3.33 
3.67 

27.0 
16.2 
13.0 
15.7 
15.9 
ftS.l 
39,2 
ftO.5 
ft5,8 

West  Branch  Feather  River  near  Paradise 

Feather  River 

SEi,  Sec.  6,  T22H, 

RftE 

10-  2-62 
10-13-62 
10-16-62 

11-  2-62 

12-  ft-62 

1-  3-63 

2-  2-63 

3-  1-63 

ft-  2-63 

5-  2-63 

6-  ft-63 

7-  2-63 

8-  5-63 

1.82 
17.66 

6. aft 

1:1? 
ft. 07 

5. in 

3:06 

0,76 
1318O 
655 

ft8.3 
818 
121 
2ft08 

150 

ft50 
SftO 
286 
39.7 

2.22 

ft. 30 

9-  3-63 

2.25 

ft.67 
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TABLE  136 

STREAM  PLOW  MEASUREMEOTS  AT  HISOELLANEOnS  SITES  (contd.) 

Measurements  or  streamflow  at  points  other  than  gaging  stations  or  at 
points  where  flow  has  not  been  computed  are  listed  In  the  following  table 


Yuba  River  near  Mouth 


Little  Potato  Slough  near  Termlnous 

Middle  River  at  Bacon  Island,  East 

Middle  River  at  Bacon  Island,  West 

Hokelumne  River  below  Highway  12 

Old  River  at  Clifton  Court  Perry 

Old  River  at  Head 

Old  River  near  Mansion  House 

Old  River  near  Rock  Slough 

San  Joaquin  River  above  Old  River 


Tributary 


SWi,  Sec.  2*,  T15H,  R3E 


T3N,  r4e 
TIN,  RJJE 

TIN,  ms 

T3N,  RilE 
TIS,  RkE 
TIS,  R6e 
TIN,  RAE 
TIN,  Hte 
TIS,  r6e 


Measurements 


6-26-63 

7-  9-63 
7-24-63 

8-  7-63 
8-21-63 

9-  5-63 


6-18-63  to 
6-19-63 

4-25-63  to 
4-26-63 

4-25-63  to 
4-26-63 

6-18-63  to 

6-19-63 

4-23-63  to 

4-26-63 

9-18-63  to 

9-19-63 

4-23-63  to 
4-24-63 

4-25-63  to 
4-26-63 

9-18-63  to 

9-19-63 


Gage 

Height 

(ft) 


Discharge 
(cfs) 


1123 
492 
265 
253 

224 
188 


2860  (B) 
2860  (B) 

702  (B) 
704  (b) 

1060  (B) 
1320  (b) 

5690  (B) 

5720  (b) 

4300  (B) 
4520  (b) 

1230  (B) 
1240  (B) 

3260  (B) 
3130  (b) 

2640  (B) 
2590  (b) 

1620  (B) 

1610  (b) 


I  ^e;irSt2L°L"s^jSd^^d!^X'ie^s?s"iJiL^riri  Ttu'',uii\r..tir  ^^"  ^°^'"^"  ^-^^"^°"  -"--  -"- " 
FJraicrSf^[L-^SsS:i^=tf  Sde^oveJ-ihrjis?  iLiT.  Tiz'T^^.  ''^'  ^-^  °"^^-^  '^  ^-"^"«  ^  ^-"^-■'^ 
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TABI£  157 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Sacramento  to  Vcpona) 
Ootohpr  1962  throiiph  St-pt-f^mbf-r  IQfi"^ 


WATER    USER                        j^ 

MILE 
AND    BANK 

d  r .-  ■.■  ■: 
rarat-riLo 

NUMBER 
ANO  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--TOWER  BHIDaE  -  SACRAMENTO-- 

0.0 

--OAODla  STATION   -    SACRAMENTO 
RIVER  AT  SACRAMEMTO-- 

0.6 

Clty   of  Sacramento 

0.8L 

3-18 
2-20 

2-214 

£510 

2140 

2180 

.;'2'>j 

IM')  :. 

2200 

2020 

',\  '.0 

4SQ0 

5010 

'■'-''"-' 

,■■',!  0 

--AMERICAN  RIVER- - 

I.IL 

--BACK  BORROW  PIT  RECLAMATION 
DISTRICT    iOOO— 

1.3L 

American  Home  Company 

1.45R 

1-8 

96 

46 

-:! 

246 

--RECLAMATION  DISTRICT    1000 
DRAIN   (Second  Bannon  Slough) 

2.1L 

Elmer  P.   Chrlstophel 

2.15L 

1-6 

24 

.31 

80 

D.   D.    Parr 

3.15L 

1-6 

NO   DIV 

EBSION 

Rose  Orchard,    Incorporated 

3.55R 

1-16 

117 

127 

101 

■. 

354 

M.    Owyang 

'i.O 

1-10 

^-- 

277 

--OAOINO  STATION   -   SACRAMEOTO 
RIVER  AT   SACRAMEOTO  WEIH-- 

t.O 

Reese  and  Greer 

'♦.65R 

1-7 

42- 

7 

82 

Oeorge   W.    Reed 

5.05R 

1-12 

70 

7 

66 

69 

7- 

264 

Beatty   Ramsey      a 

5.25R 

1-8 

1 

tl 

53 

53 

29 

206 

Beatty  Ramsey     b 

5.3R 

1-6 

49 

53 

66 

.34 

182 

Carl  and  Ray  Casselman 

5.5R 

1-6 

^-' 

33 

1 

85 

Prank  and  Ruth  Lang 

5.55R 

1-8 

22 

51 

73 

Riverside  Mutual  water  Company 

6.1L 

2-18 

62 

6  j6 

1320 

1570 

1340 

756 

5764 

--RECLAMATION  DISTRICT    1000 
DRAIN  No.    3— 

6.85L 

Fred   C.  Jones 

7.5L 

1-6 

13 

15 

98 

A.   Marty  and  C.    Inderkum 

7.7H 

1-10 

i! 

133 

109 

118 

79 

460 

Candldo  Rosa 

7.8L 

1-10 

31 

42 

65 

138 

E.   D.   Wllley 

7.9L 

1-10 

' 

23 

79 

29 

8 

139 

A.   Marty  and   C.    Inderkum 

8.3R 

2-8 

40 

28 

52 

120 

Pong  Shee  Farm 

9.3L 

1-10 

131 

256 

121 

168 

696 

Henry  Amen  and  E.    C.    Peabody 

9.35R 

1-14 

162 

189 

137 

.,4 

522 

Pred   C.   Jones 

9.8L 

1-8 

J 

7 

4 

14 

Marbet  Land  Company     c 

9.9R 

1-12 

18 

143 

133 

71 

377 

Lloyd  M.   Rob'blns 

10.25L 

1-14 

■:a 

222 

463 

746 

Thomas  M.   Erwln 

10.65H 

1-12 

;! 

20 

106 

104 

301 

Edward  Russell 

10.75L 

1-12 

NO   DIV 

SRSION 

W,    A.    Ten  Eyck 

11.  IR 

1-12 

22 

108 

165 

188 

36 

519 

--EIXHORN  FERHY-- 

11.9 

Woodland  Farms,    Incorporated 

12.  OR 

4-36 

295 

664 

47b 

b',20 

9310 

2620 

2150 

5340 

d  27360 

Thomas  O'Connor  Estate 

12. 5R 

1-12 

U 

■7f. 

28 

57 

'3 

198 

William  Plumb,   Jr. 

12. 7R 

1-6 

NO  DIV 

iRSION 

Lewis  Thornton 

12.95L 

1-4 

NO  DIV 

iRSION 

S.    C.   Farms,    Incorporated 

13. IR 

1-12 

3'%3 

6 

359 

3.    C.   Farms,    Incorporated 

13.25R 

1-12 

-J 

145 

108 

132 

95 

580 

Natomas  Central  Mutual  Water 
Company 

11.  IL 

1-24 
1-30 

124 

'- 

787 

2530 

2800 

2640 

1260 

10170 

Joseph  Veress 

llt.25R 

1-1!. 

147 

190 

232 

100 

f74 

A.   Blanch! 

15. IL 

l-li 

NO  DIV 

SRSION 

W.   F.    Becker 

15.  IR 

1-16 

24 

82 

73 

34 

213 

Natomas   Central  Mutual  Water 
Company 

16.  OL 

1-24 
2-52 
2-38 

'  ' 

64  So 

6850 

5910 

2410 

27540 

Hershey  Estate 

16.27R 

1-20 

N     i  r. 

■.r.-::n 

Deseret  Farms  of  California     e 

16.62R 

1-14 

102 

188 

128 

-■ 

465 

Deseret  Farms  of  California     e 

17. OR 

1-14 

52 

101 

28 

Prank  and  Ruth  Lang 

17. *H 

1-16 

'  r.l 

i;,  n 

Deseret   Farms   of  California     f 

17.75H 

1-16 

NO  DIV 

iRSION 
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DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Sacramento  to  Verona)  (contd.) 
October  1962  through  September  1965 


MILE 
AND  BANK 

WATER  USER          Sacrament 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Deaeret  Parma  or  California  r   18. OB 
H.  C.  Lauppe                  18.2L 
Burton  H.  Lauppe                18.45L 
Layton  Knaggs                 18.7R 
E.  L.  Kerns                   18. 7L 

1-20 
2-10 

l-l'l 
1-24 
1-12 

NO  Dn  ERSION 
NO  DIVERSION 

^4 
lt>4 

559 
79 

266 

42(3 
22 

25« 

39B 
82 

2b7 

106 
42 

105 

1583 
225 

1020 

SACHAMENTO  TO  VERONA 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  Ir.  percent  of  seasonal 

3504 
57 

2.9 

i004 
50 

2.5 

2658 
43 
2.2 

2250 
57 

1.9 

iB90 

34 

1.6 

2200 

36 
1.8 

i^052 

34 

1.7 

17550 
285 
14.6 

27340 

459 

22.7 

22850 

372 

19.0 

19950 

324 

16.5 

15110 
254 
12.5 

120400 

166 

Formerly  listed  as  Mary  S.  Seydell  Estate 
Formerly  listed  as  A.  R.  Merkley. 
Formerly  listed  as  Carl  Casselman. 


j  Does  not  Include  an  undetermined  amount  of  gravity  diversion. 
e  Formerly  listed  as  Sacramento  River  Ranch, 
f  Formerly  listed  as  Jose  Alves  and  Sons. 


TABLE  138 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Verona  to  Knights  Landing) 

Oijtober  1962  through  September  1965 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

above 
Sacramenti 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--GAGIMG  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  VERONA- - 

19. 6L 

--CROSS  CANAL  RECLAMATION 
DISTRICT  1000  and  1001-- 

19. 6L 

Arthur  Drown 

•(0.053) 

1-10 

110 

151 

131 

-: 

444 

Natomas  Central  Mutual 

♦(l.OS) 

1-24 

Water  Company 

1-36 

2700 

■;8oo 

3040 

3210 

2030 

13780 

Natomas  Central  Mutual 
Water  Company 

♦(2.03) 

1-20 
2-24 

.:oo 

7690 

6210 

6690 

6880 

5370 

33210 

B.  J.  Ukropina 

•(J.3H) 

^■-24 

1440 

1500 

1440 

1400 

237 

6017 

B.  J.  Ukropina 

•(3.35N) 

1-16 

421 

318 

461 

650 

334 

2184 

Roy  C.  Osterll  and 
Ha r land  Van  Dyke 

*(3.45N) 

1-14 
2-36 

125 

-' 

i^350 

2500 

<;340 

2370 

1320 

11030 

—FEATHER  RIVER-- 

20. 9L 

--SACRAMENT0  SLOUOH-- 

21.  2L 

Deseret  Farms  of  California  a  21. 5R 

1-16 

l6l 

1.55 

4  b 

lO';: 

447 

Roy  Mlchelottl 

22.  IR 

1-10 

NO  Dn 

SR.SIOH 

C.  Fred  Holmes 

y2.2L 

1-14 

Deserel  Farms  of  California  a   22. 5R 

1-24 

B7 

--OAGINO  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  FREMONT  WEIR, 
EAST  END— 

22.58R 

Anthony  Purlan 

26.  8l 

1-10 

NO  DI\ 

ERSION 

A.  P.  Johnston 

26.  8L 

1-16 

NO  DIV 

ERSION 

--OAOINO  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  FREMONT  WEIR, 
WEST  END-- 

27. 9R 

Lowell  Edson             28 

1R(0.8) 

1-5 

1  -■ 

Herohey  Estate           28 

1R(1.3) 

1-18 

14 

no 

327 

'  ■■ 

Oua  Inglin               28 

1R(2.4) 

1-12 

NO  DI\ 

ERSION 

Ou3  Inglin 

28. 2R 

1-8 

]■> 

I'.l 

1  .'■' 

Anthony  Furlan 

28. 2L 

1-12 

NO  DtV 

KHSTON 

Ralph  White 

28. 6L 

1-8 

J4 

r.. 

Herahey  Estate 

29.  OR 

1-12 
2-16 

NO  DPJ 

■'.H.'llON 

Ruaacll  Brothers 

29. 2R 

1-12 

17^ 

07 

IB 

257 

Sebastian  Yturraldo 

29. 9L 

1-12 

12a 

112 

94 

88 

422 

Leo  Qiovanetti 

30. 2L 

1  '1 

3 

29 

6 

60 

0.  .'ind  D.  Traganzri 

30. 3R 

•,6 

24 

IV,- 
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TABLE  138 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Verona  to  Knights  Landing)  (contd.) 

October  1962  through  S.;pt.nib.?r  196} 


WATER     USER 

MILE 
AND    SANK 

NUMBER 
ANO  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE   -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 

OCT 

NOV 

DEC, 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Anthony  Furlan 

30. 5L 

1-1'i 

M.   R.   Richardson 

30. 7R 

1-10 

■i;''. 

70 

2 

120 

Alice  E.   West 

30. 9L 

1-6 

NO  DB  ERSION 

A.    C.   Huston,   Jr.   and 
Mrs.   E.   Huston 

31. 5R 

1-lS 

...7 

140 

0 

.'^i'. 

M.   R.   Richardson 
M.   Alonso 

31.75R 
31. 8L 

2-11) 
1-6 

NO  DIVERSION 

S.8 

156 

■■',: 

Sutter  Mutual  Water  Company 
(Portuguese  Bend) 

32.  OL 

1-20 
2-24 

NO  DU  ERSION 

Sutter  Mutual  Water  Company     b 

32. 4L 

1-211 
1-30 
1-36 

1770 

2  590 

JOiO 

2690 

1100 

11170 

J.   P.   Waters  and  E.    Purland 

32. 5L 

1-12 

Colliers  Brothers 
W.   H.    Zlegler     e 

32. 5R 
33. 2L 

1-10 

2-10 
1-12 

316 

2B3 

18 
59 
!?8 

30 
329 

13 
115 

104 

102 

1371 

J.   0.   Knox 

33.35L 

1-10 
1-12 

NO  DI\  ERSION 

Clarence  Du  Bols 

P.K.,   O.J.,    W.N.    Leiser 
and  L.J.   Mansager 

33. 5R 
33.75L 

1-12 
1-12 

O.'i 

J  8 
144 

147 
52 

11 

104 

585 

4 '-8 

Nell  Wilson 

33.85R 

1-4 
1-6 

:^ 

0 

■'.1 

44 

26 

177 

--SOUTHERN    PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE -- 

33.95 

VERONA   TO  KNIOHTS   LANDINC 

nal 

596 

10 
0.7 

0 
0 
0 

29 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

166  JO 

274 

20.0 

17J20 

291 

20.6 

19120 

311 

22.7 

19130 

".11 

22.7 

11210 

188 

13.3 

84230 
116 

Total 

Average   cubic    feet    per  second 

Monthly  use    in   percent    of   seaso 

Mile  19. 6l  Cross  Canal.   Distance  from  Sacramentu  River 
and  bank  are  shown  tn  parentheses. 
Formerly  listed  as  Sacramento  River  Ranch. 


New  Installation  In  I965. 
Previously  listed  as  W.  H.  Zeigler. 


TABLE  139 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Knights  Landing  to  Wllklns  Slough) 

October  1962  through  September  1965 


WATER     USER 

MILE 
AND   BANK 

:=  c     .-  - 
Sa  .r:.ni.;n- 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--QAGDia   STATION    -    SACRAMENTO 
RIVER  AT  KNIOHTS   LANDINQ-- 

3'l.OL 

--KNiamS   LANDING  BRIDGE -- 

SiJ.l 

--COLUSA  BASIN  DRAIN-- 

3't.l5R 

E.    E.    Nuttall                                  34 

15R(0.2) 

1-6 

NO   DB 

LRSION 

River  Farms    Company 

3t.5R 

1-16 
1-20 
1-24 

5180 

4480 

4'jOO 

5;.  40 

2080 

21880 

Wallace  Ernst  and  A.   Johnson 

3t.85L 

1-8 

NO   DI^ 

ERSION 

Walter  Raymond 

35. 2L 

1-12 

NO   DI\ 

ERSION 

Johnson  and  Anderson 
J.   Goffltzer 
Frank  Rossi 

35. 8L 
35.85L 
56. 2L 

1-8 

1-6 

1-12 
1-14 

'70 

l6 
393 

16 
44^-' 

fcl 

10 

5 1 0 

6 
250 

lo: 

48 

1965 

J.   A.   Driver 

36.45L 

1-12 

A.   Moroni 

36.  8l 

1-6 

NO   Dr. 

.KB.'IOM 

--RECLAMATION  DISTRICT   787 
DRAINAGE  PLANT -- 

37.  OR 

Albert  Nuttall 

37. 2L 

1-14 

NO   Dr. 

ERCIOn 

Maybelle  J.    Bundock 

J7.75L 

1-8 
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TABLE   139 

DIVERSIONS   -   SACRAMENTO  RDTCR 
(Knights    Landing   to  Wllklna   Slough)    (contd.) 
Or-tobep    1962   f.hroiK^h  S'=-ptembRr    196^ 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

above 
Sacrament  i. 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLV  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Robert  and  Eugene  Reel 

38.  tL 

1-10 

C.  L.  Reel 

38. 8L 

1-10 

07 

7  J 

C.  L.  Reel  and  Sons 

39. fL 

1-10 

1.1 

38 

108 

l"-- 

C.  L.  Reel  and  Sons 

39. 8L 

1-10 

NO  Dr, 

ERSION 

William  Duffy,  Jr. 

59.91. 

1-8 

'■ 

1 

U. 

Sutter  Mutual  Water  Company 
(State  Ranch  Bend) 

140. 6L 

2-21 
1-36 

190 

S6 

7510 

6210 

6I3O 

6500 

195  c 

28980 

River  Farms  Company 

11. OR 

1-11 
1-16 

51 

575 

530 

Buell  Ranch 

11. OL 

1-6 

NO  DIV 

ERSION 

Mrs.  N.  Lorenzettl 

12. 2L 

1-6 

NO  DD 

ERSION 

Mrs.  N.  Lorenzettl 

12.31 

1-S 

..4 

El  Dorado  Ranch 

12. 3R 

1-11 
1-16 

7£' 

^32 

7:^5 

65  c 

"^6 

'-"- 

2427 

El  Dorado  Ranch 

13. IR 

1-12 

NO  Dr\ 

ERSION 

Reclamation  District  2017 

I3.IR 

3-50 

6710 

8170 

22  30 

650 

127 

i      18190 

Kramer  Ranch 

13.  IL 

1-12 

NO  DI\ 

ERSION 

Bill  Erdman 

13.  IR 

1-10 

171 

ef 

.:■-  7 

—RECLAMATION  DISTRICT  108 
DRAINAGE  PLANT  — 

11.  OR 

John  Clauss 

11. 2L 

l-ljj 

NO  on 

ERSION 

John  Clauss 

15.  6L 

1-1^ 

228 

47 

12' 

'f'S 

--QAGD10  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  ABOVE  R.D.  108  DRAIN 
PLANT -- 

16. IR 

John  Clauss 

I6.I5L 

1-lD 

I40 

,'oe 

188 

3?1 

1.-70 

J.  R.  Henle 

Perry  Hlatt  Properties, 
Incorporated 

16. 5L 
18. 7L 

I-II 
1-20 

2-22 

6?2 

71 

lilO 

3;;, 

1200 

1030 

•-■* 

4596 

0.  J.  Hlatt 

19.  OL 

1-11 

53 

60 

15 

158 

0.  J.  Hlatt 

19. 7L 

1-11 

189 

259 

212 

237 

63 

990 

River  Farms  Company  b 

50. 8R 

1-16 

51 

67 

53 

171 

Reclamation  District  108 
(Tyndall  Mound) 

51.  IR 

1-16 
1-18 
2-21 
1-36 

'700 

6600 

5300 

3390 

5190 

21180 

William  Crawford 

51. 2L 

2-16 

92 

91 

85 

97 

368 

Fritz  Erdman 

51. 9R 

1-12 

21 

17 

^^ 

Thomas  Nelson 

52.  OL 

1-16 

109 

126 

George  Van  Rulten 

52. 3L 

1-10 

15 

20 

75 

22 

162 

George  Van  Rulten 

52. 9L 

1-12 

86 

11 

99 

13 

272 

Reclamation  District  108 
(Howell  Point) 

53. 8R 

1-11 
1-20 

1-36 

297 

5? 

983 

661 

586 

312 

2891 

George  Van  Rulten 

53. 9L 

1-11 

15 

110 

Broomleslde  Farms 

55.  IL 

1-26 

287 

531 

.£01, 

Broomleslde  Farms 

56. 3L 

1-16 

NO  on 

ERSION 

Reclamation  District  108 
(Boyer  Bend) 

56.  IR 

1-12 

1-18 

2-22 
1-36 

115 

615 

2530 

2860 

2360 

995 

9505 

Jacob  Miller 

56.65fl 

1-12 

NO  Dn 

ERSION 

Broomleslde  Farms 

56.951. 

1-20 

.9: 

U'h 

282 

595 

'1.. 

L.  M.  Miller 

57.  OR 

1-10 

NO  DH 

ERSION 

William  Crawford 

57.25L 

1-21 
1-30, 

12:- 

161 

2010 

1150 

2110 

2110 

558 

9511 

Clifton  Lamb 

57. 5L 

1-16 

NO  or 

ERSION 

Maud  Nellson 

58. 3L 

1-11 

?1 

181 

170 

!- 

■-■■■■ 

■•'17 

Alex  Grant 

58. 9L 

1-16 

NO  on 

ERSION 

Reclamation  District  108 
(South  Stelner  Bend) 

59.15R 

1-10 
1-16 

67 

156 

90 

Lamb  Brothers 

59. 8L 

1-11 

30 

39 

w.  A.  Larner 

60.  IL 

I-1I 

1-16 

>i4b 

678 

715 

L.  A.  Butler 

r,-,'i. 

'  1:' 

116 

.;■ 
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TABLE  139 

DIVERSIONS  -  SACRAMEWrO  RIVER 
(Knights  Landing  to  Wllklns  Slough)  (contd.) 


MILE 
AND   BANK 

WATER     USER                            Sa -t^lm.-rit 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Richard  Moore     c                                   61.05R 

Heclamatlon  District    108            d       61.2R 
(North  Stelner  Bend) 

L.  A.  Butler                                           61.81, 

Wayne  Hlne                                                   62. 3R 

John  Nack                                                      62. 3L 

Jake   Locvlch  Estate                                62. 6r 

1-12 
1-16 

1-12 
1-10 
1-lt 
e      1-4 

J92 
7 

15 

68 

■,ll7 

•■7 

19 
102 
508 

13 

43 
199 

130 

346 

1628 

72 

KNIOHTS    LANDING   TO  WILKINS    SLOUOH 

Total 

Average    cubic    feet    per   second 

Monthly  use   In   percent   of  seasonal 

lt63 

24 
1.0 

296 

5 

0.2 

128 
2 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

222 

H 

0.2 

28150 

463 

20.3 

26.7 

318IO 
518 

22.7 

26830 
i.;6 

10. 2 

13400 
225 

q    S 

140000 
193 

a   Includes  1117  acre-feet  of  water  delivered  to  River  Farms 

Company  as  follows:   May  ^Ik,    June  65,  July  4101^  August  235, 
and  September  93. 

b  New  installation  In  1963. 


c  Previously  listed  as  Mile  61.5R. 
d  Previously  listed  as  Mile  61.3R. 
p  Replaced  a  10"  unit. 


TABLE  1^0 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Wilklns  Slough  to  Colusa) 
October  1962  through  September  1965 


WATER     USER 

MILE 
AND  BANK 

above 
Sacramerji. 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

--OAGIUa  STATION    -  SACRAMEWTO 
RIVER  BELOW  WIIKINS  SLOUOH-- 

62. 9R 

Reclamatlon  District   108 
(Wilklns  Slough) 

63. 2R 

5-42 
1-48 

2060 

27800 

24000 

21100 

25200 

7440 

105600 

R.    L.  Young 

63. 3L 

1-12 

bl 

45 

52 

138 

Capaul  Brothers 

63.65L 

1-8 

HO   DIM 

ERSION 

Sutter  Mutual  Water  Company 

63.75L 

6-42 
2-48 

...\.j 

'350 

55800 

45100 

59900 

38000 

13600 

197000 

Robert  E.   Seamans 

63. 9L 

2-14 

401 

r^2' 

594 

517 

97 

2232 

-TISDALE  WEIR  RECORDER  STATION 

-     64 . aL 

Lloyd,   Beverly  and  Fred  Durst 

•      64 .  3R 

1-14 

1  1 

'  ■ 

11 

^3 

98 

Prank  Lamb 

64.35L 

1-14 

NO   DIM 

EHSION 

Tlsdale  Irrigation  and 
Drainage  Company 

64. 4L 

1-B 
1-12 

149 

527 

572 

1048 

Van  Horn  Ranch 

64. 9R 

1-14 

NO   DIV 

ERSION 

Fred  Schohr 

65. 6R 

1-16 

17 

As 

118 

95 

15^ 

71 

"79 

Walter  Ettl 

65. 7L 

1-8 

80 

n; 

96 

309 

J.    L.    Browning 

66. 4R 

1-18 

NO   DIV 

r:R::l0N 

Tlsdale  Irrigation  and 
Drainage  Company 

67.  IL 

1-16 
1-22 

1040 

1680 

1860 

1840 

763 

7183 

Newhall   Land  and  Farming 
Company 

67. 5L 

1-12 
2-24 

I'^OO 

IJOO 

1310 

1160 

434 

5704 

--RECLAMATION  DISTRICT  70 
DRAINAGE   PLANT  — 

68. 8L 

Meridian  Farms  Water 
Company  #5 

68. 8L 

1-24 

NO   DTJ 

ERSION 

.T .    L.   Browning 

69.  OR 

1-14 
1-22 

75 

3bl 

.365 

265 

124 

1270 

c.   Yerxa  and  A.   Andreottl 

69. 2R 

1-10 
2-16 

123 

QT 

686 

820 

749 

668 

404 

3543 

--EDDY'S  PERRY  SITE    (ORIMES)  — 

69.45 

J.   E.   Hollenbeck 

69.8R 

1-4 

NO   DVl 

^R:■ION 

T..  rle  Kilgore 

70.  OR 

1-12 

r.7 

S5 

32 

152 

H.   P.   Daly 

70. 4L 

1-10 

62 

45 

4 

40 

151 

B--kley,   Ritchie,    Poundstone 

md   Andreott! 

70. 4R 

1-16 

1-20 

■'9 

1270 

1750 

1650 

1420 

412 

6551 
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TABLE  lAO 

DIVERSIONS   -   SACRAMENTO  RIVER 

(Wllklns   Slough  tc  Colusa)    (contd.) 
October   ig62   through  Sept •>mije-r    19^.^ 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

above 
Sacramenl 

NUMBER 
AND  SIZE 

or  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Meridian  Farms  Water 
Company  #4 

71.  IL 

1-24 

1100 

1100 

1110 

1160 

388 

1858 

A.  B.  Armstrong 

71. 9R 

1-lH 

■: 

■  '9 

111 

111 

603 

H.  and  A.  Andreotti 

72.  IL 

2-11 

GUI 

75c 

566 

118 

2243 

0.  T.  Proh 

73. 6R 

1-10 

10 

167 

lis 

162 

131 

651 

Meridian  Farms  Water 
Company  #3 

71. 8L 

1-16 

615 

690 

881 

ti; 

10 

2877 

Richard  Moore 

75. 3R 

1-10 

108 

215 

285 

287 

202 

1127 

J.  H.  Yates  Estate 

76.  IL 

1-10 

30 

1 

10 

71 

Robert  Chesney 

76.15L 

1-10 

NO  DI^ 

EREION 

M.  S.  Davis  and  C.  K. 
Anderson 

76. 2L 

1-8 

11 

lo 

ii 

59 

Steidlmayer  Brothers 

76. 5H 

1-16 

1-: 

IV. 

no 

a  01 

Olive  Percy  Davis,  et  al 

77. 8R 

1-12 

112 

116 

£;- 

177 

10  99 

R.  X.  Ranch  Company 

77. 9L 

1-16 

119 

189 

28 

366 

Olive  Percy  Davis,  et  al 

78.15H 

2-30 

292 

2130 

3560 

1230 

3910 

659 

15200 

Olive  Percy  Davis,  et  al 

78.75R 

2-12 
1-16 

10 

211 

219 

ic' 

18 

675 

?7S 

957 

135 

3175 

Olive  Percy  Davis,  et  al 

78.  Br 

1-21 

68 

2000 

570 

392 

161 

3511 

Steidlmayer  Brothers 

78. 9R 

1-12 

■'J'l 

',] 

'..; 

'■ 

102 

51 

71 

59 

152 

C.  E.  Reische 

79.  OL 

1-10 

=■1 

30 

Ib'j 

Qerrans  Orchard 

79. 3R 

1-10 

10 

n 

01 

161 

J.  J.  Hankins 

79. 5L 

1-8 

^, 

11 

100 

A.  M.  Wood 

79. 7L 

1-10 

;b 

3b 

--GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  MERIDIAN- - 

79.85 

Meridian  Farms  Water 
Company  #1  and  #2 

80.  OL 

1-10 
1-20 
1-21 

;-',A  1 

1  --,60 

"740 

Jj120 

1750 

850 

18960 

Gerrans  Orchard 

80. 3R 

1-8 

2b 

95 

B2 

1' 

216 

Tomllnson  Brothers  and 
E .  J .  Burrows 

81. 5L 

1-16 

169 

72- 

718 

593 

301 

2901 

Tomllnson  Brothers 

81.8L 

1-16 

'.h 

u- 

?19 

P.  T.  Reische  and 
L.  P.  Wood 

82. 5L 

1-12 

1m 

11 

Emerson  Hlxon 

82. 7L 

1-16 

6 

6 

Steidlmayer  Brothers 

83.  OR 

1-20 

-,^ 

26^ 

289 

268 

860 

J.  E.  Clark 

83. 3L 

1-11 

J.  E.  Clark 

83. 5L 

1-10 

NO  rir 

i-:Roioii 

--BUTTE  SLOUGH  OUTFALL  GATES- 

8H.0L 

Steidlmayer  Brothers 

84.  OR 

1-8 

NO  or 

EHSION 

Reclamation  District  lOOll 

85. 3L 

1-8 

9 

2- 

Steidlmayer  Brothers 

85.  6r 

1-12 

NO  or 

ERSION 

A.  C.  and  W.  G.  Reichel 

85.  8l 

1-10 

I^dell  Peck 

86.  IL 

1-8 

.■•'1 

W.  H.  Halsey 

86.  IR 

1-12 

i1 

1  jO 

lb 

'1'9 

Howell  Davis 

86. 2R 

1-18 

NO  Dr 

EROION 

Sclortlno  Brothers 

86. 8L 

1-8 

Kathleen  Wilbur 

86. 9H 

1-10 

61 

301 

Kathleen  Wilbur 

87.  tR 

1-10 

25 

100 

W.  H.  Haloey 

87.45L 

1-6 

Mrs.  D.  Locvlch  a 

87. 5L 

1-3 

Mrs.  D.  Locvlch 

87. 6L 

1-8 

NO  Dr 

ERSION 

Swinford  Tract  Irrigation 
Company 

87. 7H 

1-12 

2.;' 

2SZ 

Prank  Azevedo 

22.  OR 

1-6 

NO  DF 

KHOION 

Aniy  K.  Lange 

88. 2R 

1-2 

NO  Dr 

■KREION 

Hagcl  and. Locvlch 

88. 2L 

1-10 

1 

■Ir 

-' 

81 

Mayfalr  Parma  Incorporated 

88. 7L 

1-11 

',? 

■^0 

i6o 

Colusa  Irrigation  Company 

89. 2H 

1-20 

0" 
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DIVERSIONS  -  SACMMZmO   RIVER 

(Wllklns  Slough  to  Colusa)  (contd.) 
O'?tober  196?  through  September  1965 


MILE 
AND    BANK 

WATER     USER                                    ,     _       . 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE   -  f  EET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Grace   S.    Arnold                                            89. 2*1 
Reclamation  District   lOOH                  89.85L 
W.    H.    Halaey   and  M.   Yerxa                  89.26L 

.-.    H.    HaUey   and   M.    Yerxa      s             89. ^L 

1-3 

1-18 

1-12 

NO  DI\  ERSIOH 

70 
780 

72 
169 

y-- 

KIUCDIS   SLOUGH  TO   COLUSA 

fotal 

Average   cubic   feet   per  second 

Monthly  use  In  percent   of  seasonal 

1651 

497 

)9J 

76 

1 

97 

6771 

114 

100300 
1630 

913'»0 
1535 
23.1 

StlOO 
1368 
21.2 

83220 
1353 

21.0 

27980 
H70 

7.1 

396100 
518 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

(Colusa  to  Butte  City) 

October  1962  through  Septemb-;r  i 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--COLUSA  BRIDGE   -   GAGING 
STATION   -   SACRAMENTO  RIVER 
AT  COLUSA— 

89.1 

D.   Boggs 

89. 7L 

1-1-:. 

NO  on 

ERSION 

Roberts  Ditch  Company 

90. 7H 

1-16 

:7 

550 

53'- 

1-, 

;.K 

1955 

I.   G.   Zujnwalt  Company 

91.  OR 

1-6 

MO  Dr 

ERSICN 

Paul  R.   Hestfall 

91.  IL 

1-^ 
1-S 

- 

I.   G.   ZunMalt   Company 

91. 2R 

1-6 

7 

■^s 

7^ 

-5 

219 

I.   G.   Zumwalt  Company 

91.  6H 

1-  12 

HO  Dr. 

ERSION 

Paul  A.   Morris  and 
C.  K.  stnrier 

92.  OL 

^- 

NO   DI\ 

ERSION 

-COUISA  WEIR  RECORDER  STATICMI- 

92.i(L 

Andrew  Martin 

92. 5L 

1-B 

MO  Dr 

ERSION 

«.   H.   Halsey 

92. 6R 

1-8 

3 

5 

J.   H.   Halsey 

93.  OR 

1-8 

19 

21 

-.' 

Irfllson  Lovvorn 

93.15R 

1-21 

"- 

50f. 

1170 

1210 

1170 

---•: 

Paul  R.   Westfall 

93. 2L 

NO  Dn 

ERSION 

Paul   R.    Westfall 

93. 6L 

18 

19 

6 

;•; 

Tuttle  Land  Company 

91. 3R 

310 

318 

137 

115 

929 

Roger  Wilbur 

95.25L 

1-12 

1-18 

116 

■^'■ 

572 

161 

257 

1319 

Azro  N.    LeMls  Estate 

95.  6l 

1-16 

1-20 

1; 

•^■• 

^i. 

192 

171 

'31 

186 

1801 

J.    G.    Griffin 

95. 8l 

a     1-16 
1-26 

915 

1070 

HOC 

Hi 

-086 

Robert  Hunter  and 
A.   L.   Scott,   Jr. 

95.85L 

:  - 1 .5 

NO   DE 

ERSION 

I.  0.   ZuiBMalt  Company 

96. 8r 

1-15 

^• 

^'16 

202 

■;i. 

H.  Heltman 

97. 7R 

i-it 

101 

S2 

10 

190 

Rio  Bonlto  Parma 

97.75L 

1-6 

t; 

Hlo  Bonlto  Farms 

98. OL 

1-10 

10 

- 

Roger  Wilbur 

98.  3R 

1-10 

24 

-- 

83 

111 

■\i 

307 

Otterson  and  Boggs 

98.  6l 

1-15 

7 

294 

105 

32: 

7:-.; 

Sllzabeth  Relmer 

98. 7H 

1-1 

30 

39 

;; 

D.   Boggs 

98. Bl 

1-18 

2 

276 

29 

^M7  =  b.^^►■    R"'.^^r 

''^  "° 

,3, 

or,r, 
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DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 

'Colusa  to  Butte  City)  (contd, ) 
Ootoher  106?  '^-.^'^.■.,g^  Sepfember  !  cr -, 


WATER  USER 

MILE 
ANO  BANK 
above 
Sacramento 

NUMBER 
ANO  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

J.  D.  Boggs 

99.  IL 

1-16 

35 

2'.. 

Kollls  Sartam 

99.251 

2-16 

1  1 

!■  - 

^.''h 

It 

H56 

L.  W.  Seaver 

99. 3H 

1-10 
1-12 

lu 

'^6 

27.'i 

297 

222 

250 

1058 

Helen  Forry 

99.  8l 

1-12 
1-16 

!7 

;i 

'■'  : 

556 

625 

5^, 

2  589 

Helen  Porry  b 

100. OL 

1-6 

17 

17 

Saint  Patrlcit  Home  Ranch 

101. IR 

1-20 

1 110 

i^'. 

355 

1..7 

906 

Jane  Foster  Carter 

101. 8L 

1-14 

28 

29 

110 

69 

•=56 

Guy  H.  Morse 

102. OR 

1-4 

17 

!' 

28 

45 

24 

31 

158 

Ralph  D.  W.stfall  and 
Mary  Westfall  Noonan 

102. H8l 

1-2 

13 

11 

2 

6 

52 

Ralph  D.  Westfall  and 
Mary  Westfall  Noonan 

102. 5L 

1-16 

86 

50 

•• 

Ouy  M.  Morse 

102. 8R 

2-12 
1-20 

\'j 

1170 

1020 

1060 

1160 

373 

4793 

C.  B.  Carter 

102. 9L 

1-16 

h 

221 

147 

1»1 

56 

949 

— OAGma  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  OPPOSITE  MOULTON  WEIR- 

103.3 

-MOULTON  WEIR  RECORDER  STATION 

-  103. 6l 

Charles  W.  Welch 

103. 7R 

1-16 

logo 

872 

881 

974 

94 

5911 

Maxwell  Irrigation  District 

103. 8R 

2-20 

1-24 

7 

908 

iBlO 

2640 

90' 

h.o8 

C.  W.  Tuttle 

103. 9R 

1-12 
1-18 

SJO 

475 

607 

5r,v 

162 

2099 

I.  G.  Zumwalt  Company 

104. 8L 

1-12 

: 

59 

CiO 

60 

182 

I.  G.  Zumwalt  Company 

105. 3L 

1-12 

NO  DI\ 

ERSION 

Lawrence  Boyd 

105. 5L 

1-10 

8 

6 

14 

Thousand  Acre  Ranch 
(H.  W.  Keller) 

106.  OR 

1-14 

104 

126 

106 

17 

127 

480 

Olive  Percy  Davis,  et  al 

105. 5R 

2-16 

P; 

i.lQ 

567 

4  58 

556 

295 

2363 

Princeton  Ranch  Company 

110. OR 

1-12 

4? 

1.5  J 

104 

11 

291 

H.  Womble 

110. IL 

2-16 

NO  on 

ERSION 

I.  G.  Zumwalt  Company 

110. 7L 

1-3 

4f: 

16 

1 16 

—  PRINCBTON  FERRY— 

112.0 

I.  G.  Zumwalt  Company 

112. 05L 

1-12 

28 

10 

^9 

7'-' 

Reclaroatlon'Dlstrlct  1004 

112. IL 

2-30 

1-50 

61 

9440 

8700 

10470 

9930 

2050 

40670 

Prlnceton-Codora-Glenn 
Irrigation  District 

112. 1|R 

3-24 

-9 

4^00 

3990 

4310 

5580 

446 

16460 

I.  G.  Zumwalt  Company 

112. 6l 

1-10 

16 

82 

285 

Emerson  B.  Estes 

114. 9R 

1-5 

NO  Dr. 

ERSION 

Emerson  B.  Estes   c 

115. OR 

1-14 

14 

Mark  Munson 

115. 3R 

1-4 

NO  DD 

ERSION 

Opal  L.  Cushman 

115. 5L 

1-12 

t'O 

74 

COLUSA  TO  BUTTE  CITY 

3nal 

637 
10 

0.6 

205 

3 

0.2 

1004 

16 

1.0 

194 

3 

0.2 

0 
0 
0 

117 

2 

0.1 

131 

2 

0.1 

195O0 
18.9 

2441)0 

2 .5 . 8 

275  3( 
4' 

22700 
37 

22.0 

6554 
11 

6.4 

105100 
142 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seas 

a  The  l6"  unit  formerly  listed  at  Mile  y^.7!JL  will.  In  this  and  all  iiubsequent  reports,  be  listed  at  Mile  95. ^L. 
b  Listed  aa  a  temporary  Installation  In  1962.  Now  permanent, 
c  New  Installation  In  1963. 
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DIVKHSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Butte  City  to  Red  Bluff) 
Oct'^ber  1962  through  September  1965 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

J. I  .-.-.iiri'-rjl  .. 

NUMBER 
AND  SIZE 

Of   PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT, 

--BUTTE  Ciry  BRIDOE-- 

115.8 

--OAQDIG  STATION-SACRAMENTO 

115. 8L 

RIVER  AT  BUTTE"  CITY-- 

Mark  Munson 

115.8R 

1-4 

^ 

1 

r. 

P.  A.  Brown 

115.85L 

1-14 

'. 

41 

42 

1  ' 

99 

Victor  Trubowltch 

115. 9R 

1-6 

NO  DIV 

iRSION 

Manuel  Torres 

116. 37L 

1-12 

NO  DIV 

iRSION 

Cronln  Estate 

116. 91 

1-16 

NO  DIV 

iRSION 

Victor  Trubowltch 

117. IR 

1-10 

1 

2Q 

18 

55 

W.  P.  Wright,  Jr. 

117. 5R 

1-6 

1^ 

•r 

'.■ 

Walnut  River  Parma 

I20.3R 

1-10 

NO  DIV 

LRSION 

Robert  T.  Millar 

122. 3R 

1-10 

NO  DIV 

■RSION 

Ben  Olesbrecht 

122. 9R 

1-10 

!8 

^'  ) 

58 

Clarence  Reed 

123. 7H 

1-6 

NO  DIV 

iRSION 

P.  K.  Prlesen 

123. BR 

1-4 

1 

1 

Prlnoeton-Codora-Qlenn 
Irrigation  District 

125. 9R 

5-24 

787 

511 

9110 

8790 

9020 

8920 

5750 

42890 

Provident  Irrigation  District 

121I.2R 

2-24 
1-36 
2-46 

1450 

^910 

5270 

107 

3510 

2980 

2670 

2460 

373 

21730 

J.  Bertapelle 

124. 3R 

1-12 

=7 

205 

294 

522 

288 

162 

1328 

Abe  Glesbrecht 

125. 5R 

1-10 

NO  DIV 

iRSION 

Duard  P.  Gels 

128. 3H 

1-6 

45 

26 

55 

44 

41 

189 

P.  S.  Reager,  Jr. 

130.75R 

1-8 

17 

70 

75 

55 

24 

259 

— GAOINO  STATION-SACRAMENTO 

130. 8R 

RIVER  AT  ORD  PERRY-- 

C.  P.  Koehnen  and  Sons 

131. OR 

1-10 

? 

24 

26 

52 

28 

51 

149 

Harry  E.  Nichols,  Jr. 

133. "5L 

1-6 

89 

139 

92 

3 

323 

Harry  E.  Nichols,  Jr. 

133. 5L 

1-5 
1-6 

22 

18 

21 

13 

74 

—  STONY  CREEK-- 

138. OR 

--BIO  CHICO  CREEK-- 

141.51 

M  4  T  Incorporated  and 

Parrott  Investment  Company 

141. 5L 

1-20 

4-24 

169 

U' 

530 

1510 

5120 

4960 

1940 

a  11880 

Pred  Wagner 

141. 5L 

1-4 

NO  DI 

fEHSION 

—  OLD  CHICO  LANDING  RAILROAD 

142.1 

BRIDGE  SITE-- 

Paul  E.  Arneberg 

142. 8R 

1-14 

25 

54 

59 

Jane  Poster  Carter 

143.  6h 

1-10 

61 

86 

119 

DO 

326 

Levi  Bentz 

143. 8l 

1-6 

NO  DIV 

IRSION 

Qlenn  Beagle 

146. 3L 

1-12 

7 

29 

5 

8 

47 

Jane  Poster  Carter 

146. 8r 

1-10 

50 

65 

90 

53 

238 

Holly  Sugar  Corporation 

148. 9R 

1-2 
1-10 

NO  DIV 

;rsion 

--GAGINO  STATION  -  SACRAMENTO 

149. 5L 

RIVER  AT  HAMILTON  CITY 

(GIANELLA  BRIDGE)  — 

James  Rolph  III 

149. 5L 

1-12 

5 

152 

505 

501 

298 

1061 

1.   A.  and  A.  E.  Lewis 

149. 7L 

1-12 

22 

44 

60 

42 

168 

James  A.  Lewis 

150. OL 

1-10 

100 

165 

113 

67 

445 

V.  G.  Strain 

150. 8r 

1-12 
1-16 

80 

419 

771 

686 

1018 

537 

3511 

Joe  E.  Johnson 

152. 2R 

1-6 

NO  DIV 

;rsion 

lobert  Edwards 

152. 4R 

1-6 

NO  DIV 

SSION 

Jewhall  Land  &  Panning 
Company  b 

153. 6l 

1-10 
1-16 

80 

517 

502 

495 

52 

1624 

Bowers  Ranch 

c  154. OL 

1-8 

NO  DIV 

:rsion 

(rs  .  Gxiy  H .  Boone 

154. 5H 

1-10 

50 

55 

39 

2R 

170 

Jessie  and  McLain 

154. 6R 

1-5 

5 

4 

8 

17 

S .  0 .  Spang 

154. 7R 

1-4 

4 

6 

B-171 


DIVEBSIONS  -  SACRAMENTO  RIVEB 

(Butte  City  to  Red  Bluff)  (contd.) 

October  1Q62  thl'ouph  Septpmber  1Q6', 


W«TEB  USER           „ 

MILE 
AND  BANK 

abijve 
cramentu 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Glenn-Colusa  Irrigation 
District 

154. 8r 

1-36 
4-44 
1-48 
1-54 
4-66 
3-72 
1-100 

8340 

3230 

1880 

127000 

156000 

142000 

141000 

75500 

d  635000 

Adrian  Otten 

155. 6R 

1-4 

4- 

R.  Phleffer 

155. 7R 

l-2i 

NO  Dr 

ERSION 

P.  Williams 

156. OR 

1-6 

;:7 

31 

19 

17 

104 

H.  H.  Penner 

156 . IR 

1-6 

6 

.-. 

4:. 

f=c. 

=  1; 

■' 

227 

0.  L.  Shearman 

I56.85R 

1-3 

! 

4 

1! 

Taresh  Ranch 

158. 8R 

1-10 

101 

iq? 

222 

136 

VjJ 

765 

Jonathan  Qarst 

161. OL 

1-4 

HO  dh 

ERSION 

Jonathan  Garst 

161. 45L 

2-8 
1-14 

3 

':• 

247 

Clinton  Gano 

161. 5L 

1-4 

11 

-.7 

1^. 

■: 

54 

Jonathan  Garst 

161. 7L 

1-2 

no  rir 

F.R.'iriH 

F.  W.  case 

165. 4L 

1-14 

1 

--GAGING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  TINA  BRIDGE-- 

166. 5R 

E.  L.  Dletz 

166. 7R 

1-3 

NO  DI 

'ERSION 

Russell  L.  Deckman 

166. 8R 

1-2 

1 

: 

L 

Ernest  Peterson 

166. 9R 

1-6 

NO  DI 

ERSION 

A.  J.  McPadden 

168. 5L 

1-8 

71 

- 

1  i  -h 

Paul  E.  Arneberg   e 

168. 85R 

1-lu 

NO  DP 

ERSION 

C.  P.  O'Connor 

168. 9R 

1-6 

PLANT 

EMOVED 

Rumlano  Brothers 

169. 8l 

1-10 

1 

14 

57 

65 

30 

4^ 

210 

John  Boltano   f 

173. 05L 

1-8 

IB 

3^, 

91 

25 

Wood  Orchard  Inc .   g 

173. 6l 

1-8 

6 

10 

IS 

15 

-'. 

Dutro  Brothers 

175. 5R 

1-3 

NO  DI 

ERSION 

Dutro  Brothers 

176. 6r 

1-4 

'. 

6 

5 

- 

L.  L.  Brunemer 

177. 2L 

1-6 

PLANT 

EMOVED 

Los  Hcllnos  Mutual  Water 
Company  • 

1B7.5L 

1-12 

PLANT 

EMOVED 

John  Taylor            h  188.5(0.5) 

1-1-5 

NO  DI 

ERSION 

Prank  B.  Nichols   1          J 

188. IL 

k  1-J 

14 

26 

Ill 

56 

Henry  Kerber 

188. 8l 

1-10 

'.;■=. 

378 

288 

ogi 

R.  C.  Osbom 

189. IR 

m  1-2 

15 

13 

11 

!9 

Diamond  National  Corporation 

191. 5R 

1-8 

170 

139 

14', 

14  ■, 

129 

143 

139 

14'. 

1  ''9 

14J 

143 

119 

171'' 

Arthur  Stanley 

196. 5L 

l-2i 

NO  DI 

ERSION 

W.  R.  Harris 

196. 55L 

1-U 

1 

1 

1 

S.  and  E.  Erlckson 

196. 6l 

1-5 

IS 

27 

4 

4 

53 

Diamond  National  Corporation 

197. OL 

1-8 

15 

iSo 

114 

88 

403 

Carl  Pahel 

197. IL 

1-/' 

2 

5 

Charles  Ollllland  n 

197. 5L 

1-1.- 

Al  Qaumer 

198. OL 

!-■' 

NO  DI 

tERSION 

Al  Gaumer 

198. 3L 

1-; 

iO 

.;1 

23 

l- 

BUTTE  CITY  TO  RED  BLUPP 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

11240 
183 
1.5 

5086 

85 
0.7 

3413 

56 

0.5 

156 

3 

0.0 

129 

2 
0.0 

3373 

55 

0.4 

2647 

44 

0.4 

141000 
2293 
19.4 



152500 
2563 
21.0 

160900 

2617 
22.1 

151200 
2622 
22.2 

85460 
1456 
11.8 

727100 
1004 

An  additional  23920  acre-feet  were  received  from  BuLLo  Ceee 

as  follows:   October  1462,  November  865,  December  622, 

January  771 ^  February  20,  April  2l2,  May  4102,  June  5163, 

July  4259.  Auguat  3479.  and  September  2945. 

New  Installation  In  1965- 

Prevloualy  listed  as  Mile  153.5L. 

An  additional  6l200  acre-feet  diverted  by  gravity  from 

Stony  Creek  as  followa:   March  6962,  April  2505O, 

May  27710,  June  793*  July  480,  August  l48  and  September  62. 


Formerly  listed  as  C.  F.  O'Connor. 
f  Formerly  listed  as  Morltz  Thomsen. 
g  Formerly  listed  as  Dr.  0.  T.  Wood. 
h  Plant  Is  located  on  a  slough  which  Joins  the  Sacramento. 

River  at  this  mile. 
1  Formerly  Hated  as  Orovllle  L.  Johnson. 
J  Replaces  plant  formerly  listed  as  188.5IL. 
k  Previously  listed  as  a  2^*'  unit, 
m  Replaces  6"  unit, 
n  Formerly  Hated  as  Q.   Ollllland. 
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TABLE  113 

DIVERSIONS  -  SACRAMENTO  RIVER 
(Red  Bluff  to  Redding) 

0--tLtj._-r  ltj62  thrcuRh  September  196^ 


W4TER  JSER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  PEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--QAODfa  STATION  -  SACBANEWrO 
RIVER  NEAR  RED  BLUFF- - 

198.6 

C.  T.  Loftus 

205 . IL 

1-4 

.:6 

28 

26 

113 

D.  Hills 

207. 3L 

1-8 

'1 

22 

154 

178 

98 

40 

476 

D.  Mills 

207. 5L 

1-12 

1? 

90 

262 

285 

28', 

54 

987 

La  Hirada  Olive  Company 

209. OL 

1-4 

NO  or 

ERSION 

J.  F.  Nunes 

213. OR 

a   1-3 

27 

28 

R.  B.  Rlchjnond 

213. 5L 

1-3 

25 

R.  B.  Richmond 

215. 7L 

1-6 

-7 

1 

138 

108 

151 

135 

560 

J.  P.  Nunea 

216. OR 

1-5 

■9 

41) 

36 

',3 

155 

W .  A .  Hunaeus 

216. IL 

1-3 

R.  B.  Richmond 

216. 5L 

1-6 

!K 

15 

-■: 

e.4 

99 

7'^ 

389 

Haakonson  Brothers 

217. 5L 

1-5 

H 

PLANT  ( 

EMOVED 

8 

J.  L.  Haaklns 

217. 9L 

1-6 

11 

36 

145 

27 

59 

276 

Rio  Alto  Rancho 

221.  OR 

1-12 

60 

... 

88 

2/40 

277 

246 

199 

1192 

Klmberly  Clark  Corporation  b 

228.  OR 

1-16 

;=. 

62 

,^ 

28 

33 

210 

Ployd  Leonard 

233. 5L 

1-6 

NO  DIl 

ERSION 

U.  S.  Plywood  Corporation 

23ft. OR 

1-8 

-.ir- 

:7J 

;-.'. 

204 

14  ■• 

54 

11 

.B5 

179 

162 

150 

1506 

William  Menzel  Company, 
Incorporated 

240. 2L 

1-12 

NO  DB 

ERSION 

Lou  Oerard 

240. 3L 

1-2 

NO  DH 

ERSION 

John  Gladwell 

240. 4L 

1-4 

NO  DB 

ERSION 

Anderson-Cottonwood 
Irrigation  District 

240. 5L 

4-16 

167 

1290 

3930 

4140 

4720 

2500 

16750 

Rlvervlew  Golf  Course 

240. 8L 

1-4 

? 

i' 

1 

2 

2 

1 

1  i.- 

2c 

^.3 

44 

'.0 

167 

J.  H.  Keln  Company 

241. 9L 

1-4 
1-6 

NOl 

AGRICU: 

TUBAL  I 

SE 

Anderson-Cottonwood 
Irrigation  District 

246. OR 

Gravity 

8520 

15700 

22300 

23500 

22800 

21100 

=  115900 

City  of  Redding 

246. 25L 

2-6 

2 

2 

1 

It 

13 

19 

14 

10 

67 

Maybell  Dlestelhorst 

246. 3R 

1-8 

B 

56 

45 

49 

47 

207 

City  of  Redding 

246. 7R 

5-8 

215 

211 

201 

192 

163 

190 

177 

319 

55'' 

676 

685 

472 

4055 

--0A0ING  STATION  -  SACRAMENTO 
RIVER  AT  KESWICK  — 

250.5 

RED  BLUFF  TO  REDDING 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

9211 
150 
5.5 

452 
7 

0.3 

414 
7 

0.3 

398 

0.3 

308 

0.2 

292 
5 

0.2 

178 
3 

0.1 

17570 
286 

12.5 

28030 

471 

19. q 

29790 

484 

21.1 

29470 

479 

20.9 

24990 

420 

17.7 

141100 
195 

SACRAMENTO  RIVER  -  SAOHAMEOTO  TO  REDDIMO 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

28300 
460 
1.6 

9520 
160 
0.6 

8045 
131 
0.5 

3074 

50 

0.2 

2327 

1,2 
0.1 

6079 

99 

0.3 

12000 
202 
0.7 

341200 
5549 
19.9 

378400 
6560 
22.1 

576100 
6116 
22.0 

362500 
5895 
21.2 

184700 
5104 
10.8 

1712000 
2565 

Replaces  7"  unit. 

Formerly  Hated  as  C.  D.  Draucker. 

Includes  9^30  acre-feet  of  spill  as  follows:  October  1930  and  May  7500. 
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TABLE  144 


DIVERSIONS  -  COLUSA  BASIN  DRAIN* 
October  1962  through  September  196? 


MILE 
AND  BANK 

WATER  USEB                " 

NUMBER 
AND  SIZE 

or  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--OAQINQ  STATION  -  COLUSA  BASIN   0.25 
DRAIN  AT  KNIQHTS  LANDING 
{KNIGHTS  LANDING  OUTFALL  GATES )- 

River  Farms  Company             O.JL 

1-20 

=  51 

902 

1266 

10-6 

338 

4093 

John  J.  Anderson  a             1.45R 

1-16 
1-20 

John  C.  Cooling  a         4.2R  (0.1) 

1-16 

J.  E.  Taylor  a             4.2R  (0.7) 

1-12 

B.  C.  and  T.  D.  Tolson  a   lt.2R  (0.8) 

1-12 

Layton  Knaggs             4.65R(0.3) 

2-24 

ly 

1 

181 

2300 

2210 

1620 

1490 

7821 

layton  Knaggs                  7.2R 

3-16 

1-20 

164 

47 

27 

3 

219 

1910 

1950 

1820 

968 

7108 

George  E.  Youngmark             8.8R 

1-14 
1-16 

'- 

11 

321 

217 

450 

456 

194 

1661 

Hershey  Estate                 11.15R 

1-16 
1-18 

323 

567 

524 

502 

258 

2174 

Hershey  Estate                 13.75R 

1-16 

51 

472 

272 

1B7 

119 

1101 

C.  n.   Mumma                     14.75H 

1-16 

127 

118 

146 

136 

76 

605 

--COUNTY  LINE  BRIDGE--           15.25 

J.  V.  Doherty  a                15 -SR 

1-12 

H.  T.  Emmert  a                15.75R 

1-16 

H.  B.  West,  Jack  Hughes  and  a   18. IR 
Dr.  R.  C.  West 

1-15 

1-20 

James  Irlart              18.5R(0.8) 

1-11 

10} 

139 

144 

1.^" 

68 

580 

—RECLAMATION  DISTRICT  108       19. 9L 
QRAVriY  DRAIN— 

Reclamation  District  108        19. 9L 

1-16 
1-24 
1-30 

4^  |. 

2CJ.3 

3520 

'110 

7.10 

la7^.^ 

James  Irlart                  20. OB 

1-14 

15 

432 

618 

673 

600 

264 

2600 

B.  W.  Whltmlre  and              21.35R 
D.  S.  Adams 

2-16 

16 

486 

552 

784 

570 

144 

2664 

Albert  Brandenburg  a           22.15R 

!-l4 

--GAGINQ  STATION  -  COLUSA  BASIN  22.5 
DRAIN  NEAR  COLLEGE  CITY  — 

Alleen  Browning           22.75R(0.1) 
Armstrong   a 

1-16 

--SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD       23.6 
BRIDGE- - 

Balsdon  Ranch  a           24.6r(0.3) 

1-16 

Balsdon  Ranch             24.6l(0.3) 

1-14 
2-16 

7f 

2o; 

2' 

( 

^. 

'•'■' 

55« 

681 

IC^O 

277 

2927 

Henry  J.  Olln  a           24.6l(0.31) 

1-12 

Luta  King  a                  25. IR 

1-6 

Gertrude  M.  Sherer  a           25.3L 

1-16 

Gertrude  M.  Sherer  a           25. 5R 

1-10 

--GRIMES  -  COLLEGE  CITY          25.5 
CAUSEWAY -- 

Fred  Schutz                     25. 9L 

1-16 
1-20 
1-24 

.;■!£ 

41 

7t' 

--  ■ ' 

471 

•Jl  ," 

2  T:1S 

Roy  E.  Kltts  a           26. 4r  (0.1) 

1-18 

C.  W.  and  M.  F.           27.251(0.3) 
Struckmeyer 

2-16 

114 

144 

55 

4  3Q 

.'t.J5 

4  1  il 

1157 

William  P.  Wallace  Ranch        28. OR 

1-12 

1-16 

NO  DI 

'ERSION 

--WALLACE  CROSSING  (OLD          29.2 
MERIDIAN-WILLIAMS  BRIDGE) -- 

Olive  Percy  Davis,  et  al  a      29.79L 

Gravity 

Olive  Percy  Davla,  et  al   29. 8R  (0.4) 

1-16 

4.'<'i 

4.1.'' 

536 

514 

182 

2213 

Fred  Wllklns  a           29. 8r  (1.0) 

1-14 

Olenn-Coluaa  Irrigation    29. 8R  (1.4) 
District 

1-20 
2-38 

l.'Go 

1210 

2950 

2810 

440 

Rb70 

OUve  Percy  Davis,  et  al        32. IR 

1-16 

NO  DI 

/EflSION 

Federal  Flah  and  wildlife       32. 6R 
Service 

1-16 

10'. 

174 

r.i 

■•"'■ 

J.  G.  Olvey  (1                  J2.6L 

1-  I't 

B-174 


TABLE    144-' 


DWERSIONS  -  COLUSA 
October  1962  through 

BASIN  DRAIN* 

September  1963 

contd. 

MILE 
AND  SANK 

WATER  USEB 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLT  DIVERSION  IN  ACHE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULT 

AUG, 

SEPT 

Arata  Brothers  a               52. 9L 

1-8 

Richard  Noore                  53. 5L 

1-12 
1-16 

750 

809 

515 

904 

394 

3572 

Federal  Flah  and  Wildlife        56.65R 
Service 

1-15 

1-20 

2^9 

269 

224 

53 

583 

998 

1020 

962 

1070 

5438 

--GAaniO  STATION  -  COLUSA  BASIN   57. 0 
DRAIN  AT  HIOHWAY  20-- 

Pederal  Pish  and  Wildlife    57.0L(0.1) 
Service   a 

1-15 

I.  0.  Zumwalt  Company            39. 2L 

8-20 

t,...; 

17'J 

5150 

3120 

4200 

4280 

1470 

16900 

East  Williams  land  Company  a     39.28 

1-16 

J.  H.  Cave  a                 59.98R 

1-10 

Leon  Paulo  and  Seaver  Farms  b    40. OL 

5-16 

1 ":  Li 

7 

1 

i4 

515 

278 

247 

178 

87 

1434 

J.  H.  Cave  a                 40. 5R 

1-10 

Seaver  Farms  and                41. 5L 
F.  J.  Bylngton  c 

4-16 

1150 

1070 

1130 

1220 

476 

5049 

Coffman  and  Campbell  a          42. 6L 

1-16 

Louis  0.  Sutton  a              42. 7R 

1-16 

Watt  Brothers                  43. 2L 

1-12 
1-16 

483 

342 

464 

4;< 

249 

1971 

Watt  Brothers  a                Uy.HR 

1-12 

H.  and  A.  Andreottl  d           44. 3L 

e  1-16 

-.'7 

915 

960 

842 

287 

5901 

S.  Ash                        45. OL 

2-16 

1070 

1280 

1160 

1210 

252 

4972 

Charles  W.  Welch  a             45. OR 

1-12 

1-15 
1-16 

El  Dorado  Sportsman  Club  a       46. 5R 

1-16 

I.  G.  Zumwalt  Company            46.75L 

1-24 

559 

480 

^79 

486 

83 

2187 

Leonard  R.  Beuchamp  a           47. 5L 

1-6 

Uonard  R.  Beuchamp        47. 5L  (0.4) 

2-16 

883 

823 

839 

802 

286 

3633 

Charles  W.  Welch  a        48. 7R  (0.1) 

Gravity 

Charles  W.  Welch  a         48. 7L  (0.2) 

1-12 

Charles  W.  Welch  a        48. 7L  (0.3) 

1-12 

Haxwell  Irrigation         48. 7H  (0.8) 
District 

1-14 
1-16 
2-20 

80 

2580 

1770 

44  55 

Del  Valley  Farms,               49. IR 
Incorporated  a 

1-10 

Lynn  and  Bohne             49.58L(0.9) 

1-10 
1-12 

294 

521 

711 

c-=. 

591 

2592 

J.  W.  Buerln  and                49.59R 
W.  J.  Thompson   a 

1-12 

Helphenstlne  Rice  Lands           49.69L 

f   1-12 
1-18 

■Ju 

93 

1- 

7n 

979 

913 

303 

491 

4118 

E.  Butler,  E.  Meyer  and           49. 7L 
J.  Jones 

1-16 

106 

109 

21 

11 

209 

187 

86 

732 

Dan  Ponseca  a                 50. 2R 

1-10 

Lcngwell  Acres  a          50. 5L  (0.3) 

1-10 

Hanuel  Barrett  a      0pp.  55.6R  (1.3) 

1-14 

Prlnceton-Codora-Qlenn           54. 2L 
Irrigation  District 

2-18 

87 

2260 

2230 

2320 

2340 

599 

9836 

John  S.  Lopes  a                 54. 9R 

1-12 

J.  P.  Cardoza  a                 55. OR 

1-4 

--LATERAL  HIOHWAY  -  BUTTE  CITY    57.5 
TO  WEST  SIDE- 

Provldent  Irrigation   0pp.  57. 5R  (2.4) 
District  (Willow  Creek 
Plant) 

1-24 
1-36 

220 

525 

719 

i;'^4 

Jamleaon  Ranches,  Incorporated    58. 4R 

1-12 
1-16 

•hll 

?76 

028 

5%' 

224 

2304 

Joe  Navarro  a                 59. OR 

1-18 

Provident  Irrigation   0pp.  59. 9R  (0.4) 
District  g 

1-16 
1-18 

1700 

1790 

1420 

1110 

216 

6269 

Provident  Irrigation   0pp.  61. 2R  (1.5) 
District  (Drain  #55) 

Gravity 

202C 

498 

59f 

5590 

5090 

5060 

5840 

5460 

h  30160 

Dorothy  Poote  a                 62. 4L 

1-16 

1-14 
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TABLE  144 


DIVERSIONS   - 

October  1062  t 

COLUSA  BASIN  DRAIN* 

-rouph    Sept-mber    196' 

(contd 

) 

MILE 
AND   BANK 

WATER     USER                                     ** 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACHE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FES 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Provident   Irrigation           0pp.   62.8(2.5) 
District 

2-16 

': 

392 

326 

362 

386 

267 

1817 

Terrlll  Knight                                           6J.2L 

1-12 

1-16 

> 

I'j 

•= 

236 

294 

124 

1374 

John  M.   Demmer     a                                        63.7L 

1-12 

Mary  R.   Bohach                                           64. IL 

1-12 
1-14 

._•-. 

.'!,■ 

r-^u 

386 

132 

1507 

Provident    Irrigation                     64.2R(0.l) 
District    (Colusa  Basin  Drain) 

1-20 
1-24 

642 

'"b 

2610 

4120 

4000 

4070 

2090 

17620 

Provident   Irrigation         0pp.   64.2R(2.6) 
District    (Drain  #13) 

1-16 
1-20 
1-24 

167 

1590 

1670 

1600 

1520 

693 

7240 

Provident   Irrigation         0pp.   64.2R(2.6) 
District    (Drain  #15) 

Gravity 

695 

217 

113 

- 

yRc; 

IIQ7 

Ray  Funke      a                                        61t.21R(2.6) 

1-1 

COLUSA   BASIN   DRAIN 

Total 

Average    cubi.^    feet    per  second 

Mnthly  use    in   percent'of   seasonal 

4772 
78 

2.? 

1834 
31 

0.9 

0.8 

172 

o.i 

0 

0 

4 
0 

0 

520 
9 

39500 
642 

19. : 

43200 
726 

20.9 

47230 
768 

22.  Q 

45120 
734 

21. e 

2256O 

379 

10.9 

206600 

285 

Carries  return  water  from  Colusa  Basin  along  west  border  of 

Reclamation  District  108  and  78?.  and  then  discharges  to 

Sacramento  River  at  Mile  3^.15R  or  partial  diversion  via 

Knights  Landing  Ridge  Cut. 

Mileage  along  Colusa  Basin  Drain  from  Junction  with 

Sacramento  River. 

This  diversion  dropped  as  of  October  1962,  due  to  a 

cutback  in  the  diversion  program. 


b  Formerly  listed  as  Leon  Paulo  and  L.  W.,  Seaver. 

c  Formerly  listed  as  Lloyd  W.  Seaver  and  F.  J.  Bylngton. 

d  Formerly  listed  as  S.  Ash. 

e  Replaces  a  l4"  unit. 

f  The  12"  unit  was  a  temporary  installation  during  1963. 

g  New  installation  In  I963. 

h  Includes  5184  acre-feet  of  spill  to  Willow  Creek  as  follows: 
May  1390,  June  277,  July  198,  August  899  and  September  2420. 


TABLE  IU5 

DIVERSIONS  -  KNIGHTS  LANDING  RIDGE  CUT 
Oi:tober  1962  through  September  1963 


MILE 
AND   BANK 

WATER     USER                                     • 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT 

--STATE   HIGHWAY   24   BRIDGE--                     0.3 

--SOUTHERN   PACIFIC   RAILROAD                     0.7 
BRIDGE 

E.    L.   Wallace                                               0.8R 

1-16 
1-20 

V_, 

i  ^.  1 

jMi 

.:'-*'! 

L.Jg 

M.    R.    Richardson                                             0.82L 

1-14 

!■ 

114 

',(:..- 

-i  10 

189 

1729 

--RECLAMATION  DISTRICT  730                      3.2R 
DRAINAGE  PLANT  #2— 

Ralph  W.    Pollock     a                                   3.5L 

Gravity 

W.  K     Lowe     a                                               4.3R 

1  -lb 

Ralph  W.    Pollock     a                                   4.55L 

l-lt. 

Albert  Bacchlnl     a                                     4.7H 

1-6 

Hershey  Estate                                             4.75L 

1-24 

? 

101^ 

s:t,M 

Hershey  Estate     a                                       5.25R 

1-16 

—WEST   LEVEE  YOLO  BYPASS--                      6.3 

Hershey  Estate     a                                       6.3H 

Gravity 

Hershey  Estate                                                 6.3 

Gravity 

If.u 

Sacramento  River  Ranch                            6.3L 

Gravity 

KiJ 

1  0"., 

(\2Q 

7.W 

0 

St'-.) 

'09^' 

KNIGHTS  LANDING  RIDGE  CUT 

Total 

Average   cubic   feet  per  second 

Monthly  use   In  percent  of  seasonal 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

419 

7 

1377 

23 

22.1 

1633 

26 

26.2 

1736 

28 

27.8 

758 

13 

12.2 

62}.; 

Mileage  downstream  from  head  on  Colusa  Basin  Drain  near  Knights  Landing.   Plow  Is  principally  Colusa 

Ridge  Out  by  checking  at  Knights  Landing  Outfall  Gates. 

This  diversion  dropped  as  of  October  1962,  due  to  a  cutback  In  the  diversion  program. 
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TABLE  1*46 

DIVERSIONS  -  YOLO  BYPASS 

(East  Borrow  Pit  or  Tule  Canal) 

October  1962  through  September  1963 


MILE 
AND    BANK 

WATER    USER 

NuueER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FES 

UAR 

APR. 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG- 

SEPT 

Swanscun  LaiiiJ  Company'                  i.63   (Oo) 

1-lJ* 

NO  DI  ER3I0N 

Swanston  Land  Company                               1.5S 

1-11 

NO  DI  ERSICN 

--OAaUIQ  STATION    -  YOU)                             1.0 
BYPASS  BELOW  SACRAMEHTO 
BYPASS— 

Swanston  land  Company                               0.85S 

1-16 

NO   DI  "ERSION 

Swanston  Land  Company                               0.8S 

l-ll 

NO  DI  ERSION 

Swanston  land  Company                               0.5S 

1-11 
1-16 

NO   DI  "ER.'^ION 

--OAOmO  STATION  -  YOLO                          0.0 
BYPASS   ABOVE  SACRAMEHTO 
BYPASS -- 

Swanston  Land  Company                               1.8N 

1-10 

1-20 

NO   DI   ERSION 

Bnsher,    Alexander  and  Barsoom             2. UN 

1-20 

-.. .;. 

--SACRAMENTO-WOODLAND                                 6.18N 
HIGHWAY-- 

— SACRAMEHTO-WOODLAND                                 6.2N 
RAILROAD  BRIDOE— 

City  of  woodland                                         6.5N 

1-16 

NO   DI  ERSION 

--CACHE  CREEK—                                               7. ON 

--KNIGHTS  LANDING  RIDOE  CUT--               9.6N 

—RECLAMATION  DISTRICT    1600                 10. ON 
DRAINAOE    PLANT  — 

YOLO  BYPASS   (East  Borrow  Pit 

or  Tule   Canal) 

To-.als 

Average   cubic    feet    per  second 

Monthly  use   In  percent   of  seasonal 

C 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

D 

0 

0 
0 
0 

156 

3 

22.6 

186 

3 

27.0 

269 

It 

39.,: 

79 

1 

11. JJ 

690 

1 

Mileage  is  given  northerly  or  southerly  from  North  Levee  of  Sacramento  Bypass. 
primarily  from  water  diverted  through  Knights  Landing  Ridge  Cut. 


Diversions  from  East  Borrow  Pit  of  Yolo  Bypass  are 


TABLE    147 


DIVERSIONS   - 

October 

LOWER 

1962  t 

BUTTE  CREEK  AND  BDTTE 

hrough   September    1963 

SLOUGH 

WATER     USER 

MILE 
AND    SANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Reclamation  District   1001 

3.2R 

1-11 

LCaSR 

lUTTE    .; 

iz.n: 

NO  DI 

ERSION 

Reclamation  District  853 

3.3L 

1-16 

112 

118 

133 

38 

1031 

Colusa  Shooting  Club 

1.1L 

1-16 

216 

i42 

13 

62 

62 

395 

West  Butte  Farms  Company 

1.25L 

1-18 

337 

117 

5 

189 

Reclamation  District   lOd 

1.3R 

1-20 
1-21 

';6 

sm 

1170 

1160 

1050 

151 

1761 

El  Anzar,   Incorporated 

5.7L 

1-12 
a      1-16 

'1 

'2 

-' 

Field  and  Tule 

7.1L 

1-10 

NO  DI 

ERSION 

White  Mallard  Duck  Club 

11. 8R 

Gravity 

1 JO 

;oo 

b        500 

White  Mallard  Duck  Club 

11.8R(0.5) 

1-12 

389 

88 

249 

360 

326 

1112 

Rejlamatlon  District   1001 

11.8R(2.6) 

Gravity 

1150 

3800 

5130 

992 

1810 

2270 

2810 

1380 

20630 

Reclamation  District         0pp. 

lad 

11.1R(0.2) 

Gravity 

3'9 

1160 

221 

769 

1210 

816 

1060 

79 

6257 

Compton  Hills  Ranch           0pp. 

ll.lB(O.I) 

1-16 

— GRIDIEY  ROAD  BRIDOE-- 

15.1 

Butte  Basin  Gun  Clubs 

15.  6l 

Gravity 

'  yoo 

3000 

J.   Ken  Sexton  and  Son 

■".    H 

:■■' 

M 

li. 
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TABLE  147 


DIVERSIONS  - 

October 

LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE 

1Q62  through  September  196^ 

SLOUGH 

(contd 

) 

MILE 
AND  BANK 

WATER  USER 

NUMBER 
AND  SIZE 

Of   PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR- 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--BIOOS  -  AFTON  ROAD  BRIDQE—      19.1 

J.  Ken  Sexton  and  Son   0pp.  19.6r(0.8) 

1-14 

NO  DT 

ER,5lON 

Homar  and  Homar  A.      0pp.  20.7R(0.8) 
Charles 

2-16 

605 

455 

577. 

iii 

252 

2418 

McGowan  Brothers       0pp.  20.9R(0.5) 

1-16 
d  1-14 

336 

212 

■36 

•AS 

45 

1241 

McOowan  Brothers                21. OR 

1-20 

NO  Dr 

■ERSION 

E.  McPherrln                   21. IL 

1-16 

1-20 

1220 

2080 

2220 

2240 

1320 

9080 

Oolden  L.  Hulen        0pp.  21.4R{1.0) 

1-16 

142 

245 

243 

504 

195 

1129 

McQowan  Brothers       0pp.  22.4r(0.7) 

1-16 

NO  DD 

■EFSION 

McGowan  Brothers       0pp.  22.4r(1.1) 

e   1-16 

17 

i6 

7 

--RICHVALE  -  BUTTE  CITY            22.5 
ROAD  BRIDGE- - 

McGowan  Brothers                 25. OR 

1-16 
1-20 

851 

1120 

1370 

1610 

556 

5307 

Harris  Lands                     23. OL 

1-16 

46 

97 

166 

153 

74 

536 

McGowan  Brothers        0pp.  25.0R(0.75) 

e  1-16 

249 

298 

362 

475 

57 

1441 

McGowan  Brothers       0pp.  25.5R(1.2) 

1-16 

NO  DI\ 

ERSION 

McOowan  Brothers       0pp.  24.0R(0.5) 

a  2-16 

1-20 

1131 

974 

1380 

1570 

464 

5319 

McGowan  Brothers            24.5R{1.4) 

1-16 

NO  DR 

EREION 

Ruth  Baldwin  and       0pp.  25.6L{0.6) 
Charles  K.  Lay ton 

f   1-10 
1-12 

26 

89 

387 

420 

336 

117 

1375 

Arrowhead  Ranch                 28. OR 

1-12 
1-16 

NO  Dr, 

ERSION 

Arrowhead  Ranch                  29. 2L 

1-12 

NO  on 

ERSION 

--WESTERN  CANAL  DAM—              JO. J 

--SACRAMENTO  RIVER  JUNCTION--      0.0 

BUTTE 

SLOUGH 

Butte  Slough  Irrigation  Company    0.0 

Gravity 

8 

M.  Marty                       O.JW 

1-10 

79 

ly 

118 

2!.- 

147 

158 

739 

— BOTTE  CREEK—                   0.6E 

Mrs.  Mamie  M.  Smith               0.9E 

1-7 

NO  or 

ERSION 

Joe  Marty                       LOW 

1-12 

17 

■.,- 

:.7 

Mrs.  Mamie  M.  Smith              1.4E 

1-8 

NO  dh 

ERSION 

Pred  Tarke                      l.gw 

1-14 

7 

7- 

1 

7i 

h'-i 

2'.! 

--MAWSON  BRIDGE--                 2.1 

C.  W.  Rawley                    2.5W 

1-14 

!■ 

124 

60 

:4._j 

97 

445 

J.  E.  Smith                     5.0W 

1-10 

NO  DP 

ERolON 

Pearl  Clark  and  Alice  Brewer      3.5W 

1-10 

P.  A.  Helsche                   3.7W 

1-10 

1- 

Grannlman  and  Pleth              4.08W 

1-6 

t. 

P.  W.  Relsche                   4.1W 

1-10 

•-.. 

r 

'.  !7 

W.  J.  Hanklne                   4.8W 

1-12 

7 

67 

25 

38 

137 

P.  B.  Hensen                    5.IW 

1-12 

6 

6- 

87 

105 

10 

271 

Edward  E.  Nail                  6.3W 

1-12 

LOWER  BUTTE  CREEK  AND  BUTTE  SLOUGH 

l')29 
2.1 

Bo4l 
11.2 

10550 

172 

14.7 

1416 

2J 

2.0 

0 
0 
0 

0 

0 

) 
0 

6999 

1\b 

11130 

187 

15.6 

12990 

211 

18.1 

13790 

224 

19.2 

5254 

8'? 
7.  '■ 

71090 
99 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

Mlloage  on  Butte  Creek  from  Junction  with  Butte  Slou,-i 

at  Mile  0.6E. 

Mileage  on  Butte  Slough  from  Junction  with  Sacramento  River 

at  Mile  8U.0L. 

One  16"  unit  waa  a  temporary  Inetallatlon  In  I963. 

Diversion  la  eatlmated. 

No  record.  Owner  refused  permission  to  enter  property. 

The  1^"  unit  was  a  temporary  Installation  In  1963. 

One  16"  unit  was  removed  In  1963. 

The  10"  unit  was  Installed  in  1963. 


Plow  In  Butte  s:.Mh*;-.  J-r'.ved  from  Butte  Creek.  1 
controlled  by  out.f;ill  galea  at  Junction  with 
Sacramento  River  and  la  thereby  retained  In 
Butte  Slough  to  discharge  Into  East  and  West 
Borrow  Pits  of  Sutter  Bypass  neat  "Long  Bridge". 
The  outfall  gates  are  maintained  by  the  Depart- 
ment of  Water  Resources  and  are  operated 
cooperatively  with  the  Butte  Slough  Irrigation 
Coftipany.   See  Sutter  Bypass  Diversions. 
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TABLE   1^ 

DIVERSIONS    -    SITPTER  BYPASS  AND  SACRAMEJfTO  SLOUGH 
October   1962  through  September    196? 


MILE 
AND   BANK 


WATER     USER 


NUMSER 
AND   SIZE 

OF  PUMP 
IN   INCHES 


MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE   -  FEET 


JAN.     FEB 


MAY     JUNE    JULY    AUG.    SEPT 


TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 

ACRE-FEET 


--SOOTHERN  PACIFIC  RAIIROAD 
BRIDOE- 

2.5 

C.  Pred  Holmes* 

b  8. OR 

1-18 

--STATE  HIGHWAY  24  CAUSEWAY- - 

12.7 

Sutter  Mutual  Water  Company 

17. 5R 

1-18 

—SOOTH  LEVEE  OP  TISDAIE 
BYPASS-- 

18. 9R 

--RSCLAMATION  DISTRICT  1660 
ORAVITY  DRAM-- 

19. 3R 

0.  Gul3tl  and  Sons 

23. 7R 

1-16 
1-24 

Central  Qun  Club 

21. 5L 

1-12 

Butte  Slough  Irrigation  c 
Company  Limited 

24.  6h 

1-18 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

25.  OR 

Gravity 

Butte  Slough  Irrigation 
Company  Limited 

28. 4R 

Gravity 

Pred  Tarke 

28. 6r 

1-4 
d  1-10 

3.  A.  Fr>-e 

29.  OR 

1-8 

—STATS  HIGHWAY  20  BHIDOE— 

29.1 

Pred  Tarke 

29.  2R 

l-IO 

--SACRAMENTO  NORTHERN 

29.25 

RAILROAD  BRIDGE-- 


R.  E.  Hughes 

b 

0.95s 

1-16 

T.  H.  Richards 

0.5S 

1-18 

--WILLOW  SLOUGH— 

0.0 

R.  E.  Hughes  #7 

b 

0.5N 

1-16 

--RECLAMATION  BOARD  DRAINAGE 
PLANT  #1  — 

1.4N 

Cliff  P.  Chllders 

• 

(0.3) 

1-16 

Cliff  P.  Chllders 

t 

(1.29) 

1-16 

E.  H.  Chrlstensen 

and 

Sons 

« 

(1.32) 

e  1-16 

E.  H.  Chrlstensen 

and 

Sons 

• 

(1.45) 

1-14 

E.  H.  Chrlstensen 

and 

Sons 

« 

(1.75) 

1-16 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(2.8) 

f   1-12 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(3.3) 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(3.5) 

1-18 

OJt  Brothers 

• 

(3.6) 

1-10 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(3.6) 

1-12 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(3.9) 

1-12 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(4.0) 

1-18 

E.  H.  Chrlstensen 

* 

(4.1) 

1-16 

E.  H.  Chrlstensen 

* 

(4.29) 

1-16 

E.  H.  Chrlstensen 

• 

(4.3) 

1-10 

Ral  Brothers 

• 

(1.3) 

1-12 

E.  H.  Chrlstensen 

» 

(4.33) 

1-16 

£.  H.  Chrlstensen 

• 

(4.35) 

1-14 

R.  E.  Hughes  #6 

b  1.511 

1-16 

R.  E.  Hughes  #5 

b  2.9N 

1-14 

Neal  Westrope 

b  4. ON 

1-14 
1-16 

—STATE  HIGHWAY  24 

CAUSEWAY— 

4.3N 

Neal  Westrope 

b  4.5H 

2-14 

Ira  Mulligan 

5.7N 

1-16 

R.  J.  Hughes  #2 

b  5.9N 

1-14 

J.  Etcheverry 

5.9U 

1-14 

0.  0.  Orrlck 

b  6.9N 

1-10 

2-16 

:5T  BOa  OW  PIT 


CF  SUT"£R  BYP:  SS 


138 


304 


NO  DP  ERSION 


NO  or  ERSION 


E  ST  BORi  QW  PIT 


NO  DH  ERSION 


PLANT 
26 


;  EMOVED 
40 


PLANT  :  EMOVED 


554 

36 

1200 


1560 

751 

254 

1400 

26 


OP  SW  'ER  BYP/ 


SS  (a) 


379 

411 

327 

35 

458 

410 

4}6 

32 

370 

337 


358 


540 
47 


457 
450 
162 

30 

540 
500 

490 

43 

398 

345 

25 
151 

36 
117 
126 
482 


105 

586 

91 


420 

305 

1900 

157 


482 
430 
255 

601 

544 

548 

72 

444 

385 


145 
46 

781 

«7 
34 

289 


222 
738 
306 


1850 

9^1 

164 

1770 

114 


471 
405 
328 


323 

5C't 
106 
394 
}40 

135 
53 
31 
221 
187 
774 

50 
257 

30 

38 

213 

714 

175 


539    7359 


597 

19 

203 


196 
158 
250 

184 
142 

134 

34 

139 

114 

82 
221 

57 
66 

421 

29 


469 


299 
17 


3243 

778 

6473 

297 

15 

102 


1985 
1854 
1322 
131 
2246 
1719 

2240 

287 

1754 

1521 

500 
578 
123 
594 
425 
2816 
733 
179 
546 

200 
557 
549 
2677 
636 
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TABLE    148 

DIVERSIONS   -   SUTTER  BYPASS   AND   SACRAMENTO  SLOUQH    (contd.) 

Oc-tober    1Q62   throuirh  Septembr-r    1965 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

or  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 

ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Ira  Mulligan 

7. IN 

1-  lb 

:90 

719 

822 

169 

3005 

-OILSIZEH  SLOUOH— 

8. ON 

0.  0.  Orrlck              b  S.ONCO.^S) 

1-16 

1-' 

Crepps  and  Mlddleton 

b  9.99N 

1-15 

280 

2 

1  '■ 

191 

157 

I.''- 

-.D 

cut 

Crepps  and  Mlddleton 

blO.ON 

1-16 

145 

453 

232 

61 

68 

86 

1045 

--RECLAMATION  BOARD  DRAINAGE 
PLANT  #2-- 

10. ON 

Crepps  and  Mlddleton 

'i    (0.3) 

1-12 

9 

i4 

Dettllng  Brothers 

X  (0.9) 

1-20 

•345 

1850 

1810 

17- 

Dettling  Brothers 

X  (1.8) 

1-16 

506 

107 

25 

Federal  Pish  and 
Wildlife  Service 

X  (1.99) 

1-16 

493 

446 

480 

75 

1494 

Sutter  Extension  Water 
District 

X  (2.0) 

1-20 
1-30 

446 

76 

l8i;o 

2660 

3490 

3100 

1950 

13720 

Ira  Mulligan 

X  (2.3) 

1-10 

37 

22 

32 

91 

Ira  Mulligan 

X  (2.5) 

1-16 

467 

549 

507 

509 

30 

2062 

Bridge  Investment  Company 

i  (2.6) 

1-16 
1-20 

97 

415 

363 

462 

263 

1600 

Bridge  Investment  Company 

X  (2.65) 

1-14 
1-20 

1160 

1450 

98J 

1170 

645 

5407 

Bridge  Investment  Company 

X  (3.0) 

1-12 

269 

185 

91 

193 

738 

Percy  Davis 

X  (4.5) 

1-12 

44 

57 

117 

118 

126 

78 

540 

Sutter  Extension  Water 
District 

X  (6.T) 

1-20 

646 

722 

1050 

892 

191 

35'- 1 

Crepps  ana  nidaieton  c      10.1N(0.5) 

1-14 
1-18 

^12 

3 1 1 

623 

Federal  Pish  and 
Wildlife  Service 

bll.SN 

1-12 

83 

61 

96 

99 

294 

374 

360 

1387 

Federal  Pish  and 
Wildlife  Service 

bl6.3N 

1-24 
Gravity 

551 

926 

975 

1330 

1380 

1330 

5992 

R.  A.  Schnabel 

bl6.4N 

1-8 

27 

61 

47 

3 

138 

--WADSWORTH  CANAL— 

16.5N 

H.  A.  Schnabel 

V  (l.OL) 

1-16 

NO  or 

■ERSION 

Fred  S.  Betty 

V  (l.OR) 

1-10 

NO  or 

fEBSION 

--GAGING  STATION  - 

WADSWORTH  CANAL  NEAR 
SUTTER  (LOWER  STATION )-- 

V  (1.05) 

H.  D.  Brown  and  A.  H.  Muns 

V  (1.35R: 

1-16 
1-20 

h70 

581 

527 

497 

270 

2545 

Vesper  Kellbgg 

V  (1.5L) 

1-14 

21 

7 

55 

IJO 

84 

105 

402 

Albert  Thomasen 

V  (1.7R) 

1-16 

NO  DI 

'ERSION 

—STATE  HIGHWAY  20  BRIDOE-- 

V  (2.0) 

— GAGING  STATION  -  WADSWORTH 
CANAL  NEAR  SUTTER  (UPPER 
STATION) -- 

V  (2.45) 

Epperson,  Kennedy,  and 
Joaquin 

V  (2.5R) 

1-10 

11} 

224 

232 

220 

116 

905 

Clara  Parrlngton 

V  (2.51R 

1-10 

NO  DI 

rERSION 

Youlll  Joaquin 

V  (3.0L) 

1-14 

!  U' 

.■9- 

.":1..' 

48 

798 

Gerald  P.  Raub 

<l    (3.6R) 

1-16 

' 

32 

144 

--GAGING  STATION  - 
WADSWORTH  CANAL  AT 
BUTTE  HOUSE  ROAD-- 

V  (3.6) 

— RECLAMATION  BOARD 
DRAINAGE  PLANT  #3-- 

16. 7N 

Fred  S.  Betty 

o  (0.9) 

1-8 

1 

.., 

('!' 

47 

223 

Fred  S.  Betty 

o  (1.0) 

1-10 

21 

136 

Fred  S.  Betty 

S  (1.3) 

1-14 

NO  DI 

ncR.sici. 

Fred  S.  Betty 

o  (1.4) 

1-16 

NO  D! 

:fr.'^io> 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

'i    (1.49) 

1-10 

17 

1  '7 

:9, 

1.3 

318 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

&   (1.5) 

-" 

-■■7 

9-' 

"■: 

85 

415 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

S  (1.5) 

1-lb 

NO  DI 

/EHSiO^ 

Mrs.  H.  C.  and  C.  H.  Epperson 

o   (1.51) 

1-16 

PLANT 

1EM0VEI 

T.  Blhlman 

o  (1.85) 

1-14 

NO  DI 

/ERSIOr 

Km.    H.  C.  .ind  C.  H.  RprfrMOn 

o  (2,65) 

1-8 

NO  DI 

/ER.SIOb 
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TABLE  1148 

DIVERSIONS  -  SOTTER  BYPASS  AND  SACRAMENTO  SLOUOH  (contij.) 

Oaober  1962  thr^uKh  SfPteKLer  I96l 


MILE 
AND    BANK 

WATER    USER 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTMLV    DIVERSION    IN   ACRE   -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Elden  Tarke                                             o    (3.0) 

1-16 

269 

325 

Robert  Stohlman                                     o    (3.0) 

1-18 

r.'-  DFt 

ERPirv 

Frank  Anaral                                            o    (3.55) 

1-12 
1-lH 

78 

588 

Ed»ar(l  Dean                                            bl6.7H 

1-12 

60 

63 

347 

Edward  Dean                                               bl6.75N 

1-16 

MC  Dr 

ERSION 

Epperson,   Kyera,   DeWltt                         19.111 
and  Klddleton 

1-12 

1E,R 

?91 

358 

38 

945 

T.   S.   Kadden                                                19. 9N 

1-16 

—STATE  HIGHWAY  20  BRIDGE--                  19.98N 

--SACRAMEOTO  NORTHERN  RAILROAD          20. ON 

BRIDOE-- 

S.  CRAME>r  C    SLOni  H 

SUTTER  BYPASS  AND  SACRAMENTO  SLOUGH 

Total 

Average   cubic    feet    per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

2168 

1)0 

2.  ^ 

1898 
32 

1331 
22 

1  .? 

0 

0 

0 

0 

0 

" 

49 
8 

0 

15000 

13.0 

22090 
371 

20.5 

26900 
137 

2^.n 

26270 
lJ27 

24   4 

11760 
198 

1  0 .  0 

107800 
149 

Klleages  on  West  Borrow  Pit  are  given  northerly  Vrom   drain  plar." 
of  Reclamation  District  15OO.   Mile  9.15  on  West  Borrow  Pit  Is 
opposite  Chandler. 

Mileages  on  East  Borrow  Pit  are  given  northerly  or  southerly 
from  Chandler, 

Plant  Is  on  main  drain  car.al  for  Drainage  Plant  No.  1  that 
Joins  East  Borrow  Pit  of  Sutter  bypass  at  Mile  lAH.     Figure 
in  parentheses  indicates  distance  along  drain  from  East 
Borrow  Pit . 

Plant  is  on  drainage  canal  for  Drainage  Plant  No.  2  that  Joins 
East  Borrow  Pit  of  Sutter  Bypass  at  Mile  10. ON.  Figure  in  paren- 
theses indicates  distance  along  drain  from  East  Borrow  Pit. 
Plant  is  on  Wadsworth  Canal  that  Joins  East  Borrow  Pit  of 
Sutter  Bypass  at  Mile  I6.5N.  Figure  in  parentheses  Indicates 
distance  along  canal  from  East  Borrow  Pit. 


Plant  is  Du   Pccdle  Creek  that  Joins  E-j-  1:  -■  -  -. 

Pit  of  Sutter  Bypass  at  Mile  16.7N.   Figure  in 

parentheses  indicates  distance  along  creek  from 

East  Borrow  Pit. 

Water  used  for  Irrigation  in  Sutter  Bypass  is 

mainly  Feather  River  return  water  which  enters 

East  and  West  Borrow  Pits  via  Butte  Creek, 

Butte  Slough,  and  Wadsworth  Canal. 

Indicates  area  Irrigated  within  Bypass. 

New  Installation  In  I963. 

The  10"  unit  replaced  a  12"  unit. 

A  l^i"  unit  was  removed  in  I963. 

Previously  listed  as  a  l4"  unit. 
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TABLE    119 


DIVERSIONS  -  FEATHER  RIVER 
October  1962  through  September 

1963 

MILE 
AND  SANK 

WATER  USER              Houtn 

NUMBER 
ANO  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  OtVERSiON  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Waller  Raymond 

0.6H 

1-20 

1 

31 

260 

'' 

295 

Walter  Raymond 

l.OR 

1-18 

55 

231 

56 

515 

Klrtlan  Brothers 

I.IL 

1-12 

157 

221 

JI5 

I'-fy 

925 

William  Balrd 

1.5R 

1-12 

57 

13 

70 

Kipp  and  Relth 

2.2L 

1-18 

112 

16 

189 

- 

391 

Walter  Raymond 

2.6R 

2-20 

15 

216 

725 

31 

1020 

Llngee-Elllott  Ranch 

2.6L 

1-12 

12 

169 

96 

80 

105 

162 

Walter  Raymond 

IJ.OR 

1-16 

11 

29 

70 

Mrs.  Alleen  Marty 

t.55L 

1-18 

155 

199 

102 

147 

601 

D.  R.  Toledo  and  Son 

5.2L 

1-12 

1 

40 

17 

122 

39 

252 

White  Oak  Ranch 

5.6L 

1-11 
1-16 

72 

2rj2 

102 

182 

666 

281 

2188 

A.  L.  Haymore  Estate 

6.1HL 

1-10 

10 

101 

10b 

.'.5 

282 

M.  Schelber 

7.7L 

1-11 

NO  or 

EPSION 

--NICOLAUS  BRIBGE-- 

9.2 

- -GAGING  STATION  -  FEATHER 
RIVER  AT  NICOLAUS  — 

9-2 

Uo  Muller 

9.25L 

1-8 

11 

18 

16 

48 

Hamatanl  Brothers 

9.75R 

1-20 
1-50 

1530 

1670 

1630 

1870 

929 

7629 

Leslie  A.  and  Carl  A.  Schelber 

10.  JL 

1-4 

NO  DI 

ERSION 

--BEAR  RIVER- - 

12.  OL 

Garden  Highway  Mutual 
Water  Company 

IJ.IR 

2-20 

1-ai 

7 

3000 

3020 

2790 

2510 

1180 

12510 

Plumas  Mutual  Water  Company 

17. 5L 

2-18 

711 

5.n 

1710 

2050 

1590 

1080 

7732 

Tudor  Mutual  Water  Company 

iS.llR 

2-30 
1-35 

83 

212 

129 

118 

2160 

1730 

1220 

390 

6102 

G.  C.  Shannon 

18.1IR 

1-18 

1 

60 

J3 

91 

Oswald  Water  District 

21.  IR 

2-16 

16 

505 

573 

126 

221 

1771 

DlGlorglo  Fruit  Corporation 

21. 9L 

1-1 

NO  or 

ERSION 

--GAGING  STATION  -  FEATHER 
RIVER  BELOW  SHANGHAI  BEND-- 

23.0 

Rlchard  Wilbur  a 

26. 8l 

:-l0 

61 

62 

126 

—YUBA  RIVER- - 

27. 3L 

--GAGING  STATION  -  FEATHER 
RIVER  AT  YUBA  CITY-- 

28.0 

--5TH  STREET  BRIDQE-- 

28.0 

—  lOTH  STREET  HIGHWAY  BRIDGE— 

28.2 

Thomas,  DlFlore,  Camplsl 
and  Perruccl 

30. 9R 

l-2i 

6 

s 

'•^ 

8 

•'1 

Richard  Wilbur 

31.  6r 

1-10 

It 

18 

10 

21 

68 

Richard  Wilbur 

J2.3R 

1-10 

1  = 

=.t 

22 

25 

lib 

A.  A.  sugar  and  Son 

5J.1L 

l-;3 

NO  DI 

TERSION 

Henry  Everett 

33. 2R 

1-1 

PLANT 

lEMOVED 

0.  D.  Prlndiville 

33. 3R 

1-10 

c 

113 

17! 

79 

r>7 

9 

113 

J.  L.  Sullivan,  Jr. 

33. 9R 

1-8 

1-10 

169 

166 

118 

59 

625 

Sutter  Extension  Water  District 

38.  IR 

1-36 
1-12 
1-16 

4020 

6930 

8510 

2550 

24660 

La  Plnca  Orchard 

38. 5L 

1  -' 

NO  DI 

'ERSION 

--HONCOT  CREEK«-- 

'I3.7L 

Mathews,  Sullivan  and 
Prlndiville 

»{O.HL) 

1  - 1 « 

'Y2 

279 

lit 

881 

Hatsujmjra  Brothers 

"(1.21.) 

1-8 

-s 

■ 

102 

M.  Rlzzolo  and  Sons 

*(1.25L) 

1-8 

'.             '9 

Oskar  W.  Noder 

M.5H 

1-7 

PLANT 

(EMOVF.D 

Herrlnger  Enterprise 

16. 3L 

1-20 
1-21 

Y 

'  '.1 

888 

965 

278} 

w.  L.  Hobbina,  Jr. 

16. 1R 

1  -h 

NO  DI 

'ERSION 

Manuel  Agular 

17. 1L 

i-7 

NO  DI 

fERSIOl 

Manuel  Agutur 

17. 9L 

1  -  1 .-.' 

'•' 

' 

198 
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TABLE  14$ 

DIVERSIONS  -  PE*THER  RIVER  (contd.) 
October  1962  through  September  I965 


WITER    USER 

UILE 
AND   BANK 

NUUSER 
•  NO  SIZE 

Of  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLT    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SCPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

UAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Robert    S.    Blgsa 

48. OL 

1-7 

53 

6c 

113 

Robert    S.    Biggs 

48. 5L 

1-10 

120 

61 

253 

Bowers   Ranch 

49. OL 

1-8 

If 

--OAOmO  STATION    -  FEATHER 
RIVER  NEAR  ORIDIEY-- 

49.7 

— ORIDIBY  BRIDOE-- 

49.7 

Roy  Mathews 

49. 7L 

1-6 

-; 

Robinson  Estate 

50. 4L 

c     1-12 

!'.-. 

220 

108 

117 

586 

M.   A.    Pedrozo  and  Sons 

50. 7L 

1-6 

9 

11 

6 

26 

A.   S.  BettencouFt 

51. OL 

1-6 

PLANT  1 

EKOVED 

R.  B.  Chajnbers 

51. 4R 

1-5 
1-10 

PLAOT  I 

EKOVED 

S.   J.   and  J.   R.   Pratus 

52. IL 

d     1-10 

■-2 

66 

..0 

-7 

:?: 

S.   J.   and  J.   R.   Pratus 

52. 2L 

1-5 

PLANT  I 

EMOVED 

Mart   Butler 

52. 5L 

1-7 

H 

43 

68 

73 

58 

258 

Moe  Prultraan 

52.71 

1-8 

JC 

41 

20 

25 

122 

Carl   Lee  Walker 

53. 3L 

1-6 

15 

L.  M.   Ranches,    Inc. 

55.JIL 

1-2 

- 

'~ 

: 

^ 

39 

Ellis  Pox     e 

53.32L 

1-3 

2 

, 

■5 

2 

; 

15 

Hearst  Magazines  Incorporated 

55.  IL 

1-14 

PLANT 

EMO-/ED 

Henry  Haselbusch 

57. 9L 

1-9 

JO 

41 

:-. 

85 

— JODT-  WATER  DISTRICT  DAM— 

57.9 

Joint   water  District 

58.  IR 

Gravity 

i5^oa 

llOCi 

76yO 

b'juo 

93600 

108000 

92500 

83200 

53900 

f   461200 

—WESTERN  CANAL  COMPANY  DAM— 

61.1 

Western  Canal  Conpany 

61. 2R 

Gravity 

5540 

4850 

17700 

28900 

33200 

31700 

17000 

138900 

--OROVILLE   -  RICHVALE 
HIGHWAY  BRIDOE  — 

62.6 

— OAOINO  STATION   -   FEATHER     g 
RIVER  AT  0R0V1LLE-- 

65.0 

--GROVILLE   -   CHICO  HIGHWAY 
BRIDOE- - 

65.0 

--GAGING  STATION    -   FEATHER 
RIVER  NEAR  ORCTVILLE-- 

71.0 

S' 

'ATION 

REMOVE 

1 

PEATHER   RIVER 

Tcta-.s 

Average   ::ubic  feet   per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

21970 
357 
3.3 

5950 

100 
0.9 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8277 
135 
1.2 

6198 
104 
0.9 

119800 
1948 
17.7 

15J200 
2575 
22.7 

145500 

2366 
21.5 

135800 
2209 
20.1 

78870 
1325 
11.7 

675500 
9331 

Honcut  Creek  was  fornerly  listed  as  Honcut  Slough. 

This  Creek  enters  the  Feather  River  at  Kile  U^.Jh. 

Plant  diverts  Feather  River  water  backed  Into  Creek. 

Distance  fron  Feather  River  and  bank  Is  shown  In  piarentheses . 

Installed  prior  to  1965-  Not  previously  listed. 

No  Feather  River  water  was  diverted  after  June,  as  the 

river  was  too  low  at  this  laile. 

Replaces  a  14"  unit. 


An  8"  unit  was  removed  in  1963- 

Hew  installation  in  1965. 

This  total  Includes  85I  acre-feet  of  returned  water 

to  Feather  River  through  Live  Oak  and  Cox  spillways 

monthly  totals  as  follows:  June  13?>  July  U6&, 

August  131  and  September  99- 

Replaces  gaging  station  at  Mile  71.0. 


TABI£  150 


DIVERSIONS  -  YUBA  RIVER 
October  1962  through  September  I965 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 
atove 
"D"   Street 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN    ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT  -  SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--HIGHWAY   99E  BRIDOE— 

0.0 

Rl.l-.ard  Wilbur 

0.9L 

1-6 
1-12 

KG   DI 

EB.<-.ION 

—SIMPSON  LANE  BRIDOE— 

0.9 

Ben  Williams 

1.4R 

1-6 

KC  :■- 

"ESSICK 

Lorln  N.   Trubs^henck 

:.-K 

fucrs: 

EXQ-.-ED 
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TABLE  150 


DIVERSIONS  -  yuBA  RIVER  (contd.  ) 

October  1962  through  September  1963 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

above 
'D"  Street 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
0CT-5EPT 
ACRE-FEET 

OCT, 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

W.  B.  Harrington 

2.2L 

1-4 

1-5 

I L,-.  l.T 

_■,,-,  ...'r-.ii 

River  Bend  Ranch 

3.OL 

1-14 

276 

20c 

Q.  D.  Lolmaugh 

3.1R 

1-10 

36 

7 

Richard  Wilbur 

H.IL 

1-10 
1-12 
1-14 

458 

594 

40!, 

-'■■•  ^ 

DlGlorglo  Fruit  Corporation 

4.751. 

1-8 

22 

m2 

26 

1'' 

:■-/': 

DlQlorglQ  Fruit  Corporation 

5.15L 

1-6 

19 

13 

46 

3 

61 

--QAOIHO  STATION  -  YUBA 
RIVER  NEAR  MAHYSVILLE-- 

5.2 

Scott  Hendricks 

5.75L 

1-14 

NO  DPERSION 

--DAOUERRE  POINT  DAM— 

11.0 

Hallwood  Irrigation  Company 

11. OR 

Gravity 

4180 

1870 

2090 

405 

531 

634 

12700 

15200 

17400 

17900 

10800 

83910 

Cordua  Irrigation  District 

11. OR 

Gravity 

6840 

7010 

8220 

1520 

889 

10500 

10900 

12700 

13000 

7550 

79130 

—DRY  CHEEK  — 

13.  IR 

Yuba  Consolidated  Gold 
Field  Company 

14. 5L 

Gravity 

NOMAGRICU 

.TURAL  IsE 

— HIQHWAY  20  BRIDOE— 

17.1 

—DEER  CREEK-- 

21. 8L 

- -ENOLEBRIGHT  DAM-- 

22.8 

YTIBA  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

13  060 

180 

6.7 

8880 
149 

5.4 

10310 
168 
6.2 

1925 

31 
1.2 

0 
0 

0 

698 

11 

0.4 

1723 
29 

1.0 

23210 
377 

14.0 

26940 
453 
16.2 

31040 
505 
18.7 

31520 

513 
19.0 

18350 

308 

11.1 

165700 
229 

TABLE  151 

DIVERSIONS  -  BEAR  RIVER 
October  1962  through  September  196=' 


MILE 
AND  BANK 
WATER  USER             abov-: 

MrjutI, 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--MARYSVILLE-NICOLAUS  COUNTY       2.7 
ROAD  BRIDOE- - 

— SACRA^EHTO  NORTHERN             3.4 
RAILROAD  BRIDGE-- 

- -WESTERN  PACIFIC  RAILROAD          3.9 
BRIDOE  — 

--DRY  CREEK—                     4.5R 

—TROWBRIDGE-WHEATLAND            6.8 
COUMTY  ROAD  BRIDGE -- 

W.  H.  Gilbert                   8.1R 

1-6 

PLANT  t 

EKOVEr 

California  Packing  Corporation     9.0L 

1-K 

NO  Dn 

ERSICN 

California  Packing  Corporation    10. 7L 

1-1>J 

-.? 

IBO 

69 

58 

?59 

—HIGHWAY  99E  BRIDGE--            11.3 

--OAGINO  STATION  -  BEAR           11. 3 
RIVER  NEAR  WHEATLAND- - 

--SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD       11.35 
BRIDGE -- 

BEAR  RIVER 

0 

n 

0 
0 

0 

n 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

'■ 

1 

'.4 

180 

3 
';.  •> .  1 

69 

i 

20.4 

'>8 
17.1 

^5Q 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  uee  in  percent  of  Beasonal 
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TAB1£  152 


DIVERSIONS  -  AMEHICAN  RWEB 


MILE 
AND    BANK 

WATER     USER 

NUMBER 
AND  SIZE 
OF   PUMP 

IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR. 

APR, 

UAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--OAHDEM  HIQHWAY  BRIDOE—                        0.2 

— HIOHWAY  liO  and  99E  BRnWK                  1.9 
(l6th  STREBTj  — 

Nortn  Sacramento  Land  Company              2.75R 

1-8 

-'- 

— SOOTHEHN  PACIFIC  RAIUiOAD                   3.0 
BRIDOE— 

--ELVAS  FREEWAY  BRIDOE--                          J. 2 

--OAQINO  STATION    -  AMERICAN                   6.0 
RIVER  AT  SACRAMEKTO    (H  Srreet)- 

E.    Clemens  Horst   Company                        6.5R 

i-D 

;:=.ji;n 

E.    Clemens  Horst  Company                        7. OR 

1-* 

\-'.  :r 

i?,:i::: 

E.    Clemens  Horst   Company                        7.5R 

1-8 

13: 

i57 

66 

384 

J.    I.   Hass,   Incorporated                        7.7R 

l-« 

;: 

■4 

25 

2 

96 

—WATT  AVENUE  BRDWE—                               8.8 

Walter  J.   Wlssemann                                   9.0L 

1-6 

'4 

10 

79 

J.   G.   and  P.   P.   Dauenhauer                    9.2L 

1-4 

29 

51 

12 

88 

Ruth  Coleman                                                  9.^L 

1-5 

15 

82 

53 

150 

Gold  Nugget  Orchard  Company                10. UR 

1-5 

- 

13 

15 

11 

58 

Hucke  Sand  and  Oravel  Company            11. 2L 

1-4 

- 

•^ 

23 

J.  T.  Core                                                    11. 5L 

1-4 

o^ 

t-4 

:- 

12 

- 

!■ 

170 

Rlvervlew  Enterprises                             11. 7L 

1-4 

KC   DI 

ERSIOJJ 

Carmlchael  Irrigation                            1'1.76r 
District 

1-10 
2-12 

177 

Hi 

:-J 

IT- 

= 

134 

'06 

322 

310 

1812 

Cannlchael   Irrigation                             16. OR 
District 

4-10 
4-12 

1-14 

651 

—  ^ 

158 

194 

581 

1060 

1030 

982 

4841 

--PAIR  OAKS  BRIDOE—                                  19.0 

--BRIDQE  STREET  BRIDGE                             19.2 
(OLD  PAIR  OAKS  BBIDaE)  — 

--0AGIN0  STATION  -  AMERICAN                 21.1 
RIVER  AT  PAIR  OAKS— 

AXERICAN  RIVER 

Totals 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

15 
12.1 

3 

d 

1&6 
2.4 

J- 

2 

1.2 

1J4 

2 

1.7 

158 

3 

2.0 

210 

3 

2.7 

16 
12.2 

1757 

29 

22.7 

1575 

26 

20.3 

1JJ8 

22 

17.3 

77A3 
11 

TABIE  153 

DIVERSIONS  -  PDTAH  CREOt* 
October  1962  through  September  196? 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 
OF   PUMP 
N  INCHES 

MONTHLY 

DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

T.    S.    Glide 

0.8L 

1-6 

8 

C;well  Foundation     a 

1.6H 

1-12 

213 

William  C.   Ramel 

2.7R 

1-10 
b      1-14 

-- 

84 

William  C.   Hamel 

2.8L 

1-8 

2 

52 

14 

72 

4 

144 

--COUOTY  LINE  ROAD  BRIDGE— 

3.8 

w.   E.   Hansen 

4.3L 

1-8 

132 

--OAQINO  STATION  -  SODTH  PORK 
POT  AH   CREEK  NEAR  DAVIS  — 

7.2 

—SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGS-- 

7.5 

--U.    S.    HIGHWAY  40  BRIDGE  — 

8.0 

--WILLOW  CANAL  WASTEWAY  — 

8.8 

--OAGINO   STATION   -    POT  AH 
CREEK  NEAR  DAVIS— 

9.0 

C.   B.   and  Cornelia  S.    Phillips 

12.65R 

::-   :r 

;:;o-:'i 
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TABLE  153 


DIVERSIONS  -  POTAH  CREEK*   (contd.) 
October  1962  ttirougfi  Septt>mb.-i-  1 467 


MILE 
AND  BANK 

WATER  USER              i\iT  i, 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--OAOINO  STATION  -  PUTAH          12.8 
CREEK  ABOVE  DAVIS- - 

--STEVENSON  ROAD  BRUXIE—         12.8 

B.  s.  woirr,  Jr.  c           13. IL 

1-5 

NO  DI\ 

ERSION 

Fentzllng  Ranch                  13.9L 

1-7 

NO  DB 

ERSION 

— GAQIMO  STATION-PUTAH  CREEK      17.0 
BELOW  WINTERS  (BOYCE  ORCHARD) 

Eyv^Ki  M.  Faye                 17. IR 

1-6 

;8 

96 

.'4S 

:  5':: 

A,  C.  A.  Orchards               19. 3L 

1-4 

9 

'.^ 

■'; 

-; 

—SOUTHERN  PACIFIC               19.9 
RAILROAD  BRIDOE-- 

—  COUNTY  ROAD  BRIDGE—            19.9 

--PUTAH  DIVERSION  DAM--           22.6 

--PUTAH  SOUTH  CANAL—             22. 6r 

Jack  and  Grace  Fay              2*. OR 

1-? 

--COUNTY  ROAD  BRIDGE—            24.0 

Occidental  Petrol  Company        24. OR 

1-3 

PLANT  I 

EMOVED 

Victor  Tucker                  24. OL 

1-2 

DOHEST 

C  USE 

Mabel  Goddard,  et  al            24. 9R 

1-3 

t. 

7 

. 

1- 

1  0 

Mabel  Ooddard,  et  al            25. 2R 

l-2i 

■ 

^: 

1  ! 

; 

■=■1 

L.  A.  and  Clara  Sackett          25. 6R 

d  1-3 

' 

1 

10 

L.  A.  and  Clara  Sackett          25. 8R 

d   1-3 

2 

8 

17 

--GAGING  STATION  -  PUTAH          27.8 
CHEEK  NEAR  WINTERS- - 

Samuel  S.  Sllvey                28.SL 

1-2 

domest: 

C  USE 

! 

Samuel  S.  Sllvey                28. 7L 

1-U 

i 

;7 

--HIGHWAY  128  BRIDGE--            28.8 

Samuel  S.  Sllvey                29. OR 

1-1 

DOPIEST 

C  USE 

— MONTIOELLO  DAM--               29.3 

PUTAH  CREEK 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

' 

11 
0 

1.1 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

2 
0 

12 
0 

200 

20.4 

39.0 

338 

34.6 

32 

1 

3.3 

978 
1 

Diversions  below  the  gaging  station  at  Mile  7.2 
(S.F.  Putah  Creek  near  Davis)  are  considered  as 
Delta  Upland  Diversions.   These  diversions  are 
also  shown  in  Table 

No  Putah  Creek  water  diverted  by  this  pump  during 
September.  '  Water  diverted  was  water  pumped  into 


Pulah  CfceK  fi-t^m  Yuio  B^-piiaa  (west  Cut  J  uy  p 
at  Mile  17. IR  (l.^). 
The  lU"  unit  was  Installed  In  1963. 
Formerly  listed  as  Sam  P.  and  Marie  Dorton. 
Portable  unit  used  at  Mile  25. 6R  and  25. 8r. 
Used  less  than  one  acre-foot. 
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TAB1£  154 

DIVERSIONS  -  DBUA  UPLANDS 
(Old  River,  Tom  Paine  Slough,  and  French  Camp  Slough) 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

Of  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OLD  RIVER 

« 

--CONTRA  COSTA  CANAL- - 

J0.5L 

John  A.  Bettencourt 

a  30. 5L 

1-18 

11a 

117 

182 

72 

581 

Augustus  SarlJ^ 

b  J6.5L 

2-6 

16 

31 

11 

55 

58 

33 

236 

East  Contra  Coata  Irrigation 
District 

36. 5L 
b 

1-18 
3-21 
2-30 

621 

102 

7120 

7500 

7580 

3110 

26610 

--STATE  HIQHWAY  t  BRmOE 

38.8 

Byron-Bethanj-  Irrigation 
District 

c  10. 9L 

1-20 

1-21 
2-30 

li', 

i.Tr. 

33 

1590 

7710 

7520 

7650 

5550 

35180 

--0A0D1Q  STATION  -  OLD  RIVER 
AT  CLIPTON  COURT  FERRY- - 

"tt.O 

—DELTA  MENDOTA  CANAL-- 

ItU.SL 

M.  R.  Furtado 

d  14. 6l 

1-11 

132 

;';■ 

Hi 

230 

210 

223 

260 

1191 

J .  R.  Golbum  and 
Fred  H.  Draper 

11. 7L 

1-8 

33 

38 

38 

19 

36 

191 

William  M.  Ralph 

15. 3L 

1-12 

7'i 

81 

227 

228 

337 

321 

275 

1515 

fiankhead  Enterprises   f 

e  17. 2L 

1-16 

11 

25 

8 

9 

18 

2R 

61 

150 

236 

116 

692 

Luclo  J.  Costa 

e  17. 2L 

1-11 

1^7 

61 

73 

162 

123 

Johnnie  L.  Costa 

d  17.65L 

1-8 

1 

1; 

17 

SI 

13 

218 

West  Side  Irrigation 
District 

d  I7.65L 

1-10 
7-15 
1-18 

861 

i920 

222 

5390 

5710 

6160 

5750 

3710 

30780 

Vance  Brown 

18. 1L 

1-12 

19 

17 

79 

60 

90 

65 

12 

372 

Naglee  Burke  Irrigation 
District 

18. 6L 

1-11 

77 

.1 

52 

130 

Salles  Brothers 

19. 5L 

1-1 

1 

1 

3 

1 

2 

8 

Naglee  Burke  Irrigation 
District 

50. 1L 

1-16 
1-18 

398 

8 

6 

109 

1570 

1610 

1960 

1980 

1220 

9161 

Fremont  Irrigation 
Association 

50. 9L 

1-16 

ID 

291 

ly^i 

! 

228 

265 

302 

270 

116 

1737 

Joe  M.  Freltas 

51.  OL 

1-8 

18 

17 

27 

26 

11 

111 

Arthur  Casserlnl 

51. 2L 

1-10 

1 

16 

32 

20 

69 

E.  Plattl,  J.  Qoulardt, 
T.  Sllvelra,  and  A.  Gain 

52. 1L 

1-10 

^ 

:>= 

' 

I'O 

59 

66 

18 

15 

268 

--TRACY  ROAD  BRIDGE— 

52.8 

—GAGING  STATION-OLD  RIVKR 
NEAR  TRACY  ROAD  BRIDGE  — 

52.8 

A.  L.  Gain 

53.  OL 

1-8 

61 

6u 

—MOUTH  OF  TOM  PAINE  SLOUGH- 

51.  3L 

OLD  RIVER 
Totals 

Average  :ubl?  feet  per  second 

3788 
62 

72 

1 

388 
6 

11 

0 

9 

0 

1518 
73 

281 

5 

12810 
208 

23760 
399 

21750 
102 

21120 
397 

11790 
219 

109600 
151 

TOM  PAINE  SLOUGH 

*» 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Company 

0.7s 

2-18 

60 

682 

107 

22^ 

6 

.29 

511 

14 ....) 

'iOO 

388 

3016 

Independent  Mutual  Water 
Corporation  and  Company 

1.5s 

1-18 

55 

?22 

7 

55 

102 

115 

1  I  ^ 

83 

900 

--HOLLY  SUGAR  CORPORATION 
DREDGER  CUT— 

2.1s 

George  J.  Lake 

0  (0.5W) 

1-10 

157 

22 

63 

73 

315 

Holly  Sugar  Corporation 

S  (1.2W) 

1-11 

51 

118 

159 

5 

363 

Holly  Sugar  Corporation 

0    (1.35W) 

•  1-12 

INT 

USTRIfll 

USE  Oh 

LY 

--GAGING  STATION-TOM  PAINE 
SLOUGH  ABOVE  MOUTH- - 

2.2 

— MACARTHUH  DRIVE  BRIDGE-- 

2.7 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#1) 

2.9S 

1-12 

-■: 

115 

172 

166 

11.5 

111 

91b 

-LAUREL  AVENUE  BRIDGE -- 

3.7 

Frank  Bast  Ian 

1.3S 

1-8 

18 

8 

1^ 

26 

66 

--PARADISE  ROAD  BRIDGE- - 

6.0 

Pescadero  Reclamation  District 
2058  (#-) 

6.3s 

1-11 

1-16 

.'tl^' 

'-'' 

q 

1 1 20 

33 

1870 

2500 

2380 

2110 

2000 

12920 
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TABLE  l^li 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
{Oid  River,  Tom  Paine  Slough,  and  French  Camp  Slough)  (contd.) 

O.^t.-.b^r  1962  thrnugh  S-^r'''^mb'^r  \of>'^ 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

TOM  PAINE  SLOUOH    (contd 

) 

--MAPLE  AVENUE  BRIDOE-- 

7.0 

Pescadero  Reclamation  District 
2058   (#5) 

8.3s 

1-12 

•^■■' 

197 

254 

26^* 

.^77 

165 

1H3U 

—CALIFORNIA  AVENUE  BRICOE-- 

8.8 

Pescadero  Reclamation  District 
2058   (#6) 

9. ON 

1-16 
1-18 

19 

12! 

lt3. 

mo 

r.6 

732 

TOM  PAINE  SLOUOH 

Totals 

Average  cubic   feet    per  second 

577 
9 

122 
2 

1061 
17 

120 

2 

116 
2 

it-yi 

07 
1 

2652 

''Ik 

3677 
60 

"i 

2909 
49 

20690 
29 

FRENCH   CAMP   SLOUGH 

*** 

Carolyn  Weston 

1.05L 

1-12 

v_ 

.75 

Carolyn  Weston 

1.4L 

1-6 

18 

29 

47 

Carolyn  Weston 

l.llSL 

1-6 

.i 

70 

2:i 

i:7 

96 

505 

—FRENCH  CAMP  TURNPIKE— 

2.0 

Prank  West 

2.2L 

1-10 

12 

212 

228 

314 

;7'., 

:76 

1529 

Manuel  E.    Granados 

2.3R 

1-3 

1 

1 

Robert    L.   Bordenave 

2.8R 

1-8 

NO  DIY 

RSION 

Frank  West 

3.0L 

1-10 

26 

1  ■";  \ 

7^ 

,  :.t 

Tom  Gomes 

3.3L 

1-5 

NO  DIV 

RSION 

Tom  Gomes 

3.'iL 

1-h 

NO  DIV 

RSION 

— U.    S.    50  HIGHWAY-- 

3.45 

--SOUTHERN    PACIFIC 
RAILROAD   BRIDGE-- 

3.6 

Milton  G.    Boege 

J.8L 

1-8 

NO   DIV 

RSIC'H 

Robert    L.    Bordenave 

3.8R 

1-12 

1(0 

—WESTERN   PACIFIC 
RAILROAD  BRIDGE-- 

4.1 

Clark  Anderson 

4.2R 

1-14 

NO  DW 

;rsion 

—GAGING   STATION-FRENCH   CAMP 
SLOUGH  NEAR  FRENCH  CAMP- 

5.1 

FRENCH  CAMP  SLOUGH 

Totals 

Average    cubic   feet    per  second 

5^ 
1 

0 

0 

0 

K,V 

0 
0 

3j9 
5 

417 
7 

.;;: 

'b 

2.105 
3 

*   Mileage  along  Old  San  Joaquin  River  from  mouth  of 

San  Joaquin  River  4^  miles  below  Antloch, 
**  Mileage  along  Tom  Paine  Slough  from  its  mouth  at 

Mile  54.3L  on  Old  San  Joaquin  River. 
•**  Mile  and  bank  above  mouth. 
o   Holly  Sugar  Corporation  Dredger  Cut  Joins  Tom  Paine 

Slough  at  Mile  2. IS.  Distance  along  dredger  cut  and 

bank  Is  shown  In  parentheses, 
a   Rock  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  50.5L. 

Pumping  plant  Is  located  on  Intake  canal  which  Joins 

Rock  Slough. 


Indian  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  36. 5L. 

Pumping  plant  is  located  on  Intake  canal  which  Joins 

Indian  Slough. 

Italian  Slough  Joins  Old  San  Joaquin  River  at  Mile  'JO.gL. 

Pumping  plant  is  located  on  Intake  canal  which  Joins 

Italian  Slough. 

Plant  Is  located  on  Intake  canal  which  joins  the  Old 

San  Joaquin  River  at  this  mile. 

Plant  is  located  on  Mountain  House  Creek  which  Joins 

the  Old  San  Joaquin  River  at  this  mile. 

Formerly  listed  as  C.  0.  Bankhead  and  Sons. 
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TABI£    155 

DIVERSIONS   -   DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vemalla) 

O.-tcber    1962    tnriugh   September   1963 


•ATEB     USEB 

UILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTMLy    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

-STATE  HIOHWAY  <!   BBIDOE-- 

"5.3 

--FBENCH  CAMP  SLOUGH-- 

*6.1R 

Carolyn  Weston 

16. 2H 

1-t 

Carolyn  Weston 

16. 3R 

1-; 

;i4 

70 

92 

92 

Mrs.  John  Ullle 

16.65R 

1-ij 

rf7 

122 

97 

62 

15 

113 

Prank  West 

16.85R 

1-10 

19 

67 

87 

105 

100 

9 

136 

?.   Asano 

Ir.ZR 

1-6 

2 

11 

12 

21 

19 

6 

85 

«:.iringer  Brothers 

17. 3R 

1-10 

20 

36 

31 

18 

19 

1*5 

:.    C.    Long 

17.55R 

1-10 

86 

105 

62 

38 

11} 

«-ildo  C.  Haaok 

18.  OR 

1-11 

NO   DK 

Bsio:.- 

>3lda  C,  Haack 

18.  IR 

1-11 

172 

160 

225 

178 

75 

a        1182 

'how  L.   Young 

18. 3R 

1-6 

■A 

16 

IJ 

J.^e  Calcagno 

18. 5R 

1-8 

J^'J 

.-- 

10 

53 

56 

'.   J.    Pregno 

18.55R 

1-6 

11 

n 

15 

16 

^ 

v--nn  Calcagno 

18.66R 

1-12 

23 

-- 

92 

161 

150 

-J 

Alfred  Rodgers 

19.  OR 

1-12 

21 

''A 

-J 

75 

no 

79 

b. 

-U 

9ay  Nuller  and  P.  Terry 

19. 3R 

1-11 

I7? 

76 

238 

189 

164 

820 

RayMuller  and  P.  Terry 

19. 5R 

1-12 

68 

91 

28 

28 

218 

A.   A.   Rodgers 

50.  IR 

1-10 

g 

1  :j 

27 

15 

17 

32 

179 

--OAODJG  STATION-SAN  JOAQUIN 
RIVEB  AT  BHANOT  BRIDGE— 

50.2 

A.   Hlrata 

50.  IR 

1-10 

^0 

37 

65 

13 

46 

222 

R.,  K.,   and  B.   Watanabe     b 

50.  OR 

1-6 

20 

35 

28 

1 

a              81 

D.   Toscano 

50. 8R 

1-6 

13 

12 

21 

22 

Pastorlno  Brothers 

50. 9R 

1-12 

18 

25 

111 

103 

15 

117 

Felipe  Esteban 

51. 2R 

1-12 

12 

26 

29 

53 

27 

33 

206 

«.    B.   Herbert  and 
Y.    B.    lawrence 

51. 6r 

1-:: 

-■- 

■' 

'-; 

232 

A.   McNajoara,   K.   McNainara  and 
Betty   Prench 

52.  IR 

1-: 

- 

13 

E.    P.  Valla 

52.65R 

1-10 

80 

15 

221 

J.   Wldmer 

53. 2R 

1-16 

6 

22i 

225 

355 

311 

196 

a        1109 

J.  Wldner 

53.15R 

1-12 

31 

3! 

19 

153 

Julio  Lorenzo 

53. 5R 

1-8 

e 

- 

27 

« 

Mack  Sung 

53.55R 

1-2 

D 

l>ESTIC 

USE  ON 

-y 

John  Caparra 

53. 6R 

1-1 

2 

1 

5 

9 

6 

- 

'. 

J.   Romo  and  B.    Andaya 

53. 7R 

1-11 

1 

60 

26 

118 

98 

IOj 

516 

I.   N.   Robinson,   Jr. 

53. 8R 

1-11 

79 

11 

11 

2J3 

201 

317 

301 

171 

1137 

H.   N     Hansen,   H.    C.   Hansen 
and  William  Glger 

51. 9R 

C   1-? 

"- 

^A 

:  :.£ 

157 

1:6 

1 36 

839 

--JIWCTION   WITH  MIDDLE   RIVEH-- 

Oakwood  Stock  Pann 

57. OR 

l-iJ. 

;- 

371 

519 

161 

1677 

Ernest  Wennhold  and 
Roy  Tholke 

57.15R 

_ 

2b 

^5 

2d 

151 

A.   J.  Thomsen 

57.39R 

1-; 

IS 

?yj 

2" 

61 

Andrew  B.   Calorl 

57.I5R 

1-6 

35 

2a 

2j 

81 

0.  Cardella 

57. 5R 

l-L 

18 

3 

- 

37 

A.  Quelrolo 

58. 6r 

l-i 

z 

32 

Tony  Hauro 

58. 7R 

1-c 

6 

7 

13 

-SOOTHERK  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDOE— 

58.8 

-OAOINO  STATION-SAN  JOAQHIM 
RIVER  AT  MOSSDALE  BRIDGE— 

58.9 

--U.    S.    50  HIGHWAY  BRIDGE-- 

58.9 
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TABLE  155 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(San  Joaquin  River  -  Stockton  to  Vernalls)  (contd.) 

October  1962  through  Sr-pfr-rrih-.T  lOi^^' 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

OEC- 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Llbby,  Owens,  and  Ford 

59.25R 

1-6 

-  , 

M.  H.  Madruga 

59.  JR 

1-18 

48 

7b 

15(" 

:-■ 

733 

76 

830 

Eugene  J.  Rossi,  et  al 

59. 5L 

1-lt 

!' 

:2h 

:7'i 

IIQ 

771 

—WESTERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDOE-- 

59.5 

11 .  H.  Madruga 

d  60 .  IR 

1-6 

15 

c 

28 

a.  M.  Balrd 

d  60. IR 

1-16 

" 

:i-; 

187 

204 

233 

326 

117 

1191 

A.  F.  Wlndeler 

60. 5L 

1-16 

^l 

- 

136 

126 

179 

151 

126 

777 

E.  Plcchl  and  Son 

60. 8R 

1-8 

7 

■ 

E.  Plcchl  and  Son 

61. 4R 

1-12 

■- 

'. 

'4 

-. 

159 

..6: 

Lester  Blshofberger 

62.  OR 

1-8 

75 

11 

108 

Bernlce  Von  Sosten 

62.  OL 

1-12 

JO 

152 

ISJ 

206 

191 

104 

955 

--FARADISE  DAM  (HEAD  OF 
PARADISE  CUT) 

62. 2L 

Paradise  Mutual  Water 
Company 

e  62. 2L 

1-11 
1-20 

24 

141 

53 

247 

558 

402 

419 

583 

314 

2541 

a.   Eldon  Everett 

63.  JL 

2-20 

184 

185 

258 

547 

838 

913 

209 

3154 

State  of  California 

63.  JL 

1-1* 

83 

36 

124 

250 

374 

400 

530 

374 

2171 

H.  H.  Grimes 

63. 6R 

1-12 

2 

741 

123 

466 

0.  Eldon  Everett 

63. 7L 

1-10 

29 

54 

77 

1 ::  5 

Alexander  Hlldebrand 

f  66. OR 

1-14 

''■fj 

CO 

i 

a 

86 

185 

101 

98 

576 

Johnnie  J.  Sllva 

66. 7L 

1-16 

1 

76 

86 

50 

216 

K-C  Ranch 

66. 8R 

1-16 

53 

4 

112 

65 

96 

331 

Qeorge  A.  Plummer 

67.  OR 

1-6 

NO  DIV 

iRSION 

Banta  Carbona  Irrigation 
District 

67. 5L 

2-10 
2-16 
2-20 
3-24 
1-36 

1620 

5670 

1670 

9110 

10300 

9340 

8810 

6060 

50580 

John  Reamers 

68. 2R 

1-10 

44 

170 

85 

127 

48 

424 

San  Joaquin  River  Water  g 
Users  Company 

69. 5R 

1-16 

45 

141 

7  76 

334 

139 

895 

Glenn  M.  West  Estate 

70.  OL 

1-10 

2^ 

17? 

179 

7'"'^ 

188 

133 

834 

San  Joaquin  River  Water 
Users  Company 

71.  OR 

2-16 

222 

15 

42 

188 

659 

613 

771 

1020 

767 

4297 

E.  Fillpplnl 

71.  OR 

1-4 

A.  J.  Cardoza  &   Son 

71.75R 

1-16 

NO  DW 

;rsion 

Ebell  and  Cochran  g 

71. 9L 

1-12 

202 

432 

418 

'77 

199 

1578 

A.  J.  Cardoza  &  Son 

72.  IR 

1-10 

13 

43 

68 

58 

182 

H.  J.  Mortensen  and  Barker 

73. 2R 

1-8 
1-12 

253 

121 

304 

581 

284 

1343 

San  Joaquin  River  Club 

74. 7L 

1-8 

81 

77 

li'i 

'J'l 

l>r. 

'76 

175 

98 

4 

87 

730 

E.  A.  Tassl 

75.  6r 

1-16 

■'■ 

101 

m 

72 

404 

SAN  JOAQUIN  RIVER  (Stockton 

2576 

42 

631 

11 

1268 

21 

328 

5 

77 
1 

5547 
90 

1716 

29 

13660 
222 

16680 
280 

18220 
296 

18060 
294 

11140 

187 

89910 

124 

to  Vernalls) 
Totals 
Average  cubic  feet  per  second 

Mileage  along  San  Joaquin  River  from  Its  mouth  '4^  miles 

below  Anttoch. 

Includes  an  undetermined  amount  of  water  returned  to 

the  river  by  spill. 

Formerly  listed  as  K.  R.  and  P.  Watanabe. 

An  8"  unit  replaced  the  10"  unit  In  1962. 

Plant  lo  located  on  Walthall  Slough  which  Joins  the 


San  Joaquin  River  at  this  mile. 

Plant  is  located  on  Paradise  Cut  whl  ;h  Julns  the 

San  Joaquin  River  at  this  mile. 

Plant  is  located  on  Old  Channel  which  joins  the 

San  Joaquin  River  at  this  mile. 

New  Installation  in  1963. 
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TABIZ  1^6 

DIVERSIONS  -  DEUTA  UPLAHDS 

(Calaveras  River)* 

October  1962  through  September  I965 


WATER     USER 

MILE 
ANO   BANK 

Mouth 

NUUSER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT 
ACHE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT 

Injnttn  Realty  Company 

1.8L 

1-12 

NO  DIV  JISION 

M.   Larson     a 

2.1L 

1-a 

NO  DIV 

IRSION 

Clair  E.   Heltman 

2.2L 

1-14 

E.   P.  Woeirel     a 

2.J5L 

1-3 

NO  DIV  :RSI0N 

Welershauaer,   Ohlorzo  and 
Piccardo 

2.5R 

1-12 

1 

John  Santa  Maria 

2.9L 

--PACIFIC  AVENUE  BRIDOE-- 

J. 7 

--SOOTHERN   PACIFIC  RAILROAD 
BHIDOE-- 

5.3 

— STOCKTON  DIVERTDIO  CANAL-- 

5.1L 

Roy  Moresco 

5.7L 

1-14 

NO  DIV  RSION 

Claude  Noresco 

6.0L 

1-5 

NO  DIV  KSION 

A.  Toso 

6.2L 

1-1 

1^ 

10 

iM 

-'9 

A.  Toso     b 

6.5L 

6 

27 

— U.    S.    50  AND  99  HIGHWAY 
BRIDQE-- 

6.8 

--QAODIQ  STATION    -    CALAVERAS 
RIVER  NEAR  STOCKTON  — 

7.3 

--CHEHRYLAND  ROAD  DAM— 

7.3 

A.   Vtgnolo  and  Son     c 

7.3L 

1-12 

CALAVERAS   RWER 

Totals 

Average    cubic    feet    per  second 

0 

' 

0 

J 
0 

0 

J 

1 

28 
D 

20 

0 

0 

11 

0 

82 
3 

Diversions  below  the  Stockton  gaging  station  are  considered  as  Delta  Uplands  diversions.  Right  bank  diversions  below  Mile  2.0  and 

left  bank  diversions  below  Mile  0.7  are  not  Included  since  they  serve  areas  that  are' considered  to  be  within  the  Delta  Lowlands. 

Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  5-0. 

Installed  prior  to  1965-   Mot  previously  listed. 

New  installation  In  1965- 

Thls  station  was  dropped  last  year  but  was  not  noted. 


DIVERSIONS  -  DEUA  UPLANDS 
(Mokelumne  River*) 

October  1962  through  September  1965 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Clow  and   Rose 

«.7B 

1-12 

J.1 

75 

;je 

--FRANKLIN-THORNTON   HIOKWAY 
BRIDGE- - 

t.9 

--cosumres  river-- 

5. OR 

--WESTERN    PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE— 

s." 

Manuel  Lopes 

6.6R 

1-12 

1} 

42 

182 

217 

15'- 

^jIO 

Thomton-Ppy  Ranches 

6.9R 

1-8 

7 

r_ 

? 

l.J 

--QALT    -THORNTON  HIGHWAY 
BRIDGE— 

7.0 

Thornton-Pry  Ranches 

7.6R 

2-12 

627 

855 

899 

374 

2755 

Thornton-Pry  Ranches 

8.1R 

1-12 

NO  OCT: 

KSION 

Albln  0.   Steffan 

8.7R 

1-12 

18 

65 

154 

105 

231 

100 

673 

J.   L.    Prandy 

lO.ltL 

1-12 

NO   DIVl 

RSION 

Albln  0.   Steffan 

10.  6r 

1-16 

77 

..50 

661 

534 

592 

425 

2719 

Albln  0.   Steffan 

12. 7H 

12. 7L 

1-12 

1-5 

39 

250 

262 

318 

330 

219 

14 18 
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TABLE  157 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 

(Mokelumne  River*)  (contd. ) 

October  196?  through  S'-ptember-  106* 


WATER     USER 

MILE 
AND   BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE   -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

A.   Taddel 

1ft.  2R 

1-6 

NO   DIV   RSION 

C.   Blattler 

15. 5R 

1-4 

' 

1^ 

i  ■ 

A.  Taddel 

15. 6r 

1-6 

1 

57 

^■■ 

Mrs.    Rose   J.    Linde 

16.  8r 

1-6 

... 

— 3A0INQ  STATION   -   MOKELUMNE 

19.2 

RIVER   AT  WOODBRIEaE-- 

--SACRAMENTO  ROAD  BRIDGE-- 

19.8 

— WOODBRIDOE   IRRIGATION 

19.9 

DISTRICT   DAM— 

MOKELUMNE  RIVER 

Totals 

Average   cubic   feet   per  second 

148 
2 

0 
0 

'J 
0 

0 

U 
0 

0 
0 

1 
0 

752 
12 

1906 
32 

2U7 
35 

2370 
39 

1274 
21 

8613 
12 

*   Diversions  below  the  Woodbridge  Gaging  Station  are  considered  as  Delta  Uplands  Diversions.   Left  bank  diversions  Into  KecjamaLion 
District  548  (below  Mile  9.8)  and  right  bank  diversions  Into  McCorraack-Wllllamson  Tract  (below  Mile  3.5)  are  not  Included,  since 
these  areas  are  considered  to  be  within  the  Delta  Lowlands.   Tidal  effect  ceases  at  about  Mile  10.5- 

•*  Mile  and  bank  above  New  Hope  Bridge. 


TABLE  158 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Cosumnes  River*) 
October  1962  through  September  I963 


WATER    USER 

MILE 
AND  BANK 

Mouth 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

--WESTERN   PACIFIC   RAILROAD 
BRIDGE-- 

0.4 

R.    L.    Deller 

O.Br 

1-12 

? 

,1 

-1 

R.    L.    Deller 

1.7R 

1-10 

NO   DIV 

MSION 

Nlcolaus   Ranch 

1.9R 

1-12 
2-16 

28 

16 

14 

'■^ 

108 

90 

264 

36 

588 

Kenworthy  and  Patterson 

2.0L 

1-30 

11 

689 

648 

663 

B5S 

298 

2967 

A.   H.   Watson 

2.8L 

1-7 

NO   DIV 

RSION 

—STATE  HIGHWAY   104  BRIDGE  — 

5.3 

Fred  G.    Cary 

6.0L 

1-J 

NO   DIV 

RSION 

L.    Q.    Kllkeary  and  H.   Trevor 

9. Br 

1  -  ]  1 , 

NO   DIV 

RSION 

Jack   Lewis 

10. 5R 

!-B 

■t. 

5-= 

-M 

--SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE— 

10.6 

--U.    S.    50  and   99  HIGHWAY 
BRIDOE-- 

10.7 

--GAQINO  STATION    -    COSUMNES 
RIVER   AT   McCOKHELL-- 

10. T 

COSUMHES  RIVER 

Total 

Average  cubic  feet   per  second 

:.  .'1 

-t 

56 

52 

;j 

' 

i4 

7>,4 

863 

899 

■"' 

'S5 
--- 

^006 

'r 

•  Diversions  below  the  McConnell  Gaging  Station  aru  v.ns  lati-i-a  as  Drlt.i  Uplands  Dlv.;r3lan3.   Ttdal  r.-nv-ot  ceasi-s  at  about  Mile  3.5. 
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TABLE   159 

DIVERSIONS    -  DELTA  UPUNDS 
(Sacramento  River  below  Sacramento*) 

-    -    ■  lufi?  - 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACRE   -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT- SEPT 
ACHE-FEET 

OCT. 

NOV 

DEC, 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

--RIO  VISTA   BBIDOE-- 

l<i.il 

John  Ura 

13. OR 

1-6 

KC'  r>iv 

REION 

C.    A.   Beach 

"tS.SL 

1-12 

^.: 

•.. 

89 

30 

223 

W.   and  B.   Correa 

15. 5L 

1-10 

.0 

,, 

138 

Hack  and  Porsythe 

t5.75L 

1-6 

NO  Div  nsroN 

A .   J .   Sweeney 

'•5.95L 

1-10 

li 

',, 

-jr 

18 

112 

--PREEPORT  BRUME  — 

t6.0 

Preeport  Development   Company 

le.SSL 

1-8 

16 

1,4, 

L.   J.   Dee 

16. 8L 

1-10 

NO   UrV    HLUOH 

L.   0.   Klotz 

tT.JL 

1-8 

s 

39 

82 

E.    A.   Pranklln 

t7.5L 

1-8 

_, 

,r. 

Oecrge  Coleman 

"•T.TL 

1-6 

NO  Dr/  ;reion 

M.    A.   Richardson 

53. 7L 

1-6 

NO  DIV  ;rsion 

City  of  Sacramento     a 

56.  OL 

3-14 

^■00 

191 

656 

56a 

TTt 

l,:;,.- 

1040 

1150 

715 

6624 

--TOWER  BRIDQE   -   SACHAMEOTO-- 

59.0 

SACRAMENTO  RIVER  BELOW  SACRAMEOTO                   1 

0 

0 

0 

0 

200 

yyl 

636 

10 

568 
10 

ei3 
13 

iai3 

20 

1414 
25 

1512 

25 

818 
14 

7673 
11 

Totals 

Average  cubic  feet   per  second 

Mileage  above  Chain  Islam. 
New  Installation  In  I963. 


TABLE  160 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 

(Yolo  Bypass  -  West  Cut)* 

October  1962  thr::ugh  September  1?6' 


WATER     USER 

MILE 
AND    BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION   IN   ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPt 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

H.    L.    Sorenson      a 

4.2R(1.1) 

.. 

.i.;4 

112 

556 

H.   L.  Sorenson 

4.2R(1.9) 

1-14 

132 

110 

164 

396 

Mounds  Farms 

4.2R(2.0) 

2-12 

229 

47 

47 

9 

121 

102 

142 

51 

748 

H.    L.   Sorenson 

'1.2R(2.0) 

1-16 

158 

12 

4 

147 

260 

176 

157 

914 

Y:lo  Plyway  Farms 

5.7R(0.9) 

1-18 

235 

4: 

9  c' 

7 

7 

115 

25 

212 

786 

R.S.W.   Ranch 

5.7R(1.5) 

1-16 

200 

15 

53 

5 

■i 

:;J 

519 

485 

466 

298 

2178 

Yr lo  Basin  Parma 

6.75R(0.6) 

1-16 

338 

120 

206 

60 

2 

18 

296 

1040 

Ui  :ky  Five  Farms 

6.75R(0.7) 

1-16 

130 

18 

32 

62 

167 

140 

132 

701 

U.  C.  Soda 

7.85R(0.2) 

1-16 

104 

2= 

li^. 

11 

!■-• 

»2 

7^ 

'59 

S-anston  Land  Company 

7.87R(0.7) 

1-16 

!-- 

=66 

Swanston  Land  Company 

7.87R(1.6) 

1-16 

88 

1 

89 

Vaughn  and  Vassar 

7.87R(2.0) 

1-14 

30 

1- 

199 

22; 

1^8 

81 

675 

Vaughn  and  Vassar 

7.87R(2.4) 

1-14 

21 

1 

47 

312 

294 

2.57 

207 

1119 

Vaughn  and  Vassar 

7.87R(2.6) 

1-14 
1-16 

50 

:&4 

6J7 

602 

655 

36B 

2516 

Swanston  Land  Company 

9.IR 

b      1-18 

63 

?^^ 

a? 

146 

660 

T.   S.   QUde 

10.9R(0.1) 

1-20 

307 

.587 

100 

91 

^0 

;i 

16 

408 

408 

262 

2026 

T.   S.   ailde 

11. OR 

1-30 

4.1 

:" 

97 

T.   S.   Ollde 

12. 4R 

1-14 

4. 

f. 

97 

T.   S.   Ollde     a 

12. 9H 

1-14 

195 

70 

298 

T.    S.    Ollde 

I3.I5R 

1-16 

110  on 

:rsion 

--SACRAMEOTO  NORTHERM 
RAILROAD   BRIDOE— 

13.2 

T.    S.    Glide 

13. 5R 

1-10 
1-16 

NO  DIV 

RSion 

T.    S.    Glide 

13. 9R 

be   1-14 

::  - 
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TABLE  160 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Yolo  Bypass  -  West  Cut)*  (contd.) 

Or-tober  1962  through  S'-^'t --mb-:-  l^r- 


MILE 
AND   BANK 

WATER     USER 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN   ACHE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV- 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

T.    S.    Ollde                                                   11. 4R 
T.    S.   Ollde                                           14.8h(0.2) 
T.    S.   Qllde     a                                    14.88(0.3) 
T.    S.    Ollde                                           lit.SRCl.O) 
Cowell  Foundation                             17.1R(0.7) 
Cowell  Foundation                                17.1Rfl.4) 

T.    S.    Ollde                                              18. 6R 
--U.    S.    40  and   99W  Cause»a,Y--   20.1 

0       1-16 

c       1-16 

ac   1-14 

1-16 

1-20 

3-20 
1-30 

1-31^ 

l'r4 

4> 

268 

6 

NO   DIViRSION 
NO   DIVl  RSION 

NO  Div  r.>;ton 

NO  DIVi  RSION 

"".t 

3c) 
2250 

4080 

65 
2390 

307 
10750 

YOLO  BYPASS   -   WEST   CUT 

2222 
36 

378 

6 

1160 

19 

208 

3 

105 

2 

26 

0 

0 
0 

399 

'^d 

5614 

01 

7534 

12' 

4945 

8^ 

2654c 

Totals 

Average   cubic   feet   per  second 

*  Mileage  above  Prospect  Island, 
a  New  Installation  In  1963. 


Replaced  a  16"  unit  in  196- 
Thls  Is  a  portable  unit. 


ta6le  161 
diversions  -  delta  upunds 

(Putah  Creek)* 

October  1962  through  September  I963 


MILE 
AND   BANK 

WATER     USER 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY    DIVERSION    IN    ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT. 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

T.    S.    Qllde                                                        O.BL 
Cowell  Foundation     a                                1.6R 
William  C.   Hamel                                     2.7R 

William  C.    Hamel                                        2.8L 

—COUNTY   LINE   ROAD  BRIDOE--                  3.8 

W.    E.    Hansen                                                     4.3L 

--QAOINO   STATION    -   SOUTH  PORK             7.2 
PUTAH    CREEK    NEAR   DAVIS-- 

1-D 

1-12 

1-10 
b      1-14 

1-8 

i-a 

tl 

14 

h 

■' 

9 

.-.4 

144 

PUTAH  CREEK 

Total 

Average   cubic   feet   per  second 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

2 

0 

113 
2 

226 

4 

236 

4 

4 
0 

581 

1 

Theae  diversions  are  considered  as  part  of  the  Delta  Uplands. 
The  diversions  for  the  entire  Putah  Creek  below  Monttcello 
Dam  are  shown  in  Table 


No  Putah  Creek  water  diverted  by  thla  pump  during 
September.  Water  diverted  was  water  pumped  into 
Putah  Creek  from  Yolo  Bypass  (West  Cut)  by  pump 
at  Mile  17.1R(l.t). 
The  1^"  unit  was  Installed  In  I963. 
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DIVERSIONS  -  DEUTA  UPLANDS 

(Miscellaneous  Delta  Uplands) 

October  1962  through  September  1963 


WATER  USER 

MILE 
AND  8ANK 

• 

NUMeER 
AND  SIZE 

Of  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT -SEPT 
ACRE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

MISCELLANEOUS  DELTA  UPLANDS 

Five  Mile  SlouRh 

Sam  Hemandes 

2/6-17D 

1-3 

2 

1 

1 

Denver  Henderson 

2/6-8N 

1-8 

22 

11 

75 

Disappointment  SlouRh 

H.  Moffat  and  Elbon  Land 
Company 

2/6-6P 

1-18 

0--^ 

215 

100 

515 

111 

112 

1808 

H.  Moffat  and  Elbon  I^nd 
Company 

2/6-6J 

1-11 

16 

225 

126 

I1I5 

181 

269 

1895 

Telephone  Cut 

E.  V.  Lans 

3/5-26R 

Gravity 

38 

21 

1 

71 

Baldwin  and  Sanderson 

V5-55A 

Gravity 

96 

60 

20 

10 

186 

Baldwin  and  Sanderson 

5/5-25R 

1-16 

1-12 

^ 

126 

119 

270 

474 

161 

XI6I 

Baldwin  and  Sanderson 

J/5-36A 

l-7i 

113 

25 

105 

150 

91 

165 

Baldwin  and  Sanderson 

3/5-36B 

1-12 

50 

66 

68 

52 

216 

E.  V.  Iflng 

J/5-36D 

Gravity 

NO  DI 

ERSION 

E.  V.  lang 

3/5-36C 

Gravity 

NO  DI 

■ERSION 

White  SIouKh 

Bert  Van  Rulten 

3/5-25C 

1-16 

bo 

- 

7 

11 

126 

263 

501 

522 

251 

1568 

Bert  Van  Rulten 

3/5-26C 

1-12 

86 

2 

11 

11 

67 

16I 

200 

238 

195 

986 

HOR  SlOURh 

Robinson  Farms 

V5-28B 

Gravity 

209 

51 

126 

29 

51 

15 

35 

75 

582 

Robinson  Farms 

V5-28B 

Gravity 

21 

12 

1 

2 

2-1 

66 

Thompson-Polger  Company 

V5-28C 

1-12 
Gravity 

2h1 

70 

81 

51 

60 

11 

5': 

112 

153 

517 

572 

307 

2161 

Beaver  SlouRh 

C.  B.  Orvls 

V5-15C 

1-15 

£i) 

2 

1 

17 

121 

193 

211 

172 

75 

852 

C.  B.  Orvls 

V5-a5B 

1-18 

161 

52 

56 

27 

1 

7! 

192 

226 

191 

115 

1113 

Car.al  Ranch 

V5-16B 

1-8 
Gravity 

e: 

82 

Canal  Ranch 

1/5- 16D 

1-8 

no 

£3 

89 

67 

3  55 

Burton  Slough 

Clow  and  Rose 

5/5-28D 

1-10 

i  = 

- 

7 

4'. 

Barnes  Ranch 

5/5-29D 

1-5 
1-10 

.i          146 

Clow  and  Rose 

5/5-2CK 

1-8 

52 

52 

7 

1:1 

Morse  Brothers 

5/5-16N 

1-16 

108 

191 

208 

261 

116 

887 

Clow  and  Rose 

5/5-15H-1 

1-10 

1-11 

!)C 

195 

216 

351 

312 

1151 

Morse  Brothers 

5/5-15M-2 

1-11 

11 

178 

509 

299 

267 

56 

1125 

Thomas  B.  Sharp 

5/5-16J 

1-12 

■-A 

.'■0 

558 

385 

1377 

East  Dredger  Cut  -  Snodgrass 

SlouKh 

H.  E.  Oraf 

6/5-31N 

1-12 

NO  DIV 

:rsion 

Alfred  Kuhn 

6/1- J6Q 

1-16 

29 

52 

2'J2 

.61 

71 

626 

Duck  Slough  Extension 

Isabella  Wlnenan 

6/2-26B 

1-11 

-; 

30 

155 

125 

105 

107 

555 

Isabella  Wlneman 

6/2-26D 

1-12 

2( 

60 

151 

159 

139 

116 

651 

Isabella  Wlneman 

6/2-26J 

1-11 

9.' 

76 

166 

331 

311 

211 

1192 

Haas  Slough 

Elmlra  Farms 

6/a-33K 

1-12 

21 

72 

^ 

,2 

.1 

25- 

Reclainatlon  District  2068 

6/2-310 

1-21 
2-30 
1-36 

23U 

257 

527 

12 

llL, 

2970 

9590 

9380 

8980 

6950 

10930 

Francis  P.  Gunning 

6/2-JIP 

1-16 

-7 

.7 

68 

218 

217 

283 

157 

1161 

Cache  Slough 

Carpenter  Ranch 

1/3-20B 

1-12 

C 

1 

7 

Harold  D.  Miller 

V2-1B 

1-11 

77 

'i'/ 

10 

106 

91 

251 

111 

115 

851 

Jack  Parker 

5/2-1K 

1-12 

5'- 

IS 

123 

98 

102 

52 

113 

Ervln  E.  Vassar 

5/2-4K 

1-20 

■*  ' 

" 

"• 

:  7 

357 

272 

529 

228 

1261 
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TABLE  162 

DIVERSIONS  -  DELTA  UPLANDS 
(Miscellaneous  Delta  Uplands)  (contd.) 

ctober  1Q62  through  September  IQb"^ 


WATER  USER 

MILE 
AND  BANK 

NUMBER 
AND  SIZE 

OF  PUMP 
IN  INCHES 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

TOTAL 
DIVERSION 
OCT-SEPT. 
ACBE-FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Calhoun  Cut 

Matilda  Hall 

5/2-19J 

1-10 

Unsesregated 

Porter  Estate  Company 

2/3-19E 

1-16 

lb 

9 

lb 

M 

21 

^5 

-         122 

Red  House  Ranching  Company 

3/5-23L 

1-10 

38 

69 

108 

110 

158 

67 

550 

R.  C.  Coldanl 

3/5-llL 

I -11 

58 

5 

5 

9 

1 

176 

208 

215 

150 

863 

Cotta  and  Sousa 

1/5-31S 

1-16 

la 

136 

500 

228 

97 

1102 

H.  L.  Sorensen 

6/3- 18F 

1-11 

38 

1 

28 

I'.i 

76 

71 

7u 

12; 

H.  L.  Sorensen 

6/3-20J 

1-16 

103 

195 

53 

5 

2 

212 

15 

586 

H.  L.  Sorensen 

6/3-19E 

l-ll 

112 

19 

33 

10 

1.7: 

209 

581 

H.  L.  Sorensen  d 

6/3-19D 

1-10 

17 

;  1 

'5 

H.  L.  Sorensen 

6/3-30D 

1-11 

256 

50 

103 

61 

!  -^ 

171 

797 

H.  L.  Sorensen 

6/3-30L 

1-16 

166 

<-^ 

1'-. 

4':'. 

81 

377 

Reclamation  District  2068 

6/2-25P 

1-12 

e 

Sub-Irrigated  Lands  f 

:-•'- 

'- 

118 

130 

168 

iS'j 

160 

118 

1066 

MISCELLANEOUS  DEITA  UPLANIS 

''^, 

858 

11 

1013 

17 

521 

5 

61 

2St 

185 

5196 

15890 

267 

16110 
262 

16120 

262 

I166O 

106 

73320 

101 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

DELTA  UPLANDS 

onal 

11550 
237 

1.2 

2061 

35 

0.6 

1976 
81 
1.5 

1256 

20 

0.1 

862 

15 

0.3 

12B30 
209 

5.7 

0.8 

37630 
612 

11.0 

68730 
1155 
20.0 

73620 

1197 

21.1 

75530 
1228 
22.0 

18280 
811 

11.1 

313300 
171 

Total 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seas 

Figures  represent  North  Townships,  East  Ranges  and  Sections. 

Letters  represent  the  1/k   -   1/4   sections  which  are  lettered 

from  A  through  R  excluding  I  and  0,  similar  to  the  numbering 

of  sections  within  a  township. 

Records  sufficient  to  compute  only  yearly  diversion. 

No  record.  Lessee  refused  permission  to  enter  property. 


Includes  an  undetermined  amount  of  Marsh  Creek,   water. 
New  Installation  in  1963. 

Diversion  In  1963  was  all  controlled  drainage  water. 
Estimated  consumptive  use  or  lands  in  the  Delta  Uplands 
considered  as  sub-Irrigated  from  tidal  channels  during 
1963  without  a  specific  point  of  dl/ersion. 
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TABLE  163 
DELITERrES  PROM  POLSOM  AND  NIMBOS  RESERVOIBS 

October  1963  through  September  I965 


WATER  USER 

MONTMLT  OIVEOSION  IN  ACHE  -  FEET 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

Natonas  Water  Company  a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

San  Juan  Suburban  Water  District  a 

20Jt5 
•7'' 

■-351 
23 

D.7 

1548 
2J 

h  .Q 

lifts 

,19 

1157 
19 

i".  2 

1305 
21 

6.? 

1065 
17 

3.9 

ERICAN 

Rr/ER 

2110 

35 

10.4 

4143 
70 

2222 
36 

1!.0 

4582 
75 

16.3 

2238 

36 

11.1 

4399 
72 

16.1 

2174 

37 

10.8 

3745 

63 

1'.' 

20189 
28 

27300 
38 

1285 
23 

6.4 

889 
16 

1^68 

2k 

1064 
17 

5,Q 

1100 

24 

6.9 

910 

15 

5.3 

1759 
29 

8.7 

1953 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

M-^tfiiy  11^*^  In  percent  of  seasonal 

TABLE  164 
DELIVERIES  PROM  CONTRA  COSTA  CANAL 
Crtober  1962  through  Septenber  I963 


WATER  USER 

Reo.iro 

In 
Table 

Nn. 

MONTHLY  DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

Total 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

UAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

Contra  Costa  County  water  District   a 

Industrial  and  Municipal 
Agricultural 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

4402 

160 

4562 

74 
8.0 

3173 

33 

3206 

54 
5.6 

2919 
19 

29^ 

5.1 

2972 
34 

3006 

49 
5.2 

2646 

1 

4.6 

3028 
33 

3061 

50 

5.4 

2831 
14 

^^4i 

5.0 

3678 
63 

3741 

61 

5.5 

4863 
1132 

5995 
101 

10.5 

6607 
1571 

8178 

133 

14.3 

8382 
1148 

9530 

16.7 

7052 

428 

7480 

126 

13.1 

52553 
4636 

57189 

79 

TABLE  165 
EJtPORTATIONS  PROM  SACRAMEKTO-SAN  JOASUIN  DEITA 
October  1962  through  September  1963 


WATER  USER 

Ke^^rz 

MONTHLY 

DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

OCT 

NOV 

DEC. 

JAN- 

FEB 

UAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

City  of  Vallejo  b 

CAOHZ 

SLC'ji-;-: 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  percent  of  seasonal 

988 
16 

8.8 

"14 
7.5 

'12 

6.7 

644 

14 

7.6 

601 

11 
5.4 

619 

10 

5.5 

448 

8 

4.0 

778 

13 

7.0 

1200 

20 

10.7 

13.7 

1460 

24 

13.1 

1120 

19 

10.0 

11174 

15 

Contra  Costa  Canal  a 

:u> 

Rr/ER 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

5108 

83 

8.2 

"11 

5.5 

3172 
52 

5.1 

3231 
52 

5.2 

2902 
4^1 

3293 
^^54 

3516 
59 

5.6 

4042 
66 

6.4 

10.8 

8811 

143 

14.1 

10247 
167 

16.4 

8047 
135 

12.8 

62623 
86 

Delta  Mendota  Canal  a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  in  percent  of  seasonal 

82950 
1348 

44426 
747 

349 
6 

0.0 

27951 

455 

2.: 

"Mi 

108776 
1769 

3.1 

69612 
1172 
5.2 

166514 
2708 

12.4 

204046 

3429 

15.2 

249322 

227411 

3698 

16.3 

119849 

2D14 

1343571 
1?56 

TABLE  166 
SXPORIATIONS  PROM  PDTAH  CREEK 

October  1962  through  September  I963 


WATER  USER 

T-'". 

MONTHLY 

DIVERSION  IN  ACRE  -  FEET 

^^ 

OCT, 

NOV 

DEC, 

JAN 

FEB 

UAR. 

APR, 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

P-^'.a.r.   5ciut,n  Canal   a 

Total  acre-feet 

Average  cubic  feet  per  second 

Monthly  use  In  peT-cent  of  seasonal 

2727 

- 

619 
10 

".  .c 

458 

-■-5 

8912 
145 

9.2 

21195 
356 

21.9 

24698 
402 

2S.5 

21824 
355 

22.= 

15566 
262 

98868 

134 

a  Data  furnished  by  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 
b  Data  furnished  by  City  of  Vallejo. 
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Tables  167-278 
DAILY  TIDAL  AND  STAGE 
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TABLE         167 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

BIG  SAGE  RESERVOIR  NEmR  ALTURAS 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

AllBlO 

1963 

in 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

6.06 

11.00 

11.05 

1  1.34 

12.12 

13. 09 

13.11 

14.66 

14.61 

13.83 

12.58 

11.53 

1 

2 

6.00 

11.00 

11.0' 

11.35 

12.40 

13.  U 

13.14 

14,55 

14.58 

13.81 

12.63 

11.50 

2 

J 

5.9H 

10.99 

11.11 

11.36 

12.5  / 

13.09 

13.1' 

14.65 

14.53 

13.  '9 

12.59 

11.4  ' 

3 

4 

5.96 

10.98 

11.13 

1  1.36 

12.66 

13.0' 

13.19 

14,63 

14.51 

13.74 

12.54 

11.45 

4 

5 

5.96 

1  1.00 

11.12 

11.35 

12. /2 

13.  06 

13.22 

14.51 

14.47 

13.70 

12.50 

11.43 

5 

6 

5.9b 

10.99 

11.13 

11.34 

12. '5 

1  3.06 

13.35 

14.62 

14.44 

13.57 

12.46 

11.42 

6 

7 

5.93 

11.00 

11.13 

11.35 

12.  " 

13.0' 

13.55 

14.65 

14.42 

13.63 

12.43 

11.40 

7 

8 

5.92 

10.99 

11.15 

11.35 

12.60 

13.0' 

13.68 

14.66 

14.40 

13.50 

12.38 

11.3' 

8 

9 

5.92 

11.00 

11.15 

11.35 

12.81 

13.0' 

13.72 

14.  '1 

14.40 

13.59 

12.3' 

11.34 

9 

10 

6.05 

10.99 

11.14 

11.34 

12.82 

13.0' 

13.73 

14,  '0 

14,35 

13.55 

12.33 

11.33 

10 

11 

6.  16 

10.99 

11.13 

ii.3:e 

12.83 

13.08 

1  3  .  '  3 

14,  72 

14,31 

13.52 

12.31 

11.29 

11 

1^ 

7.19 

11.00 

11.12 

11.32E 

12.83 

13.04 

13. '3 

14, '0 

14.31 

13.47 

12.27 

11.25 

12 

13 

8.75 

11.00 

11.13 

11.32E 

12.84 

13.01 

13.  '3 

14,66 

14.28 

13.44 

12.24 

11.25 

13 

l^. 

10. 'to 

11.00 

11.14 

11.32E 

12.84 

1'3.03 

13.74 

14,69 

14.26 

13.41 

12.20 

11.22 

14 

15 

10.80 

11.00 

11.14 

11.32E 

12.84 

13.03 

13.81 

14,  70 

14.23 

13.38 

12.16 

11.20 

15 

16 

10. B9 

10.98 

11.21 

11.33E 

12.8' 

13.04 

13.80 

14.69 

14.21 

13.34 

12.13 

11.18 

16 

17 

10.94 

10.98 

11.28 

1  1  .33E 

12.88 

13.0' 

13.8' 

14.68 

14.17 

13.31 

12.08 

11.15 

17 

18 

10.97 

1  1.00 

11.32 

11.33E 

12.89 

13.06 

13.95 

14.67 

14.14 

13.28 

12.02 

11.13 

18 

19 

10.99 

10.98 

11.34 

11.33E 

12.91 

13.06 

14.01 

14.67 

14.10 

13.23 

11.97 

11.12 

19 

20 

11.01 

10.98 

11.36 

11.33E 

12.96 

13.06 

14.10 

14.67 

14.08 

13.20 

11.92 

11.11 

20 

21 

11.02 

10.9  I 

11.36 

11.33E 

13.05 

13.04 

14,21 

14.57 

14.06 

13.17 

11.87 

11.09 

21 

22 

11.02 

10.96 

11.36 

11.33E 

13.06 

13.03 

14.31 

14.69 

14.04 

13.14 

11.81 

1  1.05 

22 

23 

11.03 

10.96 

11.3/ 

11.33E 

13.07 

13.03 

14,36 

14.  '0 

14.02 

13.09 

11.75 

1  1.04 

23 

Ih 

11.04 

10.9? 

11.3' 

11.33E 

13.08 

13.04 

14.40 

14.69 

14.00 

13.07 

11.71 

11.01 

24 

25 

11.04 

10.96 

1  1.36 

11.33E 

13.08 

13.03 

14.42 

14.6  7 

13.97 

13.02 

11.68 

10.99 

25 

26 

11.03 

10.98 

11.35 

1 1 .33  E 

13.10 

13.03 

14.53 

14.65 

13.94 

12.97 

11.55 

10.98 

26 

27 

11.03 

11.02 

11.34 

11.33E 

13.11 

12.98 

14.61 

14.63 

13.91 

12.92 

11.52 

10.97 

27 

28 

11.02 

11.04 

11.34 

11.33E 

13.09 

13.05 

14.64 

14.61 

13.90 

12.88 

11.60 

10.95 

28 

29 

11.02 

11.03 

11.34 

1  1.33E 

13.06 

14.63 

14.61 

13.87 

12.83 

11.59 

10.95 

29 

30 

11  .Oj 

11.03 

1  1.34 

11.33E 

13.04 

14.65 

14,61 

13.85 

12.  78 

11.57 

10.93 

30 

31 

11.03 

11.35 

11.55 

13.  12 

14.51 

12.  '3 

11.55 

31 

E 

-  Esiimoled 

NR 

-  No    Record 

NF 

-  No    Flow 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIMl 

ifAoe 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

5-22-63 

ISitO 

lU.8l 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.SR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


1     3U     l»2     120     37     33     SE  7     lt3N     12E 


2/27/58  OCT  57-DATE 


1957 


Station  located  at  reservoir  control  structure,  150  ft .  M  of  Big  Sage  Dam,  8  mi.  HW  of  Alturas.  Maximum  gage  height  listed  does  not 
necessarily  indicate  maximum  discharge. 
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TABLE  i.'8 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
SACRAMENTO    RlVtR    AT     KESWKK 


STATION    NO 

WATER      ^ 
VEAH 

A21010 

1963 

m 

feet 

1 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

fEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT, 

DATE 

1 

10.7 

10.8 

10.8 

13.8 

13.0 

15.0 

8.3 

11.  / 

11.9 

I  ;.4 

13.  7 

13.1 

1 

2 

10.7 

10.3 

10.9 

13.8 

13.0 

15.0 

8.2 

11.7 

12.0 

13.4 

13.  7 

n.i 

2 

3 

10.6 

10.3 

11.2 

13.5 

13.0 

14.6 

8.2 

11.7 

12.0 

13.4 

13.7 

13.1 

3 

i* 

10.5 

10.1 

10.8 

13.3 

13.0 

12.7 

8.2 

11.7 

12.0 

13.4 

13.7 

1?.2 

4 

b 

10. '• 

9.9 

10.8 

13.2 

13.2 

10.5 

8.3 

11.7 

12.0 

1  3.4 

13.7 

13.2 

5 

b 

10. <• 

9.6 

11.0 

13.2 

13.9 

7  •  7 

9.0 

11.7 

12.0 

13.4 

13.7 

13.2 

6 

7 

10. <• 

9.6 

11.5 

13.0 

14.4 

/  •  I 

9.4 

12.0 

12.0 

13.4 

13.7 

13.2 

7 

8 

10.4 

9.6 

11.9 

12.7 

15. C 

7-  1 

12.0 

13.7 

12. C 

13.4 

13.  7 

13.2 

8 

9 

10.4 

9.6 

11.9 

12.4 

15.5 

7*1 

16.0 

15.9 

12.0 

13.4 

13.  7 

13.2 

9 

10 

11.6 

9.5 

11.9 

12.0 

15.5 

7.1 

24.4 

16.0 

12.0 

13.4 

13.7 

13.2 

10 

11 

12.6 

9.6 

11.9 

11.7 

15.6 

/•  1 

25.8 

15.9 

12.0 

13.4 

13.  7 

13.2 

11 

12 

13.2 

9.5 

11.9 

11.3 

15.0 

7  •  1 

24.7 

15.9 

12.0 

13.4 

13.7 

13.2 

12 

13 

12.9 

9.5 

11.9 

11.1 

15.2 

7  •  1 

25. ^ 

15.9 

12.0 

13.4 

13.7 

13.2 

13 

U 

11.3 

9.6 

11.9 

11.1 

15.6 

7,1 

23.8 

15.9 

12.1 

13.4 

13.7 

13.2 

14 

15 

10.5 

9.6 

12.3 

11.0 

15.6 

/  •  I 

24.1 

15.7 

12.3 

13.4 

13.  7 

13.2 

15 

16 

10.5 

9.6 

12.4 

10.8 

15.5 

7.1 

24.8 

15.6 

12.3 

13.4 

13.7 

13.2 

16 

17 

10.5 

9.5 

13.0 

10.7 

15.6 

1.2 

22.2 

15.6 

12.3 

13.4 

13.7 

13.2 

17 

18 

10.5 

9.6 

13.9 

10.  ' 

15.4 

7.2 

19.5 

15.5 

12.3 

13.4 

13.7 

13.2 

18 

19 

10.6 

9.6 

14.1 

10.6 

14.4 

7.2 

21.4 

15.5 

12.3 

13.4 

13.7 

13.2 

19 

20 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

13.4 

/.8 

20.5 

15.4 

12.3 

13.4 

13.7 

13.2 

20 

21 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

13.4 

8.2 

18.8 

14.6 

12.5 

13.4 

13.4 

12.9 

21 

22 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

14.9 

3.2 

17.8 

14.2 

12.6 

13.4 

13.4 

12.9 

22 

23 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

14.9 

8.3 

16.2 

13.9 

12.6 

13.4 

13.4 

12.9 

23 

24 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

14.9 

8.2 

15.0 

13.3 

12.7 

13.4 

13.4 

12.9 

24 

25 

10.8 

9.6 

14.1 

10.5 

14.9 

8.2 

14.3 

12.6 

12.7 

13.4 

13.4 

12.9 

25 

26 

10.8 

10.2 

14.1 

10.5 

14.9 

8.2 

13.1 

12.7 

12.7 

13.4 

13.4 

12.9 

26 

27 

10.8 

10.5 

14.1 

10.5 

14.9 

8.6 

12.5 

12.7 

13.0 

13.4 

13.1 

12.8 

27 

28 

10.8 

10.8 

14.1 

10.5 

14.9 

9.4 

12.5 

12./ 

13.0 

13.4 

13.1 

12.8 

28 

29 

10.8 

10.8 

14.1 

10.5 

10.0 

12.4 

12.6 

13.0 

13.4 

13.  1 

12.8 

29 

30 

10.8 

10.8 

14.1 

10.5 

9.8 

12.3 

11.9 

13.1 

13.4 

13.1 

12.8 

30 

11 

10.9 

14.1 

12.2 

8.3 

12.0 

13.4 

13.1 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STASC 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
1-31-63 

1630 
1500 

13.89 

111  .09 

lt-10-63 
lt-15-63 

2000          26.0 
2115         26.0 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   Ta  R, 
M.O.aSM, 


OF  RECORD 


C.F.S. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


^0     36     10     122     26     35     NW28     32M       5W 


186000 


kj.2 


2/28/1*0 


OCT  38-DATE  OCT  38-DAIE  1938       1939         500.01       USCGS 

1939       191*2         lt95.01       USCGS 
191*2  1*79.81       USCGS 


Station  located  0.6  mi.  below  Keswick  Dam,   I.5  mi.  below  Keswick.     Flow  regulated  by  Shasta  Ijake 
area,  excluding  Goose  Lake  basin,    is  approximately  6,710  sq.  mi. 


Records   furnished  by  USGS.     Drainage 
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TfiBLE  169 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 

CLEAR    CREEK    NEAR     I  GO 


in  feet 


STATION    NO 

WATER 
YEAR 

A36130 

1963. 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

- 

SEPT. 

DATE 

1 

2.3 

2.6 

3.1 

3.0 

6.0 

3.4 

4.7 

4.4 

2.8 

2.8 

2.5 

4.4 

1 

2 

2.3 

2.6 

4.2 

3.0 

5.2 

3.4 

4.5 

4.0 

2.8 

2.6 

2.5 

4.4 

2 

3 

2.3 

2.6 

4.8 

3.0 

5.3 

3.4 

4.3 

2.8 

2.8 

2.6 

2.5 

4.4 

3 

4 

2.3 

2.6 

4.0 

3.0 

5.0 

3.4 

4.2 

2.9 

2.8 

2.6 

2.5 

4.4 

4 

5 

2.3 

2.6 

3.7 

2.9 

4.7 

3.3 

4.7 

2.9 

2.8 

2.6 

2.5 

4.4 

5 

6 

2.3 

2.6 

3.5 

2.9 

4.4 

3.3 

5.8 

2.9 

2.8 

2.8 

2.5 

4.5 

6 

7 

2.3 

2.6 

3.4 

2.9 

4.2 

3.3 

5.6 

3.0 

2.8 

2.6 

2.5 

4.7 

7 

8 

2.3 

NR 

3.2 

2.9 

4.1 

3.3 

5.3 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

5.0 

6 

9 

2.3 

NR 

3.2 

2.9 

4.1 

3.3 

5.3 

2.9 

2.8 

2.8 

2.5 

5.1 

9 

10 

3.9 

NR 

3.1 

2.9 

4.6 

3.2 

5.5 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

5.1 

10 

11 

3.5 

NR 

3.1 

2.8 

4.6 

3.2 

5.3 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

5.2 

11 

12 

5.0 

NR 

3.0 

2.8 

5.1 

3.2 

5.8 

3.0 

2.8 

2.8 

2.4 

5.2 

12 

13 

6.2 

NR 

3.1 

2.8 

5.7 

3.2 

6.4 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

5.2 

13 

14 

4.4 

NR 

3.1 

2.8 

5.1 

3.2 

7.8 

2.9 

2.8 

2.8 

2.5 

5.2 

14 

15 

3.7 

NR 

4.4 

2.8 

4.8 

3.2 

7.8 

2.9 

2.8 

2.8 

2.5 

5.2 

15 

16 

3.4 

NR 

4.4 

2.8 

4.6 

3.4 

5.7 

2.9 

2.8 

2.8 

2.5 

5.2 

16 

17 

3.1 

NR 

4.3 

2.8 

4.4 

3.3 

6.1 

2.9 

2.8 

2.8 

2.4 

5.2 

17 

18 

3.0 

NR 

4.0 

2.8 

4.2 

3.2 

5.8 

2.9 

2.8 

2.8 

2.6 

5.2 

18 

19 

2.9 

NR 

3.8 

2.8 

4.1 

3.2 

5.6 

2.9 

2.8 

2.8 

3.2 

5.2 

19 

20 

2.9 

NR 

3.7 

2.8 

4.0 

3.2 

5.3 

2.9 

2.8 

2.7 

3.3 

5.2 

20 

21 

2.8 

NR 

3.5 

2.8 

3.9 

3.2 

5.1 

2.9 

2.8 

2.5 

3.3 

5.2 

21 

11 

2.8 

NR 

3.4 

2.8 

3.8 

3.2 

5.0 

2.8 

2.8 

2.6 

3.3 

5.2 

21 

23 

2.8 

NR 

3.3 

2.8 

3.8 

3.9 

4.8 

2.8 

2.8 

2.5 

3.3 

5.2 

23 

24 

2.8 

NR 

3.3 

2.8 

3.7 

3.7 

4.7 

2.8 

2.8 

2.5 

3.3 

5.2 

24 

25 

2.8 

NR 

3.2 

2.8 

3.6 

3.5 

4.8 

2.8 

2.8 

2.6 

3.3 

5.2 

25 

25 

2.7 

NR 

3.2 

2.7 

3.6 

3.5 

4.6 

2.8 

2.8 

2.5 

3.3 

6.2 

26 

27 

2.7 

3.8 

3.1 

2.7 

3.5 

6.2 

4.5 

2.8 

2.8 

2.5 

3.3 

5.2 

27 

28 

2.7 

3.5 

3.1 

2.7 

3.5 

5.1 

4.4 

2.8 

2.8 

2.5 

3.5 

5.2 

28 

29 

2.7 

3.2 

3.1 

2.8 

5.5 

4.4 

2.8 

2.8 

2.6 

4.1 

5.2 

29 

30 

2.7 

3.1 

3.0 

3.4 

5.3 

4.5 

2.8 

2.8 

2.5 

4.4 

5.2 

30 

31 

2.7 

3.0 

6.3 

5.0 

2.8 

2.5 

4.4 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

YlMl 

sTAae 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-   2-62 

0830 

sUoo 

7. Si* 
5.28 

1-31-63 
2-12-63 

11*1*5 
21*00 

7-72 
6.11* 

3  27-63 

1*-    6-63 

1830 
0200 

7-99 
6.17 

1*    ll*   63 

2330 

8.59 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


1*0     30     50     122     31     20     NE27     31N       6W 


21*500 


13-75 


12/21/55 


XT  1*0 -DATE 


XT  1*0-DATE 


Station  located  at  highway  ■bridge  on  Kedding-Igo  road,   1.0  mi  ME  of  Igo,   8  mi.  SW  of  Hedding.     Tributary  to  Sacramento  Biver.     Records 
furnished  by  USGS.     Drainage  area  is  228  sq.  mi. 


B-202 


TABLE  170 

DAILY      MEAN       GAGE      HEIGHT 

COriONWOOO    CRt£<    NtAH    COrTONWOOO 


ST4TI0N   NO 

WATER      ' 
YEAR 

403^20 

1963 

in 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

,        PEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1.2 

1.2 

1.9 

1.6 

9.7 

2.4 

4.6 

3.5 

2.0 

1  .? 

4.0 

i  .  1 

1 

2 

1.2 

1.  1 

2.0 

1.6 

7.1 

2.4 

4.1 

3.4 

1.9 

0.9 

4.0 

3.9 

2 

3 

1.2 

I.  1 

5.6 

1.5 

6.4 

2.3 

1.9 

3.4 

1  .6 

0.'' 

4.0 

3./ 

i 

h 

1.2 

1  .  1 

4.0 

1.5 

5.6 

2.3 

3.7 

3.2 

1.8 

0.9 

4.0 

3.9 

4 

6 

1.1 

1.  1 

3.3 

1  .5 

5.1 

2.2 

4.2 

3.  1 

1.7 

0.1 

4.0 

3.0 

5 

6 

1.0 

1.1 

2.9 

1  .4 

4.6 

2.2 

6.7 

3.2 

1.7 

0.8 

4.0 

3.9 

6 

7 

1.0 

1.0 

2.5 

1.4 

4.4 

2.2 

6.' 

3.3 

1.6 

o.e 

4.0 

4.0 

7 

e 

1.1 

1.0 

2.3 

1.4 

4.1 

2.1 

5.8 

3.3 

1.6 

0.9 

3.9 

3.9 

8 

9 

1.1 

1.0 

2.1 

1.3 

4.6 

2.1 

6.0 

3.3 

1.5. 

0.9 

3.9 

3.9 

9 

10 

1.5 

l.U 

2.0 

1.3 

8.2 

2.1 

5.7 

3.2 

1.4 

n.8 

4.-P 

3.0 

10 

11 

2.0 

l.u 

1.9 

1  .3 

6.6 

2.0 

5.2 

3.2 

1.4 

0.8 

4.0 

3.0 

11 

12 

NR 

1.1 

1.8 

1.2 

6.1 

1.9 

4.8 

3.1 

1.3 

o.e 

4.0 

3.9 

12 

13 

NR 

1. 1 

1.8 

1.1 

6.8 

1.9 

5.3 

2.8 

1.3 

0.7 

4.0 

4.0 

13 

U 

it.l 

1.1 

2.0 

1.1 

5.8 

1.9 

8.0 

2.7 

1.2 

0.7 

4.0 

4.0 

14 

15. 

3.5 

1.1 

2.9 

1.3 

5.2 

1.9 

7.3 

NR 

1.2 

0.7 

4.0 

3.9 

15 

16 

2.9 

1.0 

4.5 

1.2 

4.8 

2.1 

6.4 

NR 

1.2 

0.6 

4.0 

3.9 

16 

17 

2.5 

1.0 

4.6 

1.2 

4.9 

2.2 

5.9 

NR 

1.2 

0.6 

3.9 

4.0 

17 

18 

2.3 

1.0 

3.7 

1.2 

4.2 

2.0 

5.4 

NR 

1.2 

NR 

3.9 

4.0 

18 

19 

2.1 

1.0 

3.2 

1.1 

3.9 

1.9 

5.7 

NR 

1.2 

NR 

3.9 

4.1 

19 

20 

2.0 

1.0 

2.9 

1.1 

3.6 

1.9 

5.0 

NR 

1.2 

NR 

3.8 

4." 

20 

21 

1.9 

1.0 

2.6 

1.1 

3.3 

1.9 

4.8 

NR 

1  .1 

NR 

3.8 

3.9 

21 

22 

1.8 

1.0 

2.4 

1.1 

3.1 

1.9 

4.8 

2.6 

1.1 

NR 

3.9 

3.9 

22 

23 

1.6 

l.L 

2.3 

1.  1 

NR 

2.4 

4.3 

2.5 

1.1 

NR 

3.9 

4.0 

23 

2'. 

1.5 

1.0 

2.1 

1.1 

NR 

2.6 

4.1 

2.5 

1.1 

NR 

3.9 

4.0 

24 

25 

1.* 

1.0 

2.1 

1.1 

NR 

2.2 

4.1 

2.4 

1.0 

NR 

3.9 

4.0 

25 

26 

1.* 

1.9 

2.0 

1.1 

NR 

2.1 

4.5 

2.3 

1.0 

NR 

3.9 

4.0 

26 

27 

1.3 

4.2 

i.e 

1  .1 

NR 

5.1 

3.9 

2.2 

1.0 

4.1 

4.0 

4.0 

27 

28 

1.3 

2.9 

1.8 

1  .1 

NR 

7.2 

3.7 

2.1 

1.0 

4.1 

3.9 

3.9 

28 

29 

1.3 

2.4 

1.7 

1.1 

5.6 

3.6 

2.1 

1.0 

4.1 

3.9 

3.9 

29 

30 

1.2 

2.0 

1.7 

2.3 

5.2 

3.6 

2.1 

1.0 

4.0 

3.9 

3.8 

30 

31 

1.2 

1.6 

8.0 

5.0 

2.0 

4.0 

3.9 

31 

E      -  EsTimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

10-12-62 
12-    3-62 

0600 

7.32 
6.59 

1-31-63 
2-10-63 

2030         12.28 
1200           9-08 

3-27-63 

1*-  9-63 

2300 
0100 

7.lil) 

lt-lU-63 

1000 

9.U2 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  MT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


UO     23      10     122      ll»      20     NE   7     29N        3W 


52300 


15 -i* 


3/l/''l 


OCT  Uo-DATE 


SEP  UO-DATE 


Station  located  2  mi .  E  of  Cottonwood,   2.k  mi.  atove  mouth.     Tributary  to  Sacramento  River.     At  tijnes  during  irrigation  season,   Cottonwood 
Creek  receives  water  above  station  from  Sacramento  River  by  way  of  Anderson-Cottonwood  Canal.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area 
is  91*5  sq.  mi.     Station  relocated  July  19,    I963,   at  site  250  ft.  downstream  at  datum  3-59  ft-  lower. 


B-203 


TfiBLE  171 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
BATTLE    CKtEK.    NFAR    COTTONWOOD 


in  flat 


STATION   NO 

WATER      " 
YEAR 

L           A47110 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

•  ^' 

'..2 

A.  2 

A. 3 

6.9 

A. A 

A. 6 

5.0 

A. 8 

A.2 

A.O 

A.O 

1 

2 

3.9 

A.  2 

A.  2 

A. 3 

5.7 

A. A 

A. 5 

5.0 

A. 7 

A.2 

A.O 

3.9 

2 

1 

<>.? 

A. 2 

S  .  ? 

A. 2 

5.8 

A. A 

A. 5 

5.2 

A. 7 

A.2 

A.O 

3.9 

3 

it 

i..  ' 

A.  1 

A. 7 

A. 2 

5.5 

A. 3 

A. A 

5.1 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.n 

A 

5 

A." 

A.  1 

A. 5 

A. 2 

5.3 

A. 3 

A. 5 

5.1 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.O 

5 

5 

I.'^ 

A.l 

A. A 

H.  2 

5.  1 

A. 3 

6.0 

5.1 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.O 

5 

7 

1.3 

A.l 

A. A 

A. 2 

A. 9 

A.  3 

5.5 

5.2 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.O 

7 

8 

A..; 

A.  1 

A. 3 

A. 2 

A. 9 

A. 3 

5.9 

5.3 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.O 

8 

9 

A.O 

A.l 

A. 3 

A. 2 

A. 9 

A. 3 

5.5 

5.2 

A. A 

A.2 

A.O 

A.O 

9 

10 

A.l 

A. 2 

A. 3 

A. 2 

A. 8 

A. 3 

5.7 

5.1 

A. 5 

A.2 

4.0 

A.O 

10 

I  1 

A. 6 

A. 2 

A. 3 

A. 2 

A. 8 

A. 3 

5.5 

5.1 

A. A 

A.l 

A.O 

A.O 

11 

12 

8. A 

A. 2 

A. 2 

A.  1 

A. 8 

A. 3 

5.2 

5.0 

A. A 

A.l 

A.O 

A.O 

12 

13 

7.2 

A. 2 

A. 2 

A.l 

5.0 

A.2 

5.5 

5.0 

A. A 

A.l 

A.O 

A.O 

13 

lA 

5.3 

A.l 

A. 3 

A. 2 

A. 8 

A. 2 

7.2 

5.0 

A. 5 

A.2 

A.O 

A.O 

lA 

15 

'i.''. 

A.  I 

A. 5 

A. 2 

A. 7 

A. 3 

6.5 

A. 9 

A. 5 

A.l 

A.O 

A.O 

15 

16 

A. 5 

A  .  1 

5.2 

A. 2 

A. 6 

A. 3 

5.7 

A. 9 

A. 5 

A.l 

A.O 

A.O 

16 

17 

A.'; 

A.l 

B.O 

A. 2 

A. a 

A.3 

5. A 

5.0 

A. 5 

A.l 

3.9 

A.O 

17 

18 

A. A 

A.  1 

5.7 

A.l 

A. 5 

A. 3 

5.2 

5.0 

A. 5 

A.l 

A.O 

A.O 

18 

19 

A. 3 

A.  1 

5.C 

A.l 

A. 6 

A.3 

5.2 

5.0 

A. A 

A.l 

A.O 

A.O 

19 

2- 

A. 3 

A.  1 

A. 8 

A.l 

A. 5 

A.3 

5.1 

5.1 

A. A 

A.O 

A.O 

A.O 

20 

21 

A. 3 

A.l 

A. 5 

A.l 

A. 5 

A.3 

5.0 

5.1 

A. A 

A.O 

A.O 

A.O 

21 

22 

A. 3 

A.l 

A. 5 

A.l 

A. 5 

A.3 

5.2 

5.1 

A. A 

A.O 

A.O 

A.O 

22 

23 

A. 2 

A.  1 

A. 5 

A.l 

A. 5 

A.3 

5.0 

5.0 

A. A 

A.O 

A.O 

A.O 

23 

2* 

A. 2 

A.  1 

A. A 

A.l 

A. 5 

A.3 

5.0 

5.0 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

2A 

25 

A. 2 

A.l 

A  .A 

A.l 

A. A 

A.3 

5.0 

5.0 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

25 

25 

A. 2 

A. 2 

A. A 

A.l 

A. A 

A.3 

A. 9 

A. 9 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

25 

27 

A. 2 

A. 9 

A.? 

A.l 

A. A 

A. 5 

A. 9 

A. 9 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

27 

28 

A. 2 

A.  A 

A. 3 

A.l 

A. A 

5. A 

A. 9 

A. 8 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

28 

29 

A. 2 

A. 3 

A. 3 

A.  2 

A. 8 

A. 9 

A. 8 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

29 

30 

A. 2 

A. 2 

A. 3 

6.: 

A. 6 

A. 9 

A. 8 

A.3 

A.O 

A.O 

A.O 

30 

31 

A. 2 

A  .  3 

7. A 

A. 6 

A. 9 

A.O 

A.Q 

31 

E      -  Ealimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
12-17-62 

1800 
1600 

11.31 
8.83 

1-31-63 

3  28  63 

11*00 
0130 

8.72 

6.00 

h-  7-63 

14.11*. 63 

0700 
1030 

6.81* 
9.17 

LOCATION 


LATITUDE 


1*0    23    50 


LONGITUDE 


123    08    05 


1/4  SEC   T.a  R. 
M.D.aaM. 


NW  6     29N 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


12800 


11.85 


DATE 


2/6/1*2 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


OCT  l*0-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


OCT  1*0 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


191*0 


ZERO 

ON 
GAGE 


1*21.47 


REF 
DATUM 


Station  located  6.3  mi.  above  mouth,  7.6  ml.  E  of  Cottonwood.  Tributary  to  Sacramento  River.  From  50  c.f.s.  to  90  c.f.s.  bypasses 
station  through  Coleman  Fish  Hatchery.  Flow  regulated  by  small  powerplants  and  reservoirs  above  station.  Records  furnished  by  USGS. 
Drainage  area  is  362  sq.  ml. 


B-204 


TABLE  172 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO    RlVtR    NtAR    Rtu    OLUFf 


in  feel 


STATION   NO 

*ATER      ^ 
YEAR 

A02780 

1963 

1 
DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

2.0 

l.Z 

2.6 

4.2 

13.0 

4.9 

3.7 

4.  1 

3.2 

3.4 

3.4 

3.5 

1 

2 

1.9 

2.1 

2.7 

4.1 

6.1 

4.9 

3.0 

4.0 

3.2 

3.5 

3.5 

3.5 

2 

3 

1.9 

2.0 

6.5 

4.0 

7.2 

4.8 

2.6 

3.9 

3.1 

3.5 

3.5 

3.5 

3 

4 

1.9 

1.9 

4.1 

3.9 

6.3 

4.2 

2.5 

3.8 

3.1 

3.5 

3.6 

3.5 

4 

5 

1.8 

1.9 

3.4 

3.8 

5.8 

3.2 

2.6 

3.7 

3.1 

3.5 

3.6 

3.5 

D 

6 

1.8 

1.9 

3.1 

3.7 

5.4 

Z.l 

9.0 

^.l 

3.1 

3.5 

3.6 

3.5 

6 

7 

1.8 

1.9 

3.1 

3.7 

5.6 

1.4 

9.3 

3.8 

3.0 

3.5 

3.5 

3.5 

7 

8 

1.8 

1.9 

3.3 

3.5 

5.6 

1.4 

6.5 

4.7 

3.0 

3.5 

3.6 

3.6 

8 

<> 

1.8 

1.9 

3.3 

3.4 

5.8 

1.4 

8.2 

5.8 

3.0 

3.5 

3.6 

3.7 

9 

10 

2.6 

1.9 

3.2 

3.2 

7.6 

1.3 

10.4 

5.8 

3.0 

3.5 

3.6 

3.7 

10 

11 

3.7 

1.9 

3.2 

3.0 

7.0 

1.3 

13.9 

5.9 

3.0 

3.4 

3.6 

3.8 

11 

12 

10.2 

1.9 

3.2 

2.8 

6.3 

1.2 

13.0 

5.8 

2.9 

3.4 

3.6 

3.8 

12 

13 

8.9 

1.9 

3.2 

2.6 

'.9 

1.2 

13.5 

5.6 

2.9 

3.5 

3.6 

3.8 

13 

1* 

6.0 

1.9 

3.2 

2.6 

7.0 

1.2 

15.6 

5.6 

2.9 

3.5 

3.5 

3.8 

14 

15 

3.5 

1.8 

4.2 

2.5 

6.4 

1.2 

15.2 

5.4 

3.1 

3.5 

3.6 

3.8 

15 

16 

2.9 

1.8 

6.6 

2.5 

6.1 

1.3 

14.5 

5.3 

3.1 

3.4 

3.6 

3.8 

15 

17 

2.6 

1.8 

9.6 

2.5 

6.4 

1.5 

12.6 

5.3 

3.1 

3.4 

3.6 

3.8 

17 

18 

2.5 

1.8 

7.1 

2.4 

6.0 

1.4 

10.0 

5.2 

3.1 

3.4 

3.6 

3.8 

18 

19 

2. 4 

1.8 

5.6 

2.4 

5.5 

1.3 

10.9 

5.2 

3.1 

3.4 

3.6 

3.8 

19 

20 

2.4 

1.8 

5.2 

2.3 

4.9 

1.2 

10.6 

5.2 

3.0 

3.4 

3.6 

3.8 

20 

21 

2.4 

1.8 

4.9 

2.3 

4.5 

1.2 

8.8 

4.9 

3.0 

3.4 

3.5 

3.7 

21 

22 

2.4 

1.8 

4.8 

2.3 

5.0 

1.2 

8.7 

4.7 

3.2 

3.4 

3.5 

3.7 

22 

23 

2.4 

1.8 

4.6 

2.3 

5.2 

1.5 

7.3 

4.4 

3.2 

3.4 

3.5 

3.7 

23 

24 

2.3 

1.8 

4.6 

2.3 

5.1 

2.0 

6.4 

4.2 

3.2 

3.4 

3.5 

3.5 

24 

25 

2.3 

1.8 

4.5 

2.3 

5.1 

1.6 

5.8 

3.9 

3.2 

3.4 

3.5 

3.5 

25 

26 

2.2 

1. 1 

4.4 

2.3 

5.0 

1.5 

5.6 

3.7 

3.2 

3.4 

3.5 

3.6 

26 

27 

2.3 

4.2 

4.4 

2.3 

5.0 

2.6 

4.9 

3.6 

3.3 

3.4 

3.4 

3.6 

27 

28 

2.3 

3.1 

4.4 

2.3 

5.0 

'.8 

4.6 

3.6 

3.4 

3.4 

3.3 

3.5 

28 

29 

2.2 

2.8 

4.3 

2.3 

5.1 

4.6 

3.6 

3.3 

3.4 

3.3 

3.6 

29 

30 

2.2 

2.7 

4.3 

4.7 

4.4 

4.1 

3.4 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5 

30 

31 

2.2 

4.3 

10.4 

4.6 

3.2 

3.4 

3.5 

31 

£      -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

10-13-62 
12-17-62 

oi*oo 

1500 

12.25 

11.5a 

2-   1-63 

3-28-6; 

0203 

0500 

17.16 

?.75 

1.-   6-63 

!^-U-63 

1900 

0800 

10.18 
lit.ll* 

i»-H.-63 
1.-19-63 

1700 
1200 

IT.  33 
12.10 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.SR, 
M.O.B.aM 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT, 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


to     13      55      122      10     50     SE3-      20!i        31 


3b. 9 


JAN  92-IIAaE 


JAM  92-nME 


1902 


253.16     usees 


station  located  at  lower  end  of  Iron  Canyon,   0.5  mi.  below  Sevenmile  Creek,   U.6  mi.  NE  of  Ited  Bluff.     Records  prior  to  January  1902  at 
a  site  16.2    mi.  upstream.     Records  furnished  ty  USGS.     l>rainage  area,  excluding  Goose  Lake  basin,   is  approximately  9,300  sq.  mi. 
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TABLE  173 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    RED    BLUFH 


STATION    NO 

WATER 
YEAR 

AO27?0 

1963 

In 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC, 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

4.6 

5.1 

5.6 

7.6 

17.0 

8.4 

7.3 

7.6 

7.1 

7.4 

7.5 

7.5 

1 

2 

4.7 

6.0 

5.7 

7.5 

12.1 

6.4 

6.3 

7.5 

7.0 

7.5 

7.6 

7.5 

2 

3 

4.7 

4.8 

10'.  0 

7.4 

10.8 

6.4 

5.9 

7.4 

7.0 

7.5 

7.6 

7.5 

3 

A 

4.7 

4./ 

7.4 

7.2 

9.9 

7.6 

5.7 

7.3 

7.0 

7.5 

7.6 

7.5 

4 

5 

4.5 

4.6 

6.6 

7.1 

9.3 

6.4 

5.9 

7.2 

7.0 

7.5 

7.6 

7.5 

5 

6 

4.5 

4.  } 

6.2 

7.0 

6.9 

6.3 

12.6 

7.2 

6.9 

7.5 

7.6 

7.6 

6 

7 

4.5 

4.6 

6.2 

7.0 

9.1 

4.4 

13.0 

7.4 

6.9 

7.5 

7.6 

7.6 

7 

B 

4.6 

4.6 

6.4 

6.8 

9.0 

4.3 

10.3 

6.6 

6.9 

7.5 

7.6 

7.7 

8 

9 

4.6 

4.6 

6.4 

6.6 

9.3 

4.3 

11.9 

9.6 

6.8 

7.5 

7.6 

7.3 

9 

10 

5.4 

4.6 

6.3 

6.4 

11.3 

4.2 

14.1 

9.6 

6.6 

7,5 

7.6 

7.2 

10 

11 

6.8 

4.  / 

6.3 

6.2 

10.7 

4.2 

17.6 

10.0 

6.8 

7.5 

7.6 

7.3 

11 

12 

14.0 

4.6 

6.2 

6.9 

10.0 

4.1 

15.6 

9.8 

6.8 

7.5 

7.6 

7.3 

12 

13 

13.0 

4.  7 

6.2 

6.7 

11.6 

4.2 

17.1 

9.7 

6.6 

7.5 

7.6 

7.4 

13 

14 

9.7 

4,6 

6.2 

5.7 

10.6 

4.3 

19.2 

9.7 

6.6 

7.6 

7.6 

7.4 

14 

15 

6.7 

4.6 

7.1 

5.8 

10.0 

4.6 

16.5 

9.6 

6.9 

7.6 

7.5 

7.4 

15 

16 

5.9 

4.5 

10.3 

5.6 

9.7 

4.7 

17.9 

9.5 

7.0 

7.5 

7.5 

7.4 

16 

17 

5.6 

4.6 

13.2 

5.5 

10. Q 

4.9 

16.0 

9.5 

7.0 

7.5 

7.6 

7.4 

17 

18 

5.4 

4.6 

11.1 

5.5 

9.6 

4.8 

13.5 

9.6 

6.9 

7.6 

7.5 

7.4 

18 

19 

6.3 

4.6 

9.2 

5.4 

9.0 

4.8 

14.5 

9.6 

6.9 

7.5 

7.6 

7.4 

19 

20 

5.4 

4.6 

8.6 

5.3 

8.4 

4.7 

14.0 

9.5 

6.9 

7,5 

7.7 

7.4 

20 

21 

5.4 

4.6 

6.4 

5.3 

S.O 

4.  7 

12.3 

9.3 

5.9 

7,6 

7.7 

7.3 

21 

12 

5.3 

4.6 

6.2 

6.3 

8.4 

4.  7 

12.4 

9.0 

7.1 

7,6 

7.5 

7.2 

22 

23 

5.3 

4.6 

6.1 

6.3 

8.7 

5.0 

10.9 

6.6 

7.1 

7.6 

7.5 

7.2 

23 

24 

5.2 

4.6 

8.0 

6.3 

8.6 

5.6 

10.0 

8.4 

7.1 

7.4 

7.6 

7.2 

24 

25 

5.2 

4.6 

7.9 

5.3 

6.6 

5.0 

9.3 

8.0 

7.1 

7.4 

7.5 

7.2 

25 

26 

5.2 

5.0 

7.8 

6.3 

8.5 

4.9 

9.1 

7.7 

7.1 

7.4 

7.5 

7.2 

26 

27 

5.2 

7.4 

7.8 

5.3 

6.6 

6.4 

6.4 

7.7 

7.2 

7.4 

7.4 

7.2 

27 

26 

5.2 

6.2 

7.8 

6.3 

8.4 

11.9 

8.1 

7.6 

7.3 

7.4 

7.3 

7.1 

28 

29 

5.1 

5.8 

7.7 

6.3 

6.9 

6.0 

7.6 

7.3 

7.4 

7.3 

7.1 

29 

30 

5.1 

5.  1 

1.1 

7.8 

8.0 

7.6 

7.4 

7.3 

7.4 

7.5 

7.1 

30 

31 

5.1 

1.7 

14.3 

8.2 

7.2 

7.4 

7.5 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-17-63 

0500 
1700 

16.19 
15.1*9 

2-   1-63 
3-28-63 

0300       20.55 
0600      13.73 

k-    6-63 

l»-ll-63 

2000 
0800 

1'*.3 
17.8 

lt-ll.-63 
14-19-63 

1700 
1200 

20.77 
15  •'*7 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aw. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAiGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  10  45   122  13  45   SW20  27N  5W  32.2     2/28/40 

Station  located  at  E  end  of  U.  S.  Highway  99E  bridge.  Immediately  E  of  Red  Bluff.   Records  furnished  by  USQS. 


1878-DATE       1957  236.89   USCOS 

1957  236.60       USCOS 
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TABLE  17't 

DAILY      MEAN       GAGE      HEIGHT 
ANTELOPE    CREEK    NEAR    RED    BLUFF 


■ 

STATION   NO 

WATER      ' 
YEAH 

A*5no 

1963 

in 

feet 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

2.8 

2.7 

2.9 

3.0 

6.8 

3.0 

A. 5 

3.8 

3.2 

2.8 

2.6 

2.6 

1 

2 

2.8 

2.7 

2.9 

3.0 

5. A 

3.0 

A.l 

3.8 

3.2 

2.8 

2.6                 2.6 

2 

3 

2.8 

2.7 

A. 2 

3.0 

5.5 

3.0 

A.O 

A.O 

3.1 

2.7 

2.6                  2.6 

3 

A 

2.8 

2.7 

3.9 

3.0 

6.0 

3.0 

3.8 

3.9 

3.1 

2.7 

2.6                2.6 

A 

» 

2.8 

2.7 

3.5 

2.9 

A. 6 

3.0 

3.8 

3.9 

3.1 

2.7 

2.6                  2.6 

5 

6 

2.8 

2.7 

3.3 

2.9 

A. 3 

3.0 

5.5 

A.O 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

6 

7 

2.8 

2.7 

3.2 

2.9 

A.l 

3.0 

6.6 

A.l 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

7 

8 

2.8 

2.7 

3.1 

2.9 

A.O 

3.0 

5.8 

A. 3 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

8 

9 

2.8 

2.7 

3.0 

2.9 

3.9 

3.0 

5.3 

A. 2 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

9 

10 

2.9 

2.8 

3.0 

2.9 

3.8 

2.9 

6.5 

A.l 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

10 

11 

3.3 

2.7 

2.9 

2.8 

3.8 

2.9 

6.1 

A.l 

3.0 

2.7 

2.6                  2.6 

11 

12 

8.6 

2.7 

2.9 

2.8 

3.8 

2.9 

5.3 

A.l 

2.9 

2.7 

2.6                 2.6 

12 

13 

7.1 

2.7 

2.9 

2.8 

A. 2 

2.9 

5.5 

A.O 

2.9 

2.7 

2.6                  2.6 

13 

lA 

6.0 

2.7 

2.9 

2.8 

3.9 

2.9 

8.0 

A.O 

2.9 

2.7 

2.6        i          2.6 

lA 

15 

A. 3 

2.7 

3.5 

2.8 

3.8 

2.9 

6.8 

3.9 

2.9 

2.7 

2.6                  2.6 

15 

16 

3.7 

2.7 

5.1 

2.8 

3.7 

3.1 

5.9 

3.9 

2.9 

2.7 

2.6                   2.6 

16 

17 

3. A 

2.7 

8.7 

2.8 

3.7 

3.0 

5.3 

3.9 

2.9 

2.7 

2.6                 2.6 

17 

18 

3.2 

2.7 

6.1 

2.8 

3.6 

3.0 

A. 9 

3.9 

2.8 

2.7 

2.6                 2.6 

18 

19 

3.1 

2.7 

A. 9 

2.8 

3.5 

3.0 

5.1 

3.9 

2.8 

2.7 

2.6                  2.6 

19 

20 

3.0 

2.7 

A. 3 

2.8 

3. A 

3.0 

A. 8 

A.O 

2.8 

2.7 

2.6                  2.6 

20 

21 

2.9 

2.7 

A.O 

2.8 

3. A 

3.0 

A. 5 

A.O 

2.8 

2.7 

2.6                  2.6 

21 

22 

2.9 

2.7 

3.8 

2.8 

3.3 

3.0 

A. 3 

3.9 

2.8 

2.7 

2.6                  2.6 

22 

23 

2.8 

2.7 

3.6 

2.8 

3.3 

3. A 

A. 2 

3.8 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

23 

2A 

2.8 

2.7 

3.5 

2.8 

3.2 

3.5 

A.O 

3.7 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

2A 

25 

2.8 

2.7 

3. A 

2.8 

3.2 

3.3 

3.9 

3.7 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

25 

26 

2.8 

2.8 

3.3 

2.8 

3.2 

3.2 

3.9 

3.6 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

26 

27 

2.8 

A.l 

3.2 

2.8 

3.1 

A. 3 

3.9 

3.5 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

27 

28 

2.8 

3.3 

3.2 

2.8 

3.1 

6.8 

3.8 

3. A 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

28 

29 

2.7 

3.0 

3.1 

2.8 

5.2 

3.7 

3. A 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

29 

30 

2.7 

3.0 

3.1 

5. a 

A. 6 

3.7 

3. A 

2.8 

2.6 

2.6 

2.6 

30 

31 

2.7 

3.1 

8.0 

A. 5 

3.3 

2.6 

2.6 

31 

E      -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                TIME             STAGE 

10-12-62 

12-17-62 

1930 
1600 

13.96 
9.86 

1-31-63 
3-28-63 

11*00 
0100 

9.67 

8.86 

l*-10-63 

l*-ll«-63 

2200 

0900 

8.13 

11.1*1* 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


12      10      122      07     05 


11500 


12.1*3 


2/22/56 


OCT  1*0 -DATE 


OCT  1,0-nATE 


Station  located  1.8  mi.  above  diversion  dam  of  Los  Molinos  Mutual  Water  Co.,   6.5  mi.  E  of  Red  Bluff.     Tributary  to  Sacramento  River. 
Small  diversion  above  station  during  October  to  June  each  year.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  is  121*  gq.  mi. 
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TflBi.E  175 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
MILL    CRtEn    NEAR    UOS    MOLlNOS 


STATION    NO 


A'.i.llO 


WATER 
YEAR 


1963 


in 

eet 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

J  UNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

1.2 

1.6 

1.9 

1.9 

7.6 

2.0 

3.1 

3.2 

2.9 

1.9 

1.6 

1.4 

1 

2 

1.2 

1.6 

2.3 

1.8 

5.1 

2.0 

2.8 

3.3 

2.6 

1.9 

1.5 

1.4 

2 

3 

1.2 

1.6 

4.5 

1.8 

5.3 

2.0 

2.6 

3.5 

2.7 

1.8 

1.5 

1.4 

3 

^ 

1.2 

l.b 

3.3 

1.8 

4.6 

2.0 

2.6 

3.3 

2.6 

1.8 

1.5 

1.4 

4 

5 

1.2 

1.6 

2.8 

1.8 

4.2 

1.9 

2.8 

3.3 

2.6 

1.8 

1.5 

1.4 

5 

6 

1.2 

1.6 

2.6 

1.8 

3.7 

1.9 

6.0 

3.3 

2.6 

1.6 

1.6 

1.4 

6 

7 

1.2 

1.6 

2.3 

1.7 

3.4 

1.9 

6.2 

3.6 

2.4 

1.6 

1.5        1          1.4 

7 

8 

1.2 

1.6 

2.2 

1.7 

3.3 

1.9 

5.0 

3.7 

2.4 

1.8 

1.6                     1.4 

8 

9 

1.2 

1.6 

2.1 

1.' 

3.2 

1.9 

4.4 

3.3 

2.4 

1.8 

1.6 

1.4 

g 

10 

2.4 

1.8 

2.0 

1.7 

3.0 

1.9 

4.5 

3.1 

2.5 

1.8 

1.5 

1.4 

10 

11 

3.  1 

1.  / 

2.0 

1.6 

2.8 

1.8 

3.9 

3.0 

2.4 

1.7 

1.6 

1  .4 

11 

12 

10.1 

1.  1 

1.9 

1.6 

2.9 

1.8 

3.5 

3.0 

2.4 

1.7 

1.5 

1.4 

12 

13 

8.0 

1.6 

1.9 

1.6 

3.2 

1.8 

3.8 

2.8 

2.3 

1.7 

1.6 

1.4 

13 

14 

6.0 

1.6 

2.0 

1.6 

2.9 

1.8 

6.3 

2.8 

2.6 

1.7 

1.6 

1.4 

14 

15 

4.0 

1.6 

3.6 

1.6 

2.7 

1.8 

5.4 

2.8 

2.5 

1.7 

1.5 

1.4 

16 

16 

3.1 

1.6 

4.8 

1  .6 

2.6 

2.0 

4.5 

2.9 

2.5 

1.7 

1.4 

1  .4 

16 

17 

2.7 

1.6 

6.8 

1.6 

2.6 

1.9 

3.9 

3.0 

2.5 

1.6 

1.4 

1.4 

17 

18 

2.4 

1.6 

4.9 

1.6 

2.5 

1.9 

3.6 

3.2 

2.4 

1.6 

1.4 

1.4 

18 

19 

2.3 

1.5 

3.8 

1.6 

2.4 

1.9 

3.7 

3.2 

2.4 

1.6 

1.4 

1.4 

19 

20 

2.2 

1.5 

3.2 

1.6 

2.4 

1.9 

3.3 

3.4 

2.4 

1.6 

1.4 

1.4 

20 

21 

2.1 

1.5 

2.9 

1.6 

2.4 

1.9 

3.0 

3.4 

2.2 

1.6 

1.4 

1.4 

21 

22 

2.0 

1.5 

2.7 

1.6 

2.3 

2.0 

2.9 

3.4 

2.2 

1.6 

1.4 

1.4 

22 

23 

2.0 

1.5 

2.5 

1.6 

2.2 

2.  7 

2.6 

3.3 

2.2 

1.6 

1.4 

1  .4 

23 

24 

1.9 

1.5 

2.4 

1.6 

2.2 

2.4 

2.8 

3.3 

2.2 

1.6 

1.4 

1.4 

24 

25 

1.8 

1.5 

2.3 

1  .6 

2.2 

2.2 

2.7 

3.2 

2.0 

1.6 

1.4 

1.4 

26 

26 

1.8 

2.0 

2.2 

1.6 

2.1 

2.1 

2.7 

3.1 

2.0 

1.5 

1.4 

1.4 

26 

27 

1.8 

3.2 

2.1 

1.6 

2.1 

4.1 

2.7 

3.0 

2.0 

1.6 

1.4 

1.4 

27 

28 

1.7 

2.3 

2.0 

1.6 

2.0 

5.1 

2.7 

3.0 

2.0 

1.6 

1.4 

U4 

28 

29 

1.7 

2.0 

2.0 

1.6 

3.9 

2.8 

3.1 

2.0 

1.5 

1.4 

1.4 

29 

30 

1.7 

1.9 

2.0 

4.3 

3.5 

3.0 

3.0 

1.9 

1.5 

1.4 

1.4 

30 

31 

1.6 

1.9 

8.0 

3.4 

3.0 

1.5 

1.4 

31 

E      -  Eslimaled 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIW^ 

STAGE 

DATE                T 

ME                STAGE 

10-12-62 

12-17-62 

1730 
1330 

15.1*5 
7.86 

1-31-63 
3-27-63 

2000 
2130 

11.19 
8.19 

It-    7-63 
lt-lU-63 

0200 
0830 

6. Bit 
8.lt5 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SECTSR. 
M.O.B.aw. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


ItO     03      17      122      01      23     NW  6     25N 


23000 


23.lt 


12/11/37  OCT  28-DATE 


OCT  28 -DATE 


Station  located  5-5  mi.  above  mouth,  lt.5  mi.  NE  of  Los  Molinos,   Tributary  to  Sacramento  River.   Records  furnished  by  USGS. 
Drainage  area  is  13lt  sq.  mi. 


B-208 


TABLE  176 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
MILL    CREEK    NEAR    MOuTH 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A0<t'»20 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

4.16 

4.41 

4.53 

9.26 

4.79 

5. ■'4 

5.73 

5.36 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

4.04 

4.57 

4.49 

7.05 

4.75 

5.44 

5.83 

5.31 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NR 

3.81 

6.49 

4.48 

7.07 

4.75 

5.25 

5.91 

5.24 

NR 

NR 

NR 

3 

4 

NR 

3.87 

5.58 

4.46 

6.56 

4.72 

5.13 

5.94 

5.14 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

4.08 

5.14 

4.41 

6.33 

4.71 

5.15 

5.87 

5.C7 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

4.05 

4.91 

4.39 

5.95 

4.70 

7.51 

5.85 

5.01 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

4.04 

4.76 

4.36 

5.75 

4.69 

8.C6 

5.84 

4.96 

NR 

NR 

NR 

7 

8 

NR 

4.01 

4.65 

4.36 

5.65 

4.67 

7.17 

6.04 

4.94 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

4.02 

4.58 

4.34 

5.62 

4.68 

6.66 

5.90 

4.90 

NR 

NR 

NR 

Q 

10 

4.61 

4.22 

4.51 

4.33 

5.50 

4.64 

6.59 

5  .  70 

4.93 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

5.73 

4.11 

4.46 

4.27 

5.3° 

4.63 

6.39 

5.72 

4.03 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

11.71 

4.12 

4.4? 

4.20 

5.36 

4.62 

6.04 

5.72 

4.87 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

9.08 

4.08 

4.38 

4.21 

5.64 

4.53 

6.12 

5.66 

4.80 

NR 

NR 

NR 

13 

14 

8.01 

4.08 

4.42 

4.22 

5.42 

4.48 

8.14 

5.50 

4.91 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

6.02 

4.C6 

5.52 

4.20 

5.31 

4.51 

7.59 

5.47 

4.90 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

5.33 

4.03 

6.69 

4.21 

5.24 

4.62 

6.96 

5.38 

4.85 

NR 

NR 

NP 

16 

17 

5.07 

4.03 

8.59 

4.10 

5.24 

4.59 

6.58 

5.41 

4.86 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

5.03 

4.03 

7.04 

'..15 

5.15 

4.53 

6.27 

5.49 

4.83 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

4.91 

4.01 

6.11 

4.13 

5.09 

4.58 

6.18 

5.53 

4.78 

NR 

NR 

NR 

19 

2C 

4.83 

4.03 

5.67 

4.10 

5.09 

4.69 

6.03 

5.65 

4.69 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

4.74 

4.04 

5.40 

4.13 

5.06 

4.73 

5.86 

5.72 

4.62 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

4.61 

4.05 

5.21 

4.14 

5.00 

4.73 

5.72 

5.74 

4.56 

NR 

NR 

NR 

22 

23 

4.50 

4.06 

5.08 

4,14 

4.95 

5.17 

5.63 

5.70 

4.53 

NR 

NR 

NR 

23 

2'. 

4.43 

4.02 

4.95 

4.13 

4.92 

5.11 

5.58 

5.65 

4.48 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

4.39 

3.98 

4.85 

4.12 

4.90 

4.95 

5.54 

5.62 

4.41 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

4.35 

4.35 

4.78 

4.12 

4.87 

4.88 

5.51 

5.58 

4.36 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

4.31 

5.58 

4.69 

4.11 

4.84 

5.64 

5.49 

5.51 

4.33 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

4.27 

4.79 

4.66 

4.10 

4.82 

7.50 

5.49 

5.46 

4.30 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

4.24 

4.54 

4.61 

4.17 

6.31 

5.51 

5.45 

4.30 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

4.21 

4.43 

4.57 

6.22 

5.99 

5.61 

5.42 

4.27 

NR 

NR 

NP 

30 

31 

4.2c 

4.54 

9.17 

5.84 

5.41 

NR 

NR 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

iG-i;-62 

l8i»0 

1  c;^ri 

17.39 

3.56 

1-31-63 

3-28-63 

2140 
0020 

12.03 
9.1*1 

k-    T-63 

4-11.-63 

oi»50 

091.0 

8.51 
10.21 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC, T. an. 

M.D.S.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 

DATUM 


05 


!«V   9     25H        ^i! 


MAY  Ii7-DEC  1.8 
APR  U9-DEC  57 


MAY  «T-DEC   US, 
APH  49-DAIE 


Station  located  approximately  0.1  ml.  below  U.S.  Highway  99E  bridge,   1.5  mi.  N  of  Los  Molinos .     Tributary  to  Sacramento  River, 
affected  by  upstream  regulation  and  diversion.     Results  of  measurements  listed  in  supplementary  table  in  report. 


B-209 


TABLE  177 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
THOMES    CREEK    AT    PASKENTA 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

A3il20 

1963 

in 

eel 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG          j        SEPT 

DATE 

1 

3.6 

3.6 

4.2 

3.8 

9.1 

4.4 

5.6 

6.8 

4.8 

4.2 

3.8                   3.7 

1 

2 

3.6 

3.6 

6.0  E 

3.8 

7.0 

4.4 

6.3 

5.8 

4.8 

4.1 

3.8 

3.7 

2 

3 

3.5 

3.6 

6.6 

3.8 

6.6 

4.3 

5.2 

6.8 

4.7 

4.1 

3.8 

3.7 

3 

4 

3.5 

3.6 

6.3 

3.8 

6.0 

4.3 

6.2 

6.6 

4.6 

4.1 

3.8 

3.7 

4 

5 

3.5 

3.6 

4.9 

3.7 

5.6 

4.3 

6.1 

5.8 

4.6 

4.1 

3.8 

3.7 

3 

6 

3.5 

3.6 

4.6 

3.7 

5.4 

4.3 

7.7 

5.8 

4.6 

4.1 

3.8 

3.8 

6 

7 

3.6 

3.6 

4.4 

3.7 

6.2 

4.3 

7.1 

5.8 

4.6 

4.1 

3.6        '          3.8 

7 

8 

3.6 

3.5 

4.3 

3.7 

5.1 

4.2 

6.4 

5.8 

4.6 

4.1 

3.8                  3.8 

6 

9 

3.6 

3.5 

4.2 

3.6 

5.9 

4.3 

6.0 

5.5 

4.5 

4.1 

3.8 

3.8 

9 

10 

t.e 

3.  / 

4.1 

3.6 

/.4 

4.2 

6.8 

5.4 

4.5 

4.0 

3.6 

3.8 

10 

U 

5.5 

3.6 

4.1 

3.6 

6.2 

4.2 

5.6 

5.3 

4.6 

4.0 

3.8 

3.8 

11 

12 

7.2 

NR 

4.0 

3.6    E 

6.1 

4.1 

6.  1 

5.2 

4.5 

4.0 

3.8 

3.8 

12 

13 

5.9 

3.8 

4.2   E 

3.6  E 

6.1 

4.1 

b,2 

5.2 

4.4 

4.0 

3.6 

3.8 

13 

l* 

5.2 

3.  1 

4.2 

3.7    E 

5.8 

4.1 

7.4 

5.2 

4.4 

4.0 

3.6 

3.7 

14 

15 

4.8 

3.6 

4.9  E 

3.6 

6.5 

4.1 

6.7 

5.2 

4.4 

4.0 

3.8 

3.7 

15 

16 

4.5 

3.6 

5.0 

3.6 

5.4 

4.2 

6.  1 

5.3 

4.4 

4.0 

3.7 

3.7 

16 

17 

4.4 

3.6 

5.0 

3.6 

5.3 

4.2 

5.8 

6.5 

4.6 

3.9 

3.7 

3.8 

17 

18 

4.2 

3.6 

4.8 

3.5 

5.1 

4.1 

5.7 

5.6 

4.4 

3.9 

3.7 

3.8 

18 

19 

4.2 

3.6 

4.6 

3.5   E 

5.0 

4.1 

5.6 

5.6 

4.3 

3.9 

3.7 

3.8 

19 

20 

4.1 

3.6 

4.4 

3.5   E 

4.9 

4.2 

5.6 

5.6 

4.3 

3.9 

3.7 

3.8 

20 

21 

4.0 

3.6 

4.3 

3.5   E 

4.9 

4.2 

5.4 

5.6 

4.3 

3.9 

3.7 

3.8 

21 

22 

3.9 

3.6 

4.2 

3.5 

4.8 

4.2 

5.3 

5.5 

4.3 

3.9 

3.7 

3.6 

22 

23 

3.9 

3.6 

4.2 

3.5 

4.7 

4.6 

5.3 

5.4 

4.3 

3.9 

3.7 

3.8 

23 

24 

3.8 

3.6 

4.1 

3.6 

4.6 

4.3 

5.3 

5.3 

4.3 

3.9 

3.7 

3.8 

24 

25 

3.8 

3.6 

4.0 

3.5 

4.6 

4.3 

6.3 

6.2 

4.2 

3.9 

3.7 

3.8 

26 

26 

NR 

5.0  E 

4.0 

3.5 

4.6 

4.4 

6.3 

5.1 

4.2 

3.9 

3.7 

3.7 

26 

27 

NR 

5.2 

4.0 

3.5 

4.5 

6.  1 

6.3 

5.1 

4.2 

3.9 

3.7 

3.7 

27 

28 

NR 

4.6 

3.9 

3.5 

4.4 

6.5 

6.4 

5.0 

4.2 

3.8 

3.7 

3.7 

28 

29 

NR 

4.3 

3.9 

3.5 

5.8 

5.6 

5.0 

4.2 

3.8 

3.7 

3.7 

29 

30 

NR 

4.2 

3.9 

4.2 

5.8 

6.8 

5.0 

4.2 

3.8 

3.7 

3.7 

30 

31 

NR 

3.9 

8.8 

6.0 

4.9 

3.6 

3.7 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STA5E 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
12-   2-62 

2000 
1Q?<^ 

8.50 
ft. 65 

1-31-63 
2-10-63 

1T30        12.63 
0130           8.kh 

3-2T-63 
h-  6-63 

2230 
OTOO 

T.58 
8.33 

U-ll»-63 

1000 

T.83 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 

M.o.B.aw, 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39  52  55  122  33  05  NWU   23N   6w 


23500 


12.  lit 


12/21/55 


OCT  SO-DATE 


OCT  20-DATE 


Station  located  0.3  ml.  above  highway  bridge  at  Paskenta.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area 
is  188  sq.  mi. 


R-210 


TABLE  178 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
DEER   CREEK   NEAR    VINA 


in  feet 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

Ai»3110 

1963. 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

, 

2.'. 

2.8 

3.1 

3.j 

8.3 

3.1 

4.4 

4.2 

3.3 

2.8 

2.6 

2.5 

1 

2 

2.4 

2.7 

3.3 

3.0 

6.1 

3.1 

4.2 

4.2 

3.2 

2.8 

2.5 

2.5 

2 

3 

2.'. 

2.7 

5.4 

3.0 

5.6 

3.1 

4.0 

4.2 

3.2 

2.8 

2.5 

2.5 

3 

<• 

2.<. 

2.7 

4.3 

3.0 

5.0 

3.0 

3.9 

4.2 

3.1 

2.8 

2.5 

2.5 

4 

^ 

2.'. 

2.7 

3.9 

2.9 

4.8 

3.0 

4.0 

4.1 

3.1 

2.8 

2.5 

2.5 

5 

6 

2.4 

2.7 

3.6 

2.9 

4.4 

3.0 

6.7 

4.1 

3.1 

2.8 

2.6 

2.6 

6 

7 

2.4 

2.7 

3.5 

2.9 

4.2 

3.0 

7.5 

4.1 

3.1 

2.8 

2.6 

2.5 

7 

8 

2.4 

2.7 

3.4 

2.9 

4.1 

3.0 

6.4 

4.2 

3.1 

2.7 

2.5 

2.5 

8 

9 

2.4 

2.7 

3.3 

2.8 

4.0 

3.0 

5.8 

4.1 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

9 

10 

2.6 

2.8 

3.2 

2.8 

4.0 

3.0 

5.5 

4.0 

3.1 

2.7 

2.5 

2.5 

10 

11 

3.8 

2.6 

t ,  1 

2.8 

3.8 

3.0 

5.2 

4.0 

3.0 

2.7 

2.5 

2.5 

11 

12 

9.6 

2.7 

3.1 

2.7 

3.8 

2.9 

4.9 

4.0 

3.0 

2.7 

2.5 

2.5 

12 

13 

9.4 

2.7 

3.0 

2.7 

4.1 

2.9 

4.9 

3.8 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

13 

1<. 

7.5 

2.7 

3.C 

2.8 

3.9 

2.9 

7.4 

3.8 

3.0 

2.7 

2.5 

2.5 

14 

li 

5.0 

2.7 

3.7 

2.8 

3.7 

3.0 

7.1 

3.8 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

15 

16 

4.2 

2.7 

4.9 

2.8 

3.7 

3.1 

6.0 

3.7 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

15 

17 

3.8 

2.7 

6.6 

2.8 

3.7 

3.0 

5.4 

3.7 

3.0 

2.7 

2.6 

2.5 

17 

18 

3.6 

2.7 

5.4 

2.7 

3.6 

3.0 

5.1 

3.7 

2.9 

2.7 

2.6 

2.6 

18 

19 

3.4 

2.7 

4.6 

2.7 

3.5 

3.0 

5.1 

3.6 

2.9 

2.7 

2.6 

2.6 

19 

20 

3.2 

2.6 

4.2 

2.7 

3.5 

3.0 

4.B 

3.5 

2.9 

2.7 

2.5 

2.6 

20 

?I 

3.2 

2.6 

3.9 

2.7 

3.4 

3.0 

4.6 

3.7 

2.9 

2.6 

2.6 

2.6 

21 

27 

3.1 

2.7 

3.7 

2.7 

3.4 

3.0 

4.4 

3.6 

2.9 

2.6 

2.6 

2.5 

22 

23 

3.0 

2.7 

3.5 

2.7 

3.3 

3.8 

4.3 

3.6 

3.0 

2.6 

2.5 

2.6 

23 

2<. 

3.0 

2.6 

3.5 

2.7 

3.3 

3.4 

4.2 

3.5 

2.9 

2.6 

2.5 

2.6 

24 

25 

2.9 

2.6 

3.4 

2.7 

3.2 

3.4 

4.1 

3.5 

2.9 

2.6 

2.6 

2.5 

25 

it 

2.9 

3.1 

3.3 

2.7 

3.2 

3.3 

4.1 

3.4 

2.8 

2.6 

2.6 

2.5 

26 

27 

2.9 

4.6 

3.2 

2.7 

3.2 

5.4 

4.C 

3.4 

2.8 

2.6 

2.6 

2.5 

27 

26 

2.8 

3.5 

3.2 

2.-' 

3.1 

6.6 

4.0 

3.4 

2.9 

2.6 

2.5 

2.5 

28 

29 

2.8 

3.2 

3.1 

2.7 

5.4 

4.0 

3.4 

2.9 

2.6 

2.5 

2.5 

29 

3C 

2.8 

3.1 

3.1 

4.7 

4.9 

4.1 

3.4 

2.8 

2.5 

2.5 

2.5 

30 

3; 

2.8 

3.1 

e. 

4.7 

3.4 

2.6 

2.5 

31 

E      -  Eslimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
12-   3-62 

2000 

0600 

11.38 

5.96 

12-17-62 

1-31-63 

ll»00 
2230 

7.29 

11.03 

3-27-63 
1.-    7-63 

2100 
0300 

8.97 
7.98 

i*-lU-63 

0800 

9.35 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR, 

M.D.aaM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


UO     00     50     121     56     50     NE23     25N       IW 


23800  19.2  12/10/37  OCT  11-DEC   15  OCT   Il-DEC   15 

MAE  20-IIEC   37         MAR  20-DEC  37 
JAM  39-IlAIE  JAN  39-DATE 


Station  located  0.5  ml.  above  concrete  diversion  dam,   7.9  mi.  HE  of  Vina.     Tributary  to  Sacramento  River.     Records  furnished  by  USGS. 
Drainage  area  is  200  sq.  mi . 


B-211 


TABLE         179 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    VINA    BRIDGE 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A02700 

1963 

In 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DATE 

1 

66.85 

67.09 

67.54 

69.35 

83.11 

70.13 

70.05 

69.72 

58.43 

68.21 

68.20 

68.25 

1 

2 

66.73 

67.04 

57.59 

59.21 

76.67 

70.09 

68.90 

69.79 

68.31 

66.30 

68.33 

68.26 

2 

3 

66.70 

66.84 

71.85 

69.14 

74.54 

70.06 

58.35 

59.57 

68.21 

68.30 

68.32 

68.29 

3 

4 

66.68 

66.79 

70.42 

69.00 

73.35 

69.61 

58.13 

59.59 

68.15 

68.31 

68.33 

68.28 

4 

5 

66.62 

66.74 

68.93 

68.84 

72.33 

68.68 

68.00 

59.45 

68.11 

68.31 

58.34 

68.31 

5 

6 

66.58 

66.75 

58.41 

58.77 

71.51 

67.72 

74.25 

69.43 

68.05 

68.32 

58.34 

68.31 

6 

7 

66.59 

66.73 

68.22 

58.77 

71.47 

65.84 

77.05 

69.37 

68.02 

68.32 

58.32 

68.34 

7 

8 

66.62 

66.70 

58.34 

58.52 

71.28 

56.61 

74.52 

70.27 

67.98 

58.33 

58.33 

68.42 

8 

9 

66.64 

66.69 

68.32 

68.45 

71.70 

66.57 

74.54 

71.00 

67.95 

68.31 

68.34 

58.52 

9 

10 

66.95 

66.73 

68.23 

68.22 

74.78 

66.52 

75.54 

71.38 

67.89 

68.28 

58.36 

58.48 

10 

11 

68.59 

66.76 

68.15 

68.02 

73.31 

56.45 

80.11 

71.52 

67.89 

58.25 

68.35 

68.52 

11 

12 

76.14 

66.73 

68.12 

57.79 

72.61 

65.39 

79.55 

71.33 

57.87 

58.27 

68.36 

68.66 

12 

13 

79.16 

66.71 

58.09 

67.62 

74.58 

65.35 

79.35 

71.18 

67.85 

68.27 

58.34 

68.58 

13 

14 

74.37 

66.70 

68.14 

57.57 

73.37 

56.34 

83.09 

71.10 

57.84 

68.27 

58.34 

68.50 

14 

15 

70.35 

66.59 

58.57 

57.57 

72.58 

66.35 

83.06 

70.95 

57.91 

68.26 

68.34 

68.60 

15 

16 

68.71 

66.68 

72.57 

57.46 

72.01 

56.51 

81.07 

70.87 

57.96 

68.25 

58.35 

68.61 

16 

17 

68.08 

66.67 

76.32 

67.39 

72.40 

66.57 

79.50 

70.81 

67.98 

68.25 

68.36 

68.58 

17 

18 

67.73 

66.66 

76.45 

57.37 

71.79 

56.56 

76.79 

70.81 

67.95 

68.22 

68.33 

58.52 

18 

19 

67.54 

66.67 

71.98 

57.33 

71.29 

56.45 

76.50 

70.71 

67.93 

68.22 

58.37 

68.52 

19 

20 

67.48 

66.58 

71.05 

57.25 

70.57 

56.40 

76.77 

70.74 

67.91 

68.23 

68.38 

58.53 

20 

21 

67.46 

56.67 

70.55 

57.23 

70.07 

56.37 

75.09 

70.58 

67.88 

68.21 

68.35 

68.61 

21 

22 

67.39 

66.68 

70.26 

57.21 

70.15 

66.39 

74.67 

70.30 

67.99 

68.22 

68.26 

58.46 

22 

23 

67,34 

56.66 

70.05 

57.22 

70.50 

66.68 

73.49 

59.98 

68.05 

68.21 

68.24 

68.46 

23 

24 

67.28 

56.55 

69.84 

57.21 

70.42 

57.20 

72.38 

59.73 

68.05 

68.19 

68.24 

68.46 

24 

25 

67.25 

56.65 

59.73 

67.20 

70.34 

55.91 

71.72 

69.39 

68.03 

68.19 

68.25 

68.45 

25 

26 

67.21 

66.80 

69.63 

67.19 

70.28 

66.68 

71.47 

69.09 

68.01 

68.14 

68.25 

68.46 

26 

27 

67.20 

59.35 

69.57 

67.18 

70.20 

68.35 

70.82 

69.00 

68.05 

68.15 

68.20 

68.46 

27 

28 

67.18 

68.42 

69.53 

67.18 

70.20 

75.86 

70.37 

68.90 

68.16 

68.16 

68.08 

58.42 

28 

29 

67.15 

67.85 

69.49 

57.23 

72.00 

70.27 

68.85 

68.17 

68.17 

68.11 

58.39 

29 

30 

67.13 

67.63 

69.44 

59.99 

70.63 

70.11 

58.80 

68.17 

68.15 

58.21 

58.39 

30 

31 

67.11 

69.42 

78.22 

70.55 

68.65 

68.16 

68.23 

31 

E      -  Eslimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
12-   3-62 

2355 
1205 

81-73 
73-78 

12-17-62 
2-    1-63 

2145         79-57 
0850        85-16 

2-13-63 
3-28-63 

0940 

1020 

75-27 
76-99 

k-    7-63 

lt-ll*-63 

0525 
2215 

77 -te 

8U.82 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39     5I*      34      122      05      31     NE28     2I1M        2W  II47OOO  e,'.'',S  2/25/58  APR  ItS-EATE 

Station  located  250  Ft.   atove  Vina-Cornlng  Highway  bridge,   2.6  ml.  SW  of  Vina. 


APR  U5-DATE 


I9U5 


100.00 
97-15 


USED 
USCGS 


B-212 


TABLE  iSO 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    HAMILTON    CITY 


in  feet 


STATION   NO 

WATER 

YEAR 

A02630 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

PES. 

MAR. 

APRIL 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DATE 

1 

28.05 

28.49 

28. 9C 

30.39 

42.77 

31.15 

31.19 

30.50 

29.05 

28.75 

28.72 

28.93 

1 

2 

27.96 

28.47 

28.87 

30.27 

37.71 

31.11 

30.22 

30.59 

28.90 

28.86 

28.84 

26.98 

2 

3 

27.89 

28.29 

31.78 

30.22 

34.76 

31.07 

29.69 

30.45 

28.81 

28.86 

28.84 

29.01 

3 

It 

27.87 

28.27 

31.62 

30.11 

33.90 

30.84 

29.46 

30.35 

28.76 

28.88 

26.86 

28.99 

4 

6 

27.84 

28.18 

30.19 

30.00 

32.93 

30.14 

29.31 

30.20 

28.69 

26.88 

26.87 

29.05 

5 

6 

27.77 

28.19 

29.67 

29.91 

32.31 

29.40 

33.15 

30.13 

28.65 

28.86 

28.68 

29.08 

6 

7 

27.76 

28.17 

29.49 

29.89 

32.14 

28.67 

36.84 

30.03 

28.62 

28.86 

26.87 

29.12 

7 

8 

27.76 

28.16 

29.50 

29.82 

32.06 

28.29 

35.32 

30.63 

28.59 

28.88 

28.88 

29.18 

8 

9 

27.81 

28.15 

29.52 

29.68 

32.27 

28.22 

34.29 

31.18 

28.56 

28.86 

28.88 

29.31 

9 

10 

27.93 

28.15 

29.45 

29.53 

34.81 

28.17 

35.11 

31.72 

28.51 

28.84 

28.91 

29.31 

10 

11 

29.20 

28.  18 

29.41 

29.35 

34.49 

28.10 

39.11 

31.82 

28.49 

28.81 

28.92 

29.29 

11 

12 

34.24 

28.16 

29.36 

29.18 

33.28 

28.03 

39.09 

31.70 

28.48 

28.81 

28.93 

29.35 

12 

13 

39.64 

28.16 

29.32 

29.01 

34.92 

27.98 

38.53 

31.56 

28.45 

28.82 

28.92 

29.41 

13 

14 

35.34 

28.16 

29.33 

28.92 

34.05 

2  7.96 

41.26 

31.44 

28.45 

28.83 

28.89 

29.45 

14 

15 

31.59 

28.14 

29.47 

28.92 

33.25 

27.95 

43.00 

31.37 

28.51 

28.83 

28.90 

29.48 

15 

16 

30.00 

28.13 

32.39 

28.86 

32.76 

28.04 

40.58 

31.21 

28.59 

28.61 

28.90 

29.50 

15 

17 

29.40 

28.12 

35.12 

28.77 

33.04 

28.21 

39.38 

31.12 

28.50 

28.61 

28.91 

29.49 

17 

18 

29.08 

28.11 

36.61 

28.75 

32.61 

28.14 

37.21 

31.08 

28.56 

26.80 

28.91 

29.53 

18 

19 

28.89 

28.10 

32.73 

28.71 

32.20 

28.07 

36.22 

31.01 

28.53 

28.60 

28.92 

29.54 

19 

20 

28.79 

28.11 

31.80 

28.66 

31.64 

27.98 

36.87 

30.99 

28.49 

28.79 

28.95 

29.56 

20 

21 

28.79 

28.11 

31.36 

28.62 

31.24 

27.87 

35.52 

30.96 

28.44 

28.79 

28.94 

29.57 

21 

22 

28.74 

28.11 

31.11 

28.61 

31.08 

27.86 

34.85 

30.65 

28.52 

28.80 

28.65 

29.47 

22 

23 

28.70 

28.10 

30.93 

28.61 

31.45 

27.98 

34.20 

30.41 

28.61 

28.76 

28.87 

29.49 

23 

2* 

28.65 

28.11 

30.79 

28.59 

31.39 

28.47 

33.20 

30.20 

28.63 

28.75 

28.88 

29.52 

24 

25 

28.62 

28.11 

30.68 

28.60 

31.35 

28.47 

32.60 

29.92 

28.61 

28.75 

28.87 

29.50 

25 

26 

28.59 

28.16 

30.59 

28.60 

31.28 

28.23 

32.32 

29.52 

28.50 

28.73 

28.89 

29.49 

26 

27 

28.56 

30.01 

30.55 

28.58 

31.22 

28.53 

31.85 

29.49 

28.50 

28.73 

28.68 

29.49 

27 

28 

28.54 

29.84 

30.50 

28.57 

31.18 

35.67 

31.38 

29.40 

28.70 

28.74 

28.75 

29.46 

28 

29 

28.53 

29.25 

30.48 

28.60 

33.26 

31.19 

29.35 

28.73 

28.74 

28.76 

29.44 

29 

30 

28.52 

29.01 

30.45 

29.85 

31.67 

31.05 

29.37 

28.74 

26.72 

28.84 

29.44 

30 

31 

28.50 

30.41 

36.96 

31.36 

29.24 

26.70 

28.91 

31 

E      -  Esiimated 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

ii:":-^ 

m 

1.0.76 
33-80 

12-18-62 
2-    1-63 

0230           39-07 

1500           U3.86 

2-10-63 
3-28-63 

1630 
11.15 

35-58 

36.88 

u-  7-63 

1.-15-63 

0920 
031.0 

37-19 
1.3-81. 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                 1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  7  8  R. 
M.O.B.QM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

;  :■      U5      07 
Station  lo< 

121     59     1*3 
ated  at  Giane 

KE20      22N        IW 
11a  Bridge,    State 

350000  E 
Highway  3! 

22.6 
i,    1.0  mi. 

2/28/'.0 
'ffi  of  Hamiltor 

APR  1.5 -DATE 
1  City. 

2T-nATE 

1927 
191.5 

191.5 

191*5 

127.9 
100.00 

96.5 

USED 
USED 
USCGS 

B-213 


TABLE  181 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
bl(j    CHICO    CREtIC    NEAR    CHICO 


STATION    NO 

WATER      ^ 
YEAR 

A<.2H0 

1963. 

In 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN, 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

1.1 

2.6 

2.9 

NR 

NR 

2.9 

A. 2 

3.2 

2.6 

2. A 

2.2 

2.2 

1 

2 

1.1 

2.6 

3.1 

NR 

5.3 

2.9 

A.O 

3.2 

2.6 

2. A 

2.2 

2.2 

2 

3 

1.2 

2.6 

A. 6 

NR 

A. 6 

2.8 

3.8 

3.2 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

3 

I* 

1.2 

2.6 

3.9 

NR 

A. 2 

2.8 

3.6 

3.2 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

A 

s 

1.2 

2.5 

3.5 

NR 

A.O 

2.8 

3.6 

3.1 

2.6 

2. A 

2.2 

2.2 

5 

6 

1.2 

2.5 

3.3 

NR 

3.8 

2.8 

5.8 

3.1 

2.6 

2. A 

2.2 

2.2 

6 

7 

1.2 

2.5 

3.2 

NR 

3.6 

2.8 

6.6 

3.1 

2.5 

2. A 

2.2 

2.2 

7 

8 

1.2 

2.5 

3.0 

NR 

3.6 

2.8 

5.6 

3.1 

2.5 

2. A 

2.2 

2.2 

8 

9 

1.2 

2.5 

3.0 

2.6 

3.5 

2.8 

5.0 

3.1 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

9 

10 

1.2 

2.6 

2.9 

2.6 

NR 

2.8 

A. 8 

3.0 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

10 

11 

3.6 

2.6 

2.9 

2.6 

NR 

2.8 

A. 6 

3.1 

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

11 

12 

9.2 

2.5 

2.8 

2.6 

NR 

2.7 

A  .A 

3.2 

2.5 

2.3 

2.2 

2.2 

12 

13 

8.9 

2.5 

2.8 

2.6 

NR 

2.7 

A. 3 

3.1 

2.5 

2.3 

2.2 

2.2 

13 

lA 

6.2 

2.5 

NR 

2.6 

NR 

2.8 

6.6 

3.0 

2.5 

2.3 

2.2 

2.2 

lA 

15 

5.0 

NR 

NR 

2.6 

NR 

2.8 

6.6 

3.0 

2.5 

2.3 

2.2 

2.2 

15 

16 

3.6 

NR 

NR 

2.6 

NR 

3.1 

5.5 

2.9 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

16 

17 

3.3 

NR 

NR 

2.6 

3.5 

2.9 

A. 8 

2.9 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

17 

18 

3.1 

NR 

NR 

2.6 

3. A 

2.9 

A. 5 

2.9 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

18 

19 

3.0 

NR 

NR 

2.6 

3.3 

2.9 

A. 6 

2.8 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

19 

20 

2.9 

NR 

NR 

2.6 

3.2 

2.9 

A. A 

2.8 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

20 

21 

2.8 

NR 

NR 

2.6 

3.2 

2.9 

A. 2 

2.8 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

21 

22 

2.8 

NR 

NR 

2.6 

3.1 

3.0 

3.9 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

2.3 

22 

23 

2.7 

NR 

NR 

2.6 

3.1 

3.6 

3.8 

2.7 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

23 

2A 

2.7 

NR 

NR 

2.6 

3.0 

3.6 

3.7 

2.7 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

2A 

25 

2.7 

NR 

NR 

2.6 

3.0 

3. A 

3.6 

2.7 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

25 

26 

2.7 

NR 

NR 

2.5 

3.0 

3.2 

3.6 

2.7 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

26 

27 

2.6 

3.5 

NR 

2.5 

2.9 

5.1 

3.5 

2.7 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

27 

28 

2.6 

3.2 

NR 

2.5 

NR 

6.9 

3. A 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

28 

29 

2.6 

3.0 

NR 

2.6 

5. A 

3.3 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

29 

30 

2.6 

2.9 

NR 

NR 

A. 8 

3.3 

2.6 

2. A 

2.3 

2.2 

2.2 

30 

31 

2.6 

NR 

NR 

A. 5 

2.6 

2.3 

2.2 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
1-31-63 

1630 

10.77 
12.21 

3-28-63 
1.-    7-63 

001*5 
0230 

8.55 

7.22 

l»-lit-63 

1215 

7.57 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TftR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39    I46     35     121    1(5     10 


8260 


16.6 


12/10/37       MAY  30-DATE 


MAY  30-nAIE 


Station  located  1.8  mi.  above  golf  clubhouse  in  Bidwell  Park,  7  mi.  NE  of  Chico.  Tributary  to  Sacramento  River.  Records  furnished  by 
USGS.  Drainage  area  is  67.9  sq.  ml. 


B-214 


TABLE  182 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

STONY     CREEK    NEAR    HAMILTON    C  1  T  r 


STATION  NO 

WATER      ' 
YEAR 

A031J0 

1963  J 

in 

cet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NF 

3.6 

NF 

4.4 

11.6 

5.3 

8.3 

6.5 

5.1 

4.7 

4.7 

NF 

1 

i 

NF 

NF 

NF 

4.3 

11.9 

5.0 

7.4 

6.6 

6.0 

4.7 

NF 

4.7 

2 

3 

NF 

NF 

6.7 

4.3 

10.3 

5.0 

7.2 

6.4 

4.9 

4.8 

4.7 

4.8 

J 

u 

NF 

NF 

6.2 

4.2 

8.2 

4.9 

7.1 

6.4 

4.7 

4.8 

4.7 

4.7 

4 

b 

NF 

NF 

3.6 

4.2 

7.2 

4.9 

7.0 

6.3 

4.7 

4.9 

NF 

4.7 

6 

6 

NF 

NF 

3.1 

4.1 

6.8 

4.9 

7.8 

6.3 

4.7 

4.b 

NF 

4.7 

6 

7 

NF 

NF 

4.8 

4.1 

6.7 

4.8 

9.5 

6.2 

4.7 

4.6 

NF 

4.7 

7 

8 

NF 

NF 

4.6 

4.1 

6.2 

4.6 

9,8 

6.1 

4.8 

4.6 

4.7 

4.6 

8 

9 

NF 

NF 

4.5 

4.0 

6.2 

4.7 

9.0 

6.2 

4.7 

4.0 

4.0 

NF 

9 

10 

NF 

NF 

4.4 

4.0 

10. 2 

4.7 

8.2 

6.1 

4.7 

4.7 

4.8 

NF 

in 

11 

NF 

NF 

4.3 

4.0 

10.5 

4.7 

8.0 

6.2 

4.7 

4.6 

4.7 

NF 

11 

12 

NF 

NF 

4.2 

3.9 

9.1 

4.7 

7.8 

6.2 

4.8 

NF 

4.6 

NF 

12 

13 

7.0 

NF 

4.1 

3.6 

10.1 

4.7 

e.i 

6.1 

4.8 

NF 

NF 

NF 

13 

Ifc 

S.8E 

NF 

4.1 

3.4 

9.6 

4.7 

9.9 

6.1 

4.7 

NF 

4.7 

NF 

14 

IS 

NR 

NF 

4.2 

NF 

8.2 

4.6 

11.1 

6.0 

4.7 

4.7 

4.6 

NF 

16 

16 

NR 

NF 

4.5 

NF 

7.1 

4.6 

9.7 

5.8 

4.7 

4.8 

4.7 

NF 

16 

17 

NR 

NF 

5.2 

NF 

7.1 

4.8 

8.5 

5.7 

4.8 

4.8 

4.7 

NF 

17 

18 

i.S  E 

NF 

5.8 

NF 

7.0 

4.8 

8.3 

5.5 

4.8 

4.8 

4.5 

NF 

18 

19 

'..2 

NF 

5.6 

NF 

6.8 

4.7 

8.1 

5.4 

4.8 

4.8 

NF 

4.6 

19 

20 

*.2 

NF 

5.3 

NF 

6.6 

4.7 

7.8 

5.4 

4.7 

4.7 

NF 

4.6 

20 

21 

'..I 

NF 

5.1 

NF 

6.5 

4.6 

7.6 

5.5 

4.  7 

4.6 

NF 

NF 

21 

22 

4.1 

NF 

4.9 

NF 

5.9 

4.6 

7.4 

6.5 

4.7 

NF 

4.6 

NF 

22 

23 

"..l 

NF 

4.8 

NF 

5.7 

4.9 

7.2 

5.4 

4.7 

NF 

NF 

NF 

23 

2-. 

4.1 

NF 

4.8 

NF 

5.8 

5.3 

7.1 

6.4 

4.8 

NF 

4.7 

NF 

24 

25 

<».o 

NF 

4.7 

NF 

5.7 

6.2 

7.0 

5.4 

4.8 

4.8 

4.7 

NF 

25 

26 

4.0 

NF 

4.6 

NF 

5.7 

5.3 

7.0 

5.4 

4.8 

4.7 

4.7 

N"^ 

26 

27 

4.0 

NF 

4.6 

NF 

5.6 

5.9 

6.9 

5.3 

4.8 

4.7 

4.6 

'■IF 

27 

28 

3.9 

NF 

4.5 

NF 

5.6 

10.6 

6.8 

=•.2 

4.8 

4.7 

4.7 

NF 

28 

29 

3.9 

NF 

4.5 

NF 

10.4 

6.4 

5.2 

4.7 

4.7 

4.7 

NF 

29 

30 

3.9 

NF 

4.4 

NF 

8.4 

6.4 

5.2 

4.7 

4.7 

4.6 

NF 

30 

31 

3.8 

4,4 

7.8 

8.5 

5.2 

4.6 

4.6 

31 

E      -  Estimoled 
NR  -  No    Record 
NF    -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 

12-    3-62 

1230 
1730 

7.3'* 
6.96 

2-    1-63 
2-10-63 

2030 
2100 

12.32 
11.15 

3-28-63 
k-  8-63 

2000 
0100 

II.II4 
10.06 

'*-15-63 

1200 

11.23 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.O.BSM. 


OF  RECORD 


C.FS 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


39    1*3     25 


122     02     1*7 


39900 


18.31 


2/25/58 


OCT  1*0-DATE 


OCT  Uo-DATE 


191,1       Vjkk 
19lil»       191,6 


188.11        USED 
186.61        USED 


Station  located  2.3  mi.  SW  of  Hamilton  Cityj  6  mi.  above  mouth.  Tributary  to  Sacramento  River.  Flow  regulated  by  East  Park  Reservoir  and 
Stony  Gorge  Reservoir.  Flow  to  Sacramento  River  is  cut  off  during  irrigation  season  by  an  earth  fill  installed  by  Glenn -Colusa  Irrigation 
District  to  transport  water  from  their  main  canal  across  Stony  Creek.     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  is  76I+  sq.  mi. 


B-215 


TABLE  183 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    ORD    FERRY 


STATION    NO 

WiTtd      " 

A02570 

1*65 

OCT 


NOV. 


DEC 


JAN. 


FEB 


.MAR- 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG, 


SEPT 


46.20 
46.09 
46.03 
46.01 
45.99 

45.92 
45.90 
45.90 
46.93 
46.01 

47.26 

52.18 

60.21E 

56.91 

51.89 

49.40 
48.39 
47.88 
47.5  7 
47.40 

47.38 
47.29 
47.22 
47.15 
47.09 

47.04 
47.01 
46.97 
46.94 
46.91 
46.89 


46.87 
46.84 
46.66 
46.58 
46.46 

46.45 
46.43 
46.41 
46.39 
46.39 

46.44 
46.41 
46.39 
46.39 
46.36 

46.35 
46.35 
46.35 
46.34 
46.33 

46.34 
46.35 
46.34 
46.34 
46.34 

46.35 
48.24 
48.74 
47.85 
47.53 


47.38 
47.33 
49.89 
51.31 
49.34 

48.54 
48.18 
48.11 
48.15 
48.07 

47.99 
47.92 
47.88 
47.89 
47.99 

50.98E 

54.21 

57.52 

52.88 

51.42 

50.75 
50.36 
50.07 
49.85 
49.69 

49.55 
49.45 
49.40 
49.35 
49.30 
49.26 


49.23 
49.05 
49.01 
48.86 
48.74 

48.62 
48.57 
48.49 
48.32 
48.13 

47.94 
47.73 
47.53 
47.41 
47.39 

47.35 
47.23 
47.19 
47.14 
47.10 

47.03 
47.01 
46.98 
46.95 
46.96 

46.95 
46.94 
46.92 
46.95 
48.44 
56.39E 


62.66 

61.04 
55.88 
54.23 
52.87 

52.05 
51.64 
51.49 
51.54 
54.47 

65.33 
53.57 
55.09 
54. 7U 
53.43 

52.57 
52.66 
52.36 
51.80 
51.19 

50.64 
50.26 
50.58 
50.58 
50.52 

50.44 
50.34 
50.26 


50.19 
50.11 
50.07 
49.93 
49.22 

48.35 
47.50 
46.94 
46.76 
46.68 

46.58 
46.47 
46.39 
46.33 
46.31 

46.43 
46.80 
46.64 
46.60 
46.35 

46.37 

46.08 
46.16 
46.76 
46.94 

46.60 

46.97E 

55.47 

54.66 

51.89 

51.15 


51.01 
49.72 
48.90 
48.49 
48.24 

51.40 
56.90 
56.50 
54,25 
54.82 

58.50 
59.37 
58.62 
60.95 
64.67 

62.49 
60.41 
57.98 
56.21 
57.07 

55.87 
54.59 
54.14 
52.96 
52.16 

51.56 

51.15 
50.52 
50.22 
50.04 


49.55 
49.47 
49.34 
49.22 
49.03 

48.88 
48.77 
49.18 
49.87 
50.67 

50.75 
50.72 
50.55 
50.38 
50.29 

50.09 
49.97 
49.90 
49.84 
49.79 

49.78 
49.49 
49.25 
48.98 
48.69 

48.32 
48.14 
48.00 
47.91 
47.92 
47.78 


47.57 
47.42 
47.26 
47.18 
47. U 

47.04 
46.99 
45.94 
46.88 
46.83 

46.79 
46.75 
45.71 
46.70 
46.73 

46.85 
46.84 
46.81 
45.75 
46.70 

46.66 

45.72 
45.82 
45.85 
46.84 

45.81 
45.78 
45.92 
45.97 
46.98 


46.98 

47.11 
47.11 
47.13 
47.14 

47.11 
47.10 
47.12 
47.11 
47.08 

47.06 
47.03 
47.04 
47.06 
47.03 

47.02 
47.01 
47.00 
46.99 
46.99 

46.99 
47.01 
46.98 
45.94 
45.94 

45.91 
45.92 
46.92 
45.94 
45. "2 
45.85 


46.87 
47.01 
47.04 
47.07 
47.08 

47.07 
47.06 
47.06 
47.07 
47.08 

47.10 
47.10 
47.09 
47.05 
47.05 

47.06 
47.07 
47.07 
47.06 
47.09 

47.09 
47.00 
47.00 
47.01 
47.03 

47.04 
47.03 
46.90 
45.88 
46.96 
47.06 


47.09 
47.14 
47.18 
47.17 
47.21 

47.27 
47.29 
47.39 
47.50 
47.56 

47.55 
47.52 
47.59 

47.74 
47.79 

47.80 
47.78 
47.83 
47.87 
47.87 

47.92 
47.79 
47.78 
47.84 
47.82 

47.81 
47.79 
47.80 
47.75 
47.75 


I 
2 
3 
4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


E  -  EsTimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAte 

10-13-62 
12-   U-62 

1200 
2300 

60.96 
52.96 

12-18-62 
2-   1-63 

0800            58.92 

2240        61t.35 

2-13-63 
3-28-63 

19't5 
1810 

59-92 
57-69 

k-   7-63 

l»-15-63 

1520 
1300 

57-68 
64-99 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  TSR. 
M.0.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39     37     39 

121     59     28 

SE32     21N       IW 

370000 

121.7 

2/28/ltO 

JAM  48-DATE 

21-MAY  27  ii 
FEB  37 -MAY  37 
OCT  37 -MAY  39 
NOV  39-MAY  41  i 
NOV  41 -DATE 

193T 
i960 

i960 

0.00 

50.00 

USED 
USED 

Station  located  0.1  mi.  below  Ord  Ferry. 
#  -  Flood  seaBon  only. 


B-216 


T4BLE  164 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    BUTTE    CITY 


STATION   NO 

WATER 
YEAR 

AOJbOO 

IVbi 

in 

reet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

1       J  UNE 

JULY 

AUG                SEPT 

DATE 

70>4 

71.2 

71.7 

73.8 

NR 

75.1 

75.8 

71.8 

71.1               71.3 

1 

70.3 

71.1 

71.6 

73.7 

NR 

74.9 

74.8 

71.7 

71.2               71.4 

2 

70.2 

71.0 

73.2 

73.5 

NR 

74.8 

73.8 

71.6 

71.3               71.4 

3 

70.2 

70.9 

76. <> 

73.4 

81.4 

74.7 

73.2 

71.5 

71.3               71.4 

4 

70.2 

70.7 

7<>.0 

73.3 

79.0 

73.9 

72.8 

71.4 

71.3               71,6 

5 

76.1 

70.7 

73.1 

NR 

77,7 

73.0 

74.8 

71.3 

71,3               71.5 

6 

70.1 

70.7 

72.6 

NR 

76.9 

72.0 

82.6 

71.3 

71.3               71.6 

7 

70.1 

70.7 

72.5 

NR 

76.8 

71.3 

84.4 

71.2 

71.3               71.7 

8 

70.1 

70.7 

72.5 

NR 

76.7 

71.0 

80.8 

71.1 

71.3               71.8 

9 

10 

70.2 

70.6 

72.* 

NR 

79.1 

70.9 

81.0 

1     71.1 

71.3               71.9 

10 

NR 

70.7 

72.3 

NR 

82.3 

70.8 

84.5 

71.0 

71.3               71.9 

11 

NR 

70.7 

72.3 

NR 

80.0 

70.7 

87.3 

71.0 

71.4               72,0 

12 

NR 

70.6 

72.2 

NR 

80.7 

70.6 

87.1 

70.9 

71,3               72,0 

13 

NR 

70.6 

72.2 

NR 

81.6 

70.6 

88.0 

70.9 

72.1 

14 

NR 

70.6 

72.3 

71.7 

79.6 

70.5 

NR 

70.9 

72.1 

15 

NR 

70.6 

75.3 

71.7 

78.3 

70.6 

NR 

71.1 

71.3               72.2 

16 

73.2 

70.6 

NR 

71.6 

78.0 

71.1 

89.6 

71.1 

71.2 

71.3               72.2 

17 

70.6 

85.0 

71.5 

77.9 

70.9 

87.4 

71.0 

71.3               72.2 

18 

70.6 

79.8 

71.5 

77.2 

70.8 

84.4 

71.0 

71.3               72.3 

19 

70.6 

76.6 

71.4 

76.5 

70.6 

84.5 

70.9 

71.3               72.3 

20 

71    8 

70.6 

75.6 

71.3 

75.8 

70.3 

83.5 

70.9 

71.4               72.3 

21 

70.6 

75.1 

71.3 

75.3 

70.3 

81.3 

70.9 

71.3               72.2 

22 

70.6 

7*. 6 

71.3 

75.6 

70.3 

80.6 

71.0 

71.2               72.2 

23 

70.6 

74.5 

71.3 

75.6 

71.0 

79.0 

71.1 

71.3               72.3 

24 

71.4 

70.4 

7».* 

71.3 

75.5 

71.2 

77.9 

71.0 

71.3              72.2 

25 

70. S 

74.2 

71.3 

75.4 

70.9 

77.1 

71.0 

71.3              72.2 

26 

7U8 

74.1 

71.2 

75.3 

NR 

76.6 

71.0 

71.3               72.2 

27 

73.3 

74.0 

71.2 

75.2 

NR 

75.9 

71.1 

71.2              72.2 

28 

72.3 

73.9 

71.2 

NR 

75.5 

71.2 

71.2 

72.2 

29 

30 

71.9 

73.8 

72.1 

NR 

75.2 

71.2 

72.2 

30 

31 

73.8 

NR 

NR 

31 

E      • 

NR  • 
NF  • 


Estimated 
No    Record 
No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 

12-18-62 

I8OQE 
1600 

87.8  E 
85.30 

2-   2-63 
2-11-63 

0200E 
0900 

9I.3QE 
82.61 

3-29-63 
It-   8-63 

0300 
1000 

83.68 

81.. 73 

1.-15-63 

2300 

92.20 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
MOaSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


■9    27    35     121     59    35    SE32     19il      IH      170000  96.67  2/ 7/ -2  JUL  19-OCT  38  K    JUL  19-OCT  28  q    1921 

JAM  39-nME  APR  29-IftIE 


0.00   USED 


Station  located  at  Highway  bridge,  0.5  tai.  S  of  Butte  City.  Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period  19I.O  to  date.  Records 
furnished  by  USGS. 

B  -  Irrigation  season  only. 


B-217 


TABLE 


VrZ 


DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

SACRAMEHTO  filVER  AT  MOULTON  WEIR 


STAT  ION    NO 

WATER 
YEAR 

IN  rccT 

DAY 

OCT. 

NOV. 

OEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

Tt.yA 

1 

2 

78.97 

2 

^ 

77.62A 

} 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

0 

p 

-1 

10 

Ij 

11 

11 

12 

77.OQA 

12 

13 

77.02A 

13 

11. 

77.2QA 

ll* 

15 

79.25 

15 

16 

79.98 

16 

17 

78.76 

17 

18 

77.62 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

23 

23 

2k 

2U 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

31 

E 

NR 
NF 


-  Estimated 
No    Record 
No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-    £-63 

i»-l6-63 

1200 

QltOO 

79-33 

80.26 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM  TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     20     18     122      01     18     SE12      17N        2W  83.8  2/7/1*2  JAN  ItO-DAIE  #  JAN   35-DATE  #  I935  0.00        USED 

Station  located  west  of  south  end  of  weir,   ht6  rai.  S  of  Princeton.     Gage  heights  below  weir  crest   (Elev.  76.75  ft.)  are  not  tabulated, 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow, 
#  -  Flood  season  only. 


B-218 


TABLE  186 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO  RIVER  OPPOSITE  MOULTON  wElR 


in  feet 


STATION  NO 

WATER      ' 
YEA« 

A02AiO 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

.MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

56.97 

57. 9<. 

58.53 

61.17 

75.14 

63.01 

54.81 

52.74 

69.22 

57.97 

57.73 

58.0' 

56.98 

57.90 

58.41 

61.08 

79.13 

62.87 

53.32 

52.34 

58.89 

58.06 

67.82 

56.89 

57.80 

59.49 

60.91 

76.28 

62.  /9 

51.50 

62.09 

58.66 

68.  13 

57.99 

58.  19 

3 

57.62 

64.75 

60.80 

72.50 

62.60 

60.79 

51.78 

68.52 

58.16 

58.04 

58.21 

57.53 

62.10 

60.64 

69.54 

51.80 

60.35 

61.49 

58.42 

58.17 

58.0' 

58.23 

i 

6 

56.69 

57.46 

60.48 

60.47 

67.44 

50.69 

51.63 

61.26 

66.30 

58.15 

58.05 

58.29 

6 

56.65 

57.45 

59.79 

60.38 

65.92 

69.49 

70.50 

61.06 

68.21 

68.  14 

58.04 

58.  36 

7 

57.42 

59.56 

60.31 

65.50 

58.60 

/4.0  / 

61.0' 

58.14 

68.14 

68.04 

56.45 

6 

57.42 

59.64 

60.13 

65.20 

68.13 

71.77 

62.13 

58.06 

68.13 

58.08 

58.58 

9 

57.38 

59.52 

59.87 

67.22 

57.95 

71.19 

63.44 

57.97 

58.11 

58.05 

58.72 

10 

11 

57.37 

57.40 

59.39 

59.61 

71.90 

67.80 

'3.18 

53.79 

57.88 

58.06 

68.08 

58.  76 

1 1 

61.00 

59.30 

59.31 

70.73 

57.66 

75.49 

63.99 

57.64 

58.01 

58.09 

68.84 

12 

72.52 

59.21 

59.04 

70.11 

57.53 

76.81 

63.73 

57.78 

58.01 

58.07 

68.91 

13 

75.91 

57.36 

59.19 

58.82 

71.99 

67.44 

77.05 

63.44 

67.74 

68.03 

58.03 

59.05 

15 

70.76 

5  7.34 

59.29 

58.74 

70.13 

67.41 

79.50 

63.27 

67.74 

68.01 

58.01 

59.11 

15 

16 

63.78 

57.32 

61.40 

58.70 

68.31 

67.45 

80.33 

63.00 

67.90 

57.98 

58.03 

59.  17 

16 

57.29 

66.41 

58.67 

67.27 

57.95 

78.95 

52.67 

67.90 

57.94 

68.06 

59.  18 

1  7 

57.28 

72.83 

58.47 

57.38 

57.88 

77.4  1 

62.62 

67.88 

67.94 

58.10 

59.20 

16 

59.33 

57.27 

71.29 

58.42 

65.40 

57.68 

74.99 

62.41 

67.78 

67.92 

66.06 

59.27 

57.26 

66.52 

58.36 

55.40 

67.54 

74.25 

62.30 

57.69 

67.93 

58.09 

59.29 

20 

21 

58.76 

57.25 

64.33 

58.25 

64.33 

67.27 

74.02 

62.29 

67.61 

57.91 

58.  12 

59.34 

2  1 

58.66 

57.25 

63.33 

58.20 

63.48 

57.10 

72.04 

52.04 

67.59 

57.93 

69.27 

58.53 

57.25 

62.76 

58.16 

63.46 

67.16 

71.02 

51.67 

67.74 

57.91 

67.97 

59.20 

23 

57.25 

62.35 

58.14 

53.58 

57.73 

69.41 

61.21 

67.80 

67.85 

57.99 

69.28 

2** 

58.32 

57.24 

62.02 

68.12 

53.66 

58.26 

5(.75 

60.86 

57.78 

57.85 

58.00 

69.28 

26 

26 

58.2<i 

57.25 

61.77 

58.12 

53.41 

57.93 

55.33 

60.40 

67.77 

57.82 

58.01 

69.24 

26 

28 
29 

58.  16 

61.56 

58.11 

63.28 

6  7.74 

55.58 

60.02 

57.73 

57,83 

66.00 

59.23 

27 

58.09 

61.45 

58.07 

53.13 

54.64 

54.64 

69.81 

57.84 

67.81 

57.92 

59.22 

28 

61.36 

66.06 

71.94 

63.81 

69.54 

67.95 

57.82 

57.83 

69.  1  1 

29 

61.28 

58.58 

68.38 

63.36 

59.51 

57.98 

57.79 

57.87 

69.  16 

30 

61.21 

66.66 

56.29 

59.61 

57.72 

58.01 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST   STAGES 


10-15-62        0655 
12-  't-62  1000 


76. -iS 

63.'*'* 


12-18-62  1935  74. Jit 

2-  2-63  1200         79-60 


2-11-63 
3-28-63 


1615 
0925 


72-'tO 

72.79 


k-  8-63  1505        7'' -36 

^-16-63        oiioo       80.77 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE               "| 

LATITUDE 

LONGITUDE 

IM  SEC.  T.aR. 

M.D.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF. 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT.              DATE 

FROM 

TO 

39    20     13 
station  loc 

122     01     50 
ated  Immedlat 

SW12     17H        2W 
ely  W  of  weir,   U 

8  ml.   S  of 

85.5                 2/7/^2 
Princeton . 

MAS  5^ -DATE  8 

OCT  22-MAY  1*0  j) 
JUL  ItO-JUL  Itl 
NOV  Itl-JUL  't3# 
OCT  It3-DATE 

0.00 

USED 

#  -  Flood  season  only . 

6  -  Irrigation  season  only. 


B-219 


TABLE         187 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

SACRM-IENTO   RIVER  AT  COLUSA  WEIR 
IN   FEET 


STATION    NO 

WATER 
YEAR 

,     k':2iy. 

:^i  ■ 

DAY 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

1 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

1 

bU.l'-i 

1 

2 

65.9'* 

2 

3 

65.01. 

3 

U 

63.1.9 

1. 

5 

62.35A 

5 

6 

6 

7 

62.97A 

7 

8 

61.. OU 

8 

9 

63.38 

9 

10 

62.97 

10 

11 

63.IIA 

63.36 

11 

12 

62.79 

61..  72 

12 

13 

63.27A 

62.35 

65.09 

13 

II4 

eu.Ti. 

63.28 

65.00 

Ik 

15 

63.38A 

62.51 

65.77 

15 

16 

6i.8aA 

66.63 

16 

IT 

66.22 

17 

18 

63. 1.6a 

65.63 

18 

19 

63.20 

61*.  73 

19 

20 

61..  19 

20 

21 

61.. 06 

21 

22 

63.28 

22 

23 

62.88 

23 

2I4 

62.12A 

21. 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

63.I7A 

28 

29 

62.1.QA 

29 

30 

30 

31 

62.2UA 

31 

E     -  Eslimoted 

NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STA6E 

DATE 

TIME             STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-l'.-n2 
12-18-62 

1250 
231.0 

61.  .87 
61..  13 

2-   2-63 
2-11-63 

1535         66.14 
1820         63.1.1 

3-29-63 
1.-  8-63 

121.0 
1830 

63.52 
61..15E 

1.-13-63 
1.-16-63 

0700 
1600 

65.I3E 
66.72E 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF, 
DATUM 


39     ll.     12     121     59     38     SEI7     16K       IW  70.6  3/1/1.0  JAN  ifO-DATE  #         JAN  35-nATE  #  1935 

Station  located  at  N  end  of  weir,  2.0  mi.  N  of  Colusa.     Gage  heights  below  weir  crest  (Elev.  61.80  ft.)  are  not  tabulated. 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow. 
#  -  Flood  season  only. 


USED 


B-220 


SACRAMEf 

TO    RIVER 

OHO  t     ncion  1 
AT    COLUSA 

in 

t«et 

STATION   NO 

WATER 
YEAR 

A02^20 

1963 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN         1         FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

J  UNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

I 
2 
3 
« 
5 

*l,b 
»1.5 
*1.3 

♦  1.2 

♦  1.2 

♦  3.4 

♦  3.3 

♦  3.2 

♦  2.8 

♦  2.6 

♦  ♦.3 
♦♦.1 

♦  ♦.5 
51.8 
51.1 

♦  8.5 

♦  8.^ 

♦  8.2 

♦  8.0 

♦  7.7 

62.0 
64.3 
63.5 

61.7 
60.3 

51.3 
51.1 
50.9 
50.7 
50.0 

5^.6 
53.2 
50. ♦ 

♦  8.7 

♦  7.8 

51.1 
50.2 
49.8 
49.3 
48.9 

♦  5.2 

♦♦.8 
44.5 
44.2 

44.0 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.4 

♦  3.^ 
1     ^3.5 

♦  2.8 
♦2.8 

♦  3.1 

♦  3.2 

♦  3.2 

♦  3.^ 

♦  3.5 

♦  3.6 

♦  3.7 

♦  3.7 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

♦  1.1 

♦  1.0 

♦  0.9 

♦  0.9 

♦  1.0 

♦  2.5 

♦  2.4 

♦  2.4 

♦  2.^ 
♦2.3 

♦  8.1 
♦6.6 

♦  6.0 

♦  5.9 

♦  5.8 

♦  7.^ 

♦  7.2 

♦  7.1 
♦6.8 
♦6.5 

58.3 

56.2 
65.4 
54.9 
56.4 

48.3 
46.5 
44.8 
♦  4.0 
43. 6 

♦  7.8 
58. ♦ 
62.2 
61.5 
61.1 

1     48.5 
48.2 
48.0 
49.2 
50.8 

43.8 

43.7 

♦  3.5 

♦  3.^ 

♦  3.3 

♦  3.^ 

♦  3.^ 

♦  3.^ 

♦  3.^ 

♦  S.^ 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.2 
♦3.3 

♦  3.3 

♦  3.8 
♦♦.0 
♦♦.1 
♦♦.3 
♦4.6 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
1* 
15 

♦  1.6 

♦  5.^ 
58.3 
62.8 
61.2 

♦  2.3 

♦  2.3 

♦  2.3 

♦  2.2 

♦  2.2 

♦  5.6 

♦  5.5 

♦  5.^ 

♦  5.3 

♦:.♦ 

♦6.1 

♦  5.6 

♦  5.1 

♦  ♦.7 
♦♦.6 

61.1 
60.9 
60.4 
61.4 
60.6 

43.4 
43.1 
42.9 
42.7 
♦  2.6 

61.7 
63.1 
63.3 
63.3 

6^.3 

51.8 
52.2 
52.1 
51.7 
51.4 

♦  3.2 

♦  3.1 

♦  3.0 

♦  2.9 

♦  2.9 

♦  3.3 
♦3.2 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.3 

♦  3.3 

♦  3.3 

♦  3.2 

♦  ♦.7 
♦♦.8 

♦  5.0 

♦  5.2 

♦  5.3 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

55.6 
50. S 

♦  7.3 
♦6.8 

♦  5.8 

♦  2.2 

♦  2.1 

♦  2.1 

♦  2.1 

♦  2.1 

♦7.2 
5^.2 
60.9 
61.3 

57.7 

♦♦.5 
♦♦.3 
♦♦.2 

♦  ♦.0 

♦  3.9 

59.2 
57.8 
57.8 
56.7 
55.4 

♦  2.6 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.0 

♦  2.8 

65.1 
&♦.♦ 
63.7 
62.7 
62.2 

51.1 
50.6 
50.3 
50.1 
♦9.9 

♦  3.1 

♦  3.2 

♦  3.1 

♦  3.0 
♦2.9 

♦  3.1 
♦3.0 

♦  3.0 
♦3.0 
♦3.0 

♦  3.2 

♦  3.3 

♦  3.3 

♦  3.3 

♦  5.^ 

♦  5.^ 

♦  5.^ 

♦  5.6 

♦  5.6 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
2* 

25 

♦  5.3 
♦5.0 
♦♦.7 
♦♦.5 

♦  ♦.2 

♦  2.1 

♦  2.1 

♦  2.0 

♦  2.0 

♦  2.0 

5^.5 

52.7 
51.6 

50.8 
50.2 

♦  3.8 

♦  3.7 

♦  3.6 

♦  3.6 

♦  3.5 

53.8 
52.5 

51.9 
52.3 
52.1 

♦;.♦ 
♦2.1 
♦2.0 
♦2.6 

♦  3.6 

62.2 
61.5 
61.0 
60.2 
58.5 

♦9.8 

♦  9.6 

♦  9.1 
♦8.^ 

♦  7.8 

♦2.7 

♦  2.6 

♦  2.8 

♦  2.9 

♦  2.9 

♦  3.0 

♦  3.0 

♦  3.0 

♦  2.9 
♦2.9 

♦>.♦ 
♦3.3 

♦  3.2 

♦3.2 

♦  3.2 

♦  5.7 

♦  5.7 

♦  5.5 

♦  5.6 

♦  5.6 

21 
22 
23 
2^ 
25 

26 

27 
28 
29 

30 
31 

♦♦.0 

♦  3.9 

♦  3.8 

♦  3.6 

♦  3.5 

♦  3.^             1 

♦  1.9 

♦  2.6 

♦  6.9 

♦  6.0 
♦♦.9 



♦  9.7 

♦  9.^ 

♦  9,1 

♦  8.9 

♦8.7 

♦  8.6            1 

♦  3.5 

♦  3.5 

♦  3.4 

♦  3.4 

♦  3.8 
52.2 

51.9 
51.7 
51.5 

♦  3.3 

♦  2.9 

♦  8.6 
60.8 
59.6 
55.9 

56.6 
55.4 
54.2 
52.9 
51.9 

♦  7.1 
♦«.♦ 
♦6.1 

♦  5.8 

♦  5.7 

♦  5.6 

♦  2.9 
♦2.8 

♦  2.8 

♦  3.1 

♦  3.1 

♦  2.9 

♦  2.9 
♦2.9 
♦2.9 
♦2.9 
♦2.8 

♦  3.2 

♦  3.2 

♦3.2 

♦  3.0 

♦  3.1 

♦  3.3 

♦  5.6 

♦  5.5 

♦  5.5 

♦  5.5 

♦  5.^ 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

-  Estimatec 

-  No    Recor 

-  No    Flow 

d 

-. 1 1 

E 

DATE 

TIME 

ST4SE 

DATE 

CREST 

STAGES 

NR 
NF 

lO-ll*- 
12-18- 

62          1600 
62          21*00 

63.0 
62.3 

2-   2-63 
2-11-63 

1800 
1900 

61.. 7 
61.5 

3-29-63 
1*-  8-63 

11*00 
1900 

61.5 
62.3 

DATE                  TIME              STAGE 

lt-l6-63          1000        65.2 

' 

— 

1 

LOCATION 


LATITUDE 


39     12     50 


LONGITUDE 


121     59     55 


1/4  SEC.  T.SR. 
M.D.B.aM. 


lfW29     16M       IW 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


1*9000 


GAGE  HT. 


69.20 


DATE 


2/5/1.2 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


APR  20-OCT  38  B 
JAN  39-mTE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


APR  19 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1921 
1921 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 

-3-0 


REF 
DATUM 


brus«.'°"*'^  ^""^  "^'"^  "^™''  '"'"^"  ''  '°'"'"-     """*"""  ^^'^'^^S-  °f  record  listed  Is  for  period  1938  to  date.     Records  furnished 
ti   -  Irrigation  season  only. 


USED 
USCGS 


B-221 


TABLE         189 
DAILY     GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO   RIVER  AT  BUTTE   SLOUGH  OUTFALL  GATES 
IN   FCtT 


STATION   NO 

WATCn 
tE*B 

v:-.-' ' 

DAY 

OCT. 

NOV, 

1 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAr 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DAY 

59-60 

■    '  -  v-O 

3  >.50 

2 

51.20 

39-85 

39-40 

40.20 

2 

3 

37-71 

41.30 

39-85 

39-75 

4o.4o 

3 

1. 

41.20 

40-20 

40.00 

40.55 

4 

5 

40.95 

40-00 

39-95 

40.60 

5 

6 

45.23 

45.66 

40.75 

40-10 

39-95 

40.65 

6 

7 

40.50 

40-16 

40-00 

40.85 

7 

8 

40.35 

40-05 

40-00 

41.00 

8 

9 

43.80 

40.25 

40-05 

40.15 

41.30 

q 

10 

40.10 

40.05 

40.00 

10 

11 

40.10 

40.00 

40.05 

11 

12 

40.00 

40.00 

40.10 

41.78 

12 

13 

39.90 

39-90 

40.00 

13 

lU 

39-70 

39-85 

39-95 

14 

15 

39-70 

39-90 

39-95 

15 

16 

39-90 

39-80 

39-80 

16 

17 

40-10 

39-70 

39-90 

17 

18 

40.00 

39-55 

40.05 

18 

19 

U4.62 

39-95 

39.40 

39-95 

19 

20 

39-70 

39-30 

39-95 

20 

21 

141.40 

39-45 

39-70 

39-95 

21 

22 

40.46 

39-40 

39-70 

40.00 

22 

23 

39.40 

39-80 

39-80 

23 

21* 

40.38 

39.60 

39-60 

39-80 

24 

25 

49.45 

40.67 

39-65 

39-55 

39-75 

25 

26 

39-65 

39-55 

39-85 

26 

27 

39-60 

39-60 

39-90 

27 

28 

46. 30 

39-50 

39-55 

39-95 

28 

29 

142.80 

50.32 

42.46 

39-75 

39-50 

39-70 

29 

30 

39-75 

39-55 

39-65 

30 

'1 

39-50 

39-65 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Recofd 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


59   11  12   121   56   08      NE35    16N   IW 

Staff   located  4.0  ml.   E   of   Colusa,    3.7  mi.    N  of  Meridian. 
Company,   Ltd. 


36-DATE     1936 
Qage   read   by  Butte  Slough  Irrigation 


0.00 


USED 


B-222 


TABLE         190 
DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
BUTTE    CREEK    NEAR    CHICO 


STATION    NO 

WITER      " 
YEiR 

A41110 

1963 

in 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

F€B 

MAR, 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT, 

DATE 

1 

1.6 

2.5 

2.6 

2.8 

7.1 

2.6 

3.4 

3.1 

2.4 

2.0 

1.8 

1.8 

1 

2 

1.6 

2.5 

3.0 

2.8 

4.8 

2.6 

3.2 

3.1 

2.4 

2.0 

1.8 

1.8 

2 

3 

1.6 

2.5 

4.3 

2.8 

4.2 

2.6 

3.1 

3.2 

2.4 

2.0 

1.8 

1.8 

3 

* 

1.6 

2.5 

3.5 

2.8 

3.9 

2.5 

3.0 

3.1 

2.4 

2.0 

1.8 

1.8 

4 

5 

1.6 

2.5 

3.1 

2.8 

3.7 

2.5 

3.1 

3.1 

2.3 

2.0 

1.8 

1.8 

5 

6 

1.5 

2.<. 

3.0 

2.8 

3.4 

2.5 

5.3 

3.1 

2.3 

2.0 

1.8 

1.8 

6 

7 

1.5 

2.H 

2.9 

2.7 

3.3 

2.5 

5.8 

3.2 

2.3 

2.0 

1.8 

1.8 

7 

8 

1.5 

2.k 

2.7 

2.7 

3.3 

2.4 

4.6 

3.2 

2.3 

2.0 

1.8 

1.8 

8 

9 

1.5 

2.5 

2.7 

2.7 

3.2 

2.5 

4.2 

3.1 

2.3 

1.9 

1.8 

1.8 

9 

10 

1.7 

2.7 

2.6 

2.7 

3.2 

2.4 

4.0 

3.0 

2.3 

1.9 

1.8 

1.8 

10 

11 

2.4 

2.6 

2.6 

2.7 

3.0 

2.4 

3.8 

3.0 

2.3 

1.9 

1.8 

1.8 

11 

12 

7.3 

2.5 

2.6 

2.6 

3.0 

2.4 

3.6 

3.0 

2.3 

1.9 

i.e 

1.8 

12 

13 

8.* 

2.5 

2.5 

2.7 

3.3 

2.4 

3.7 

2.9 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

13 

1* 

5,8 

2.5 

2.5 

2.7 

3.3 

2.4 

5.8 

2.9 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

14 

15 

3.9 

2.5 

3.2 

2.6 

3.1 

2.4 

5.3 

2.8 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

15 

16 

3.4 

2.5 

4.2 

2.6 

3.0 

2.5 

4.4 

2.8 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

16 

17 

3.2 

2.5 

4.8 

2.6 

3.0 

2.6 

4.0 

2.8 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

17 

18 

3.0 

2.5 

4.3 

2.7 

2.9 

2.5 

3.8 

2.8 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

18 

19 

2.9 

2.5 

3.7 

2.5 

2.9 

2.4 

3.9 

2.8 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

19 

20 

2.8 

2.4 

3.5 

2.6 

2.8 

2.5 

3.7 

2.8 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

20 

21 

2.7 

2.* 

3.4 

2.6 

2.8 

2.5 

3.5 

2.8 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

21 

22 

2.7 

2.4 

3.2 

2.6 

2.7 

2.5 

3.4 

2.8 

2.1 

1.9 

1.7 

1.8 

22 

23 

2.6 

2.4 

3.2 

2.6 

2.7 

2.9 

3.3 

2.7 

2,2 

1.9 

1.8 

1.8 

23 

2* 

2.6 

2.4 

3.1 

2.6 

2.6 

2.8 

3.2 

2.7 

2.2 

1.9 

1.8 

1.8 

24 

25 

2.6 

2.4 

3.0 

2.6 

2.6 

2.7 

3.2 

2.6 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

26 

26 

2.6 

2.8 

3.0 

2.6 

2.6 

2.6 

3.1 

2.6 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

26 

27 

2.5 

3.3 

3.0 

2.6 

2.6 

3.8 

3.1 

2.6 

2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

27 

28 

2.6 

2.8 

2.9 

2.6 

2.6 

5.1 

3.1 

2.6 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

28 

29 

2.6 

2.7 

2.9 

2.6 

4.0 

3.1 

2.5 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

29 

30 

2.6 

2.7 

2.9 

4.0 

3.7 

3.1 

2.5 

2.1 

1.8 

1.8 

1.7 

30 

31 

2.5 

2.8 

8.5 

3.6 

2.5 

1.9 

1.8 

31 

E      -  Eslimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

04TE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-17-62 

1830 
1500 

10.35 

5.27 

1-31-63 

3-2T-63 

1830 
2350 

11.68 
6.68 

h-    7-63 

i*-il4-63 

050c 
1230 

6.^1 
7.17 

LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


l/<»  SECT  BR, 
MO  BBM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39     "^S     3''     121     1(2     28     NW36     22N 


18700 


13.35 


12/22/55 


NOV  30-nATE 


NOV  30-IIATE 


Station  located  0.7  ml.  below  Little  Butte  Creek,   7.5  mi.  E  of  Chico.     Flow  slightly  regulated  by  storage  in  Magalia  Reservoir. 
Considerable  Importations  above  station  from  West  Branch  Feather  River  via  powerplants .     Records  furnished  by  USGS.     Drainage  area  is 
IW  sq.  mi. 


B-223 


TABLE  IQl 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
CHEROKEE    CANAL    NEAR    RICHVALE 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      " 
YEAR 

A02984 

1963 

D4TE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MflR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

3.06 

3.31 

3.25 

3.47 

6.52 

3.44 

4.54 

3.50 

3.75 

3.53 

3.72 

3.67 

1 

2 

2.38 

3.28 

3.36 

3.47 

5.23 

3.44 

4.06 

3.55 

3.78 

3.51 

3.7* 

3.72 

2 

3 

2.14 

3.23 

3.94 

3.46 

4.74 

3.42 

3.91 

3.46 

3.59 

3.52 

3.73 

3.75 

3 

it 

2.29 

3.19 

3.80 

3.43 

4.24 

3.37 

3.86 

3.45 

3.66 

3.55 

3.77 

3.79 

4 

5 

2.14 

3.26 

3.57 

3.39 

3.94 

3.  36 

4.07 

3.49 

3.72 

3.52 

3.75 

3.52 

5 

6 

2.03 

3.24 

3.50 

3.39 

3.72 

3.36 

6.46 

3.59 

3.72 

3.48 

3.73 

3.20 

6 

7 

2.09 

3.24 

3.45 

3.37 

3.86 

3.36 

5.67 

3.75 

3.77 

3.47 

3.59 

3.14 

7 

8 

2.06 

3.24 

3.41 

3.38 

3.86 

3.36 

5.35 

3.78 

3.73 

3.59 

3.69 

3.07 

8 

9 

2.05 

3.27 

3.35 

3.43 

4.13 

3.38 

4.81 

3.84 

3.72 

3.52 

3.70 

3.16 

9 

10 

2.06 

3.32 

3.35 

3.39 

6.36 

3.36 

4.89 

3.77 

3.58 

3.51 

3.77 

3.22 

10 

11 

2.10 

3.23 

3.33 

3.32 

4.27 

3.32 

4.88 

4.01 

3.73 

3.48 

3.79 

3.23 

11 

12 

6.00 

3.21 

3.32 

3.33 

4.  10 

3.27 

4.30 

3.94 

3.72 

3.49 

3.70 

3.42 

12 

13 

11.34 

3.20 

3.29 

3.30 

6.56 

3.24 

4.83 

3.76 

3.70 

3.45 

3.75 

3.49 

13 

14 

8.29 

3.20 

3.29 

3.26 

6.54 

3.25 

7.75 

3.68 

3.85 

3.36 

3.83 

3.52 

14 

15 

6.03 

3.19 

4.70 

3.23 

5.32 

3.33 

6.44 

3.58 

3.85 

3.35 

3.76 

3.64 

15 

16 

5.19 

3.18 

6.29 

3.21 

4.53 

4.04 

5.41 

3.48 

3.82 

3.35 

3.71 

3.69 

16 

17 

4.66 

3.17 

7.36 

3.09 

5.15 

4.61 

4.83 

3.28 

3.79 

3.43 

3.71 

3.44 

17 

18 

4.20 

3.18 

6.37 

3.17 

4.51 

3.83 

4.45 

3.00 

3.86 

3.69 

3.67 

3.30 

18 

19 

3.96 

3.17 

5.08 

3.17 

4.12 

3.63 

5.66 

3.35 

3.89 

3.65 

3.51 

3.29 

19 

20 

3.79 

3.17 

4.44 

3.16 

3.87 

3.56 

5.25 

3.77 

3.80 

3.67 

3.57 

3.25 

20 

21 

3.70 

3.21 

4.16 

3.08 

3.75 

3.52 

4.94 

3.98 

3.79 

3.71 

3.63 

3.25 

21 

22 

3.62 

3.17 

4.00 

3.21 

3.68 

3.47 

4.39 

4.01 

3.79 

3.71 

3.70 

3.50 

22 

23 

3.55 

3.16 

3.90 

3.24 

3.71 

3.88 

4.17 

3.91 

3.76 

3.71 

3.67 

3.62 

23 

24 

3.51 

3.  15 

3.82 

3.17 

3.71 

3.86 

3.97 

3.60 

3.79 

3.68 

3.67 

3.55 

24 

25 

3.47 

3.15 

3.68 

3.17 

3.66 

3.63 

3.92 

3.68 

3.78 

3.71 

3.58 

3.16 

25 

26 

3.45 

3.51 

3.61 

3.16 

3.49 

3.44 

3.96 

3.66 

3.73 

3.59 

3.56 

2.77 

25 

27 

3.41 

4.97 

3.58 

3.16 

3.46 

4.64 

3.87 

3.58 

3.63 

3.43 

3.57 

2.79 

27 

28 

3.37 

3.72 

3.56 

3.15 

3.46 

7.64 

3.78 

3.62 

3.51 

3.34 

3.72 

2.81 

26 

29 

3.35 

3.43 

3.53 

3.21 

5.72 

3.70 

3.57 

3.52 

3.52 

3.65 

2.93 

29 

30 

3.34 

3.30 

3.50 

6.42 

4.93 

3.65 

3.54 

3.55 

3.66 

3.62 

2.74 

30 

31 

3.32 

3.47 

7.71 

4.47 

3.71 

3.66 

3.53 

31 

E      -  Eslimated 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-17-62 

1940 
1730 

13.80 

8.02 

1-30-63 

2-14-63 

1810 
0850 

9.06 
8.31 

3-28-63 
k-    7-63 

0310 
0350 

9.38 
7.59 

i*-ll*-63 

111*0 

10.13 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39     27     53     121     hh     37     NW3IJ     19M 


15200  E 


13.80 


10/13/62   JUL  60-nATE 


JUL  60-DArE 


i960 


usees 


Station  located  on  Butte  City  Road  Bridge,  2.1  mi.  S  of  Richvale .  Backwater  from  Cherokee  Dam  weir,  I.05  mi.  below  station,  at  times 
affects  the  stage -discharge  relationship.  Weir  has  13  bays  and  is  operated  by  the  Richvale  Irrigation  District. 


B-224 


TABLE  192 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
BUTTE     SLOUGH    AT    OUTFALL    GATES 


STATION    NO 

WATEB      ' 
YEAR 

A02967 

1963. 

in 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

38.71 

40.80 

41.50 

45.47 

HH 

NR 

50.05 

48.19 

42.20 

42.52 

42.22 

42.02 

1 

2 

38.52 

40.65 

41.11 

45.30 

NR 

NR 

50.01 

47.51 

41.81 

42.32 

42.44 

42.00 

2 

38.28 

40.45 

41.17 

45.09 

NR 

NR 

48.96 

47.14 

41.62 

42.24 

42.46 

42.07 

3 

38.07 

40. C6 

43.81 

44.90 

NR 

NR 

47.83 

46.72 

41.77 

42.10 

41.98 

41.88 

4 

37.83 

39.71 

45.57 

44.64 

NR 

NR 

46.92 

46.33 

41.72 

41.85 

42.19 

41.81 

5 

6 

37.59 

39.58 

45.21 

44.38 

NR 

45.54 

46.53 

46.03 

41.72 

41.79 

42.49 

41.80 

6 

7 

37.49 

39.78 

43.80 

44.22 

NR 

44.12 

48.43 

45.80 

4Z.30 

41.86 

42.44 

41.59 

7 

3 

37.43 

39.69 

43.06 

44.33 

NR 

42.68 

50.08 

45.59 

42.39 

42.00 

42.32 

41.56 

8 

9 

38.36 

39.59 

42.84 

44.14 

NR 

41.66 

NR 

46.30 

42.42 

42.01 

42.36 

41.75 

9 

10 

38.97 

39.47 

42.56 

43.87 

NR 

41.16 

NR 

47.04 

42.30 

41.88 

42.47 

41.93 

10 

11 

39.14 

39.43 

42.24 

43.45 

NR 

40.84 

NR 

47.49 

42.20 

41.85 

42.28 

42.07 

11 

12 

41.68 

39.52 

42.07 

42.88 

NR 

40.53 

NR 

47.61 

42.25 

41.88 

42.03 

42.25 

12 

13 

NR 

39.59 

41.92 

42.41 

NR 

40.29 

NR 

47.64 

42.34 

41.93 

42.06 

42.55 

13 

14 

NR 

39.59 

41.88 

42.06 

NR 

40.02 

NR 

47.56 

42.32 

41.83 

42.00 

42.80 

14 

15 

NR 

39.55 

41.99 

41.89 

NR 

39.86 

NR 

47.39 

42.28 

41.88 

41.89 

42.95 

15 

16 

NR 

39.55 

43.07 

41.76 

NR 

39.83 

NR 

47.22 

42.37 

42.02 

41.77 

43.03 

16 

17 

NR 

39.77 

46.29 

41.62 

NR 

40.29 

NR 

46.93 

42.33 

42.00 

41.93 

43.02 

17 

18 

NR 

39.83 

47.93 

41.43 

NR 

40.84 

NR 

46.46 

42.26 

41.89 

42.02 

42.79 

18 

19 

NR 

39.75 

51.03 

41.23 

NR 

40.50 

NR 

45.98 

42.23 

42.05 

42.15 

42.84 

19 

20 

49.59 

39.72 

52.31 

41.03 

NR 

40.37 

NR 

45.61 

42.16 

42.31 

42.40 

42.93 

20 

21 

48.21 

39.49 

51.70 

40.81 

NR 

40.07 

NR 

45.38 

42.15 

42.26 

42.25 

43.02 

21 

22 

46.97 

39.24 

50.73 

40.68 

NR 

39.69 

NR 

45.12 

42.12 

42.11 

42.22 

42.99 

22 

23 

45.99 

39.00 

49.72 

40.60 

NR 

39.57 

NR 

44.84 

42.05 

42.00 

42.23 

42.96 

23 

24 

45.08 

38.85 

48.83 

40.55 

NR 

39.78 

NR 

44.78 

42.21 

42.10 

42.23 

42.91 

24 

25 

44.10 

38.73 

48.09 

40.47 

NR 

40.61 

NR 

44.45 

42.34 

42.29 

42.33 

42.80 

25 

26 

43.15 

38.70 

47.51 

40.39 

NR 

41.07 

NR 

43.87 

42.45 

42.30 

42.31 

42.65 

26 

27 

42.43 

39.  18 

47.03 

40.35 

NR 

40.70 

NR 

43.24 

42.39 

42.34 

42.12 

42.56 

27 

28 

41.90 

43.05 

46.58 

40.25 

NR 

43.50 

NR 

42.86 

42.00 

42.21 

41.90 

42.43 

28 

29 

41.56 

43.  17 

46.27 

40.26 

47.82 

49.20 

42.66 

41.99 

42.17 

41.64 

42.27 

29 

30 

41.22 

42.20 

45.95 

40.74 

49.05 

48.74 

42.64 

42.55 

42.14 

41.93 

42.11 

30 

31 

40.98 

45.67 

45.40 

49.63 

42.56 

42.29 

41.88 

31 

E     -  Esiimaied 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


121      56      Oi 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.O.B.aM 


NE35     16H       IV 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


JTJK  2li-0CT  38  H 
JAM  39-nATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


JUH  2ii-I»TE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  ^.0  mi.  E  of  Colusa,   3-7  mi.  N  of  Meridian.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flow  regulated  by  gravity  culverts. 
"   -  Irrigation  season  only. 


B-225 


TABLE  193 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    MERIDIAN 


<iTATlON    NO 

WftTtR 
YEAR 

Ao23eo 

1963 

in 

Feel 

DATE 

■ 
OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

.MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DATE 

1 

35.36 

37.72 

38.79 

43.36 

55.79 

46.41 

60.25 

45.29 

39,74 

37.34 

35.72 

37,46 

1 

2 

35.32 

37.63 

38.43 

43.20 

58.31 

46.20 

48.98 

45.34 

39.31 

37.37 

36.80 

37,56 

2 

3 

35.06 

37.50 

38,53 

42.93 

57.92 

45.96 

45.47 

44.89 

38,98 

37.53 

37.14 

37.71 

3 

4 

34.96 

37.15 

46.51 

42.74 

66.38 

45.75 

44.49 

44.38 

38.57 

37.57 

37.31 

37.79 

4 

5 

34.ee 

36.93 

46.67 

42.45 

56.23 

45.04 

43.33 

43,93 

38.50 

37,59 

37.31 

37.78 

5 

6 

34.73 

36.75 

43.61 

42.14 

53.68 

43.45 

43.00 

43,61 

38.34 

37.52 

37.31 

37.94 

6 

7 

34.65 

36.75 

41.62 

41.90 

52.00 

41.65 

51.76 

43,21 

38,12 

37.49 

37.35 

38.16 

7 

e 

34,59 

36.68 

40.70 

41. e6 

61.17 

39.94 

65.57 

42.84 

37,95 

37.48 

37.32 

38.31 

8 

9 

34.59 

36.60 

40.49 

41.61 

50.67 

38.98    . 

66.26 

43.98 

37,86 

37.45 

37.40 

38.66 

9 

10 

34.64 

36.54 

40.29 

41.27 

51.55 

38.54 

55.81 

45.48 

37.77 

37.46 

37.35 

38.89 

10 

11 

35.24 

36.53 

40.03 

40,81 

55.48 

38.26 

56.22 

46.76 

37.55 

37,39 

37.40 

39.09 

11 

12 

39.05 

36.59 

39.82 

40.31 

55.61 

37.88 

57.36 

47,23 

37.57 

37,30E 

37.38 

39.26 

12 

13 

NR 

36.56 

39.67 

39.81 

55.05 

37.62 

57.65 

47,15 

37.49 

37,27E 

37.33 

39.47 

13 

1* 

56.91 

36.61 

39.60 

39.40 

66,93 

37.42 

67,50 

45,75 

37.42 

37,25E 

37.24 

39.57 

14 

15 

56.03 

36.46 

39.67 

39.18 

65.39 

37.30 

58.32 

45.39 

37,33 

37,22E 

37.15 

39.82 

15 

16 

51.88 

36.42 

40.94 

39.09 

54.32 

37.28 

59.03 

45,04 

37.56 

37,13E 

37.16 

39.95 

15 

17 

47.60 

36.44 

48.07 

38.92 

53.06 

37.89 

58.58 

45,47 

37,55 

37,01 

37.24 

39.98 

17 

la 

44. eo 

36.42 

54.77 

38.73 

63.09 

38.14 

58.03 

45.12 

37,60E 

37.00 

37,35 

39.92 

18 

19 

43,13 

36.39 

56.01 

38.59 

62.20 

37.70 

57.26 

44,92 

37,46E 

36.97E 

37.29 

39.99 

19 

20 

41.67 

36.36 

53.36 

38.44 

61.10 

37.46 

65.77 

44,71 

37,28E 

37,00 

37.32 

40.08 

20 

21 

40,93 

36.33 

50.51 

38.29 

49.50 

37.12 

56,76 

44.55 

37,04 

37.09 

37.39 

40.15 

21 

22 

40,38 

36.28 

48.50 

38.17 

48.03 

36.78 

56,22 

44.46 

36,85 

37.03 

37.37 

40.17 

22 

23 

39,93 

36.22 

47.25 

38.08 

47.19 

35.72 

55,75 

43.84 

37,01E 

37.04 

37.17 

40.04 

23 

24 

39.58 

36.16 

46,32 

38.02 

47.45 

37.21 

55,14 

43.09 

37,16E 

35.89 

37.15 

40.04 

24 

25 

39.22 

36.11 

45.55 

37,91 

47.35 

38.33 

53,85 

42.45 

37,17E 

36.84 

37.21 

40.09 

25 

26 

3e.90 

36.10 

44.98 

37.86 

47.11 

38.16 

52.26 

41.76 

37,11E 

36.86 

37.23 

40.00 

26 

27 

38.64 

36.46 

44.54 

37.80 

45.89 

37.56 

51.19 

41.03 

37.07 

35.85 

37.25 

39.95 

27 

28 

38.41 

40.71 

44.20 

37.76 

46.64 

42.20 

49.92 

40.58 

37.09 

35.91 

37,23 

39.91 

28 

29 

38.24 

40.76 

43.93 

37.74 

64.91 

48.35 

40.29 

37.24 

36.92 

37,03 

39.82 

29 

30 

38.10 

39.49 

43.72 

38.12 

54.76 

47.15 

40.19 

37.26E 

36.89 

37,03 

39.69 

30 

31 

37.87 

43.51 

46.02 

51.72 

40.10 

36.77 

37,27 

31 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STASE 

lO-lU-62 
11-28-62 

1800 

0650 

ST-l"* 
ltl.63 

12-   14-62 
12-19-62 

2235        '(8.00 
0315        56.56 

2-  2-63 
2-lli-63 

1935 
1210 

58.69 
56.16 

3-29-63 
1.-    8-63 

1755 
2155 

55.8T 
56.81 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     08     1*2     121     55     00     SEI3     I5N 


6h.k 


i/iM 


MAR  5lt-0CT  51* 
JAN  55-nEC  55 
MAR  56-nAIE       8 


15-DATE 


Station  located  I90  ft.  below  Meridian  Bridge,   State  Highway  20,    iiiunediately  NW  of  Meridian. 
8   -  Irrigation  season  only. 


B-226 


TABLE  19'< 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO    RIVER    AT     RECLAMATION    DISTRICT     70     FWIPINC   PIANT 

in  feet 


STATION   NO 

,      WATER      ' 
YEAR 

A02320 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

F€8 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DATE 

1 

SO.* 

32.9 

35.2 

39.2 

49.5 

42.5 

45.9 

42.  1 

34.9 

32.6 

31.1 

32.1 

1 

2 

30.4 

32.  ' 

33.9 

38.9 

51.7 

42.2 

46.1 

41.5 

34.8 

32.7 

31.1 

32.1 

2 

3 

30.3 

32.5 

33.6 

38.3 

52.0 

42.0 

43.7 

40.8 

34.7 

32.8 

31.3 

32.4 

3 

it 

30.0 

32.3 

37.8 

38.6 

51.0 

41.7 

41.3 

40.0 

34.5 

32.8 

31.7 

32.5 

4 

b 

30.0 

32.0 

43.7 

38.0 

50.4 

41.3 

39.8 

39.5 

34.5 

32.0 

31.8 

32.6 

5 

b 

29.9 

31.8 

40.6 

37.8 

49.5 

39.9 

38.5 

38.9 

34.5 

32.0 

31.8 

32.6 

6 

7 

29.7 

31.8 

38.0 

37.0 

48.5 

39.0 

43.4 

38.7 

34.3 

32.0 

31.8 

33.0 

7 

8 

29.7 

31.7 

36.2 

36.8 

4  /.8 

37.0 

49.5 

38.5 

33.5 

32.0 

31.8 

33.2 

8 

9 

29.6 

31.6 

35.8 

35.6 

47.3 

34.0 

50.9 

38.5 

33.4 

32.0 

31.8 

33.4 

9 

10 

29.5 

31.6 

35.4 

35.5 

4/.  2 

33.5 

50.4 

39.8 

33.3 

32.0 

31.8 

33.8 

10 

11 

29.8 

31.5 

35.2 

36.4 

49.8 

33.2 

50.4 

42.0 

33.3 

31.9 

31.9" 

NR 

11 

12 

32.0 

31.6 

35.0 

36.2 

50.5 

32.8 

51.2 

42.5 

33.2 

31.8 

31.8 

NR 

12 

13 

41.7 

31.6 

34.8 

35.8 

50.0 

32.5 

51.5 

42.8 

33.1 

31.7 

31.8 

NR 

13 

li. 

50.8 

31.6 

34.7 

34.8 

50.5 

32.3 

51.4 

42.5 

33.0 

31.7 

31.7 

NR 

14 

15 

51.0 

31.5 

34.9 

34.4 

50.4 

32.1 

51.6 

42.0 

32.5 

31.7 

31.5 

NR 

15 

16 

49.2 

31.5 

37.0 

34.0 

49.9 

32.2 

52.4 

41.7 

32.9 

31.6 

31.6 

NR 

16 

17 

45.8 

31.5 

41.4 

34.0 

49.0 

32.3 

52.1 

41.0 

33.3 

31.5 

31.7 

NR 

17 

18 

42.6 

31.7 

48.7 

33.9 

48.8 

33.1 

51.8 

40.5 

33.3 

31.4 

31.8 

NR 

18 

19 

40.6 

31.4 

49.7 

33.7 

48.5 

32.9 

51.5 

40.3 

33.2 

31.4 

31.8 

NR 

19 

20 

39.2 

31.4 

49.4 

33./ 

47.8 

32.5 

51.0 

40.0 

33.0 

31.4 

31.  7 

NR 

20 

21 

38.0 

31.4 

47.5 

33.5 

46.6 

32.2 

51.1 

39.9 

32.9 

31.5 

31.8 

NR 

21 

22 

36.2 

31.3 

45.5 

33.4 

44.9 

31.8 

50.8 

39.9 

32.4 

31.5 

31.9 

NR 

22 

23 

35.8 

31.3 

44.0 

33.3 

43.5 

31.9 

50.5 

39.3 

32.4 

31.4 

31.6 

NR 

23 

24 

35.5 

31.2 

42.9 

33.2 

43.6 

31.7 

50.2 

38.7 

32.3 

31.4 

31.6 

NR 

24 

25 

35.3 

31.2 

41.9 

33.2 

43.5 

33.0 

49.5 

38.2 

32.3 

31.2 

31.7 

NR 

25 

26 

34.5 

31.1 

41.2 

33.1 

43.3 

33.4 

48.5 

37.7 

32.3 

31.2 

31.7 

NR 

26 

27 

34.3 

31.2 

40.5 

33.0 

43.0 

32.9 

47.7 

35.4 

32.3 

31.2 

31.8 

NR 

27 

29 

33.6 

34.1 

40.3 

33.0 

42.9 

32.8 

46.8 

36.0 

32.3 

31.3 

31.9 

NR 

28 

29 

33.4 

36.8 

40.0 

33.0 

48.5 

45.2 

35.5 

32.4 

31.3 

31.7 

NR 

29 

30 

33.2 

36.0 

39.6 

32.9 

50.1 

43.8 

35.0 

32.6 

31.3 

31.5 

NR 

30 

31 

32.8 

39.3 

34.9 

48.3 

35.0 

31.2 

31.5 

31 

E  -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST       STAGES 


LOCATION 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.BM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     Ol.     08     121     51     1(3     NEl6     lUN       IE  25-mTE 

Staff  located  at  district  pumping  plant,   1.7  mi.  E  of  Grijnes .     Gage  read  daily  by  purap  operators. 


0.00        USED 


B-227 


TABLE 


195 


DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO  RIVER  AT  TISDAH)  WEIR 


STATION   NO 

WATER 
YttR 

A 'T' V".  1 

i--- 

IN  FCET 

DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1.7.52A 

1.5. 56A 

2 

1*8.68 

2 

3 

1*8.63 

3 

I, 

1.8.12 

1. 

5 

1.7.71. 

5 

6 

1.7.20 

6 

7 

1*6.55 

1*6. 88A 

7 

8 

1.6.08 

1*7.08 

8 

9 

1*5.73 

1*7.86 

9 

10 

1.5.99 

1*7.70 

10 

11 

1.7.57 

1.7.78 

11 

12 

1.7.71. 

1*8.05 

12 

13 

1.6. 89A 

1.7.57 

1*8.21 

13 

lU 

1.8.07 

1.7.82 

1*8.16 

14 

15 

1.8.08 

1*7.72 

1*8.35 

15 

16 

1.6.82 

1.7.3'. 

1.8.62 

16 

17 

1*5. 55A 

1.6.86 

1.8.50 

17 

18 

1.7.15A 

1.6.79 

1.8. 31* 

18 

19 

1*7.71* 

1.6.1*8 

1.8.08 

19 

20 

1*7.02 

1.5. 9IA 

1*7. 9T 

20 

21 

1*5. 98A 

1.7.92 

21 

22 

1.7.81 

22 

23 

1*7.67 

23 

21. 

1*7.1.8 

21* 

25 

1.6.99 

25 

26 

1*6.1*1 

26 

27 

1*5.81 

27 

28 

i*5.i*aA 

28 

29 

'J7.11A 

29 

30 

1.7.26 

30 

31 

1.6.29 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Rtcord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-19-62 

0020 
0630 

1*8.29 
1*7.83 

2-   3-63 
2-12-63 

0100        1*8.86 
0120          1*7.81 

2-11.-63 
3-29-63 

1700 
2130 

1*7.86 

47.1.9 

4-  9-63 
4-16-63 

0500 
0900 

47.94 
48.70 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aw. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39      01      36     121     49     16     NE35      14N        IE  53.3  3/1/40  JAU  40-DATE  #  JAN  35-nAIE  #  I935  0.00       USED 

Station  located  W  of  north  end  of  weir,      5.0  mi.  SE  of  Grimes.     Gage  heights  below  weir  crest  (Elev.   45.45  ft.)  are  not  tabulated. 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow. 
§  -  Flood  season  only. 


B-228 


DAILY      MEAN 
SACRAMENTO    RIVER 

GAGE      HEIGHT 

BELOW    WILKINS    SLOUGH 

in 

feat 

STATION   NO 

WATER 
YEAR 

Aa22to 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC, 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

28.4 

31.0 

32.3 

37.1 

NR 

40.4 

44.7 

40.4 

32.3  E 

28.9 

28.2               29,5 

1 

2 

28.3 

30.8 

31.8 

36.9 

NR 

40.1 

43.7 

39.3 

31.8  E 

29.0        '       28.3               29.7 

2 

3 

28.1 

30.7 

31.7 

36.7 

NR 

39.8 

41.3 

38.6 

31.4  E 

29.2 

28.6               29,9 

3 

* 

27.9 

30.4 

37.3 

36.4 

47.7 

39.5 

39.1 

37.9 

30.9 

29.3 

29,0               30,1 

4 

5 

27.8 

30.1 

41.0 

36.1 

47.3 

39.0 

37.6 

37,4 

30.4 

29.4 

29,0               30,2 

5 

6 

27.7 

29.8 

37.8 

35.8 

46.8 

37.5 

36.8 

36.9 

30.2 

29.3 

29.0               30.4 

6 

7 

27,6 

29.8 

35.9 

35.5 

46.1 

35.6 

43.4 

36.6 

29.9 

29.3 

29.0       '        30.6 

7 

8 

27.5 

29.7 

34.6 

35.4 

45.6 

33.6 

47.4 

36.1 

29.7 

29.3 

29.1               30.7 

8 

9 

27.* 

29.6 

34.1 

35.2 

45.2 

32.2 

47.4 

36.7 

29.6 

29.3 

29.2 

31.0 

9 

10 

27. 5 

29.6 

34.0 

34.9 

45.5 

31.4 

47.3 

38.2 

29.4 

29.2 

29.2 

31.5 

10 

11 

27.8 

29.5 

33.7 

34.4 

47.1 

31.0 

47.4 

39.7 

29.4 

29.2 

29.2 

31.8 

11 

12 

30.6 

29.6 

33.4 

33.9 

47.3 

30.7 

47.7 

40.4 

29.2 

29.1        [       29.2 

32.2 

12 

13 

NR 

29.6 

33.2 

33.3 

47.1 

30.4 

47.9 

40.5 

29.1 

29.0               29.1       '        32.5 

13 

1* 

NR 

29.5 

33.1 

32.8 

47.4 

30.2 

47.8 

40.1 

28.9 

29.0 

29.0               32.8 

14 

15 

NR 

29.5 

33.1 

32.5 

47.3 

30.0 

48.0 

39.6 

28.9 

29.0 

28.9 

33.0 

15 

16 

NR 

29.4 

33.8 

32.3 

46.9 

30.0 

48.4 

39.2 

29.0 

28.9 

28.9 

33.2 

16 

17 

*3.* 

29.4 

40.2 

32.2 

46.4 

30.4 

48.3 

38.5 

29.3 

28.7 

29.0 

33.3 

17 

18 

*0.7 

29.4 

46.0 

32.0 

46.3 

31.0 

48.1 

38.1 

29.2 

28.7 

29.2 

33.2 

18 

19 

38.8 

29.4 

47.1 

31.8 

46.0 

30.7 

47.8 

37.9 

29.0 

28.6 

29.2 

33.3 

19 

20 

37.0 

29.4 

46.4 

31.6 

45.4 

30.3 

47.6 

37.6 

2«.a 

28.7 

29.1 

33.3 

20 

21 

35.5 

29.3 

45.0 

31.5 

44.1 

30.0 

47.6 

37,6 

28.6 

28.8 

29.2 

33.4 

21 

22 

3».5 

29.3 

43.2 

31.3 

42.5 

29.6 

47.4 

37,6 

28.2 

28.8 

29.3 

33.5 

22 

23 

33.9 

29.2 

41.8 

31.2 

41.4 

29.5 

47.2 

37,1 

28.3 

28,7 

29.0 

33,4 

23 

2* 

33.4 

29.2 

40.7 

31.2 

41.5 

29.7 

47.0 

36,4 

28.5 

28.6 

29.0 

33.4 

24 

25 

32.9 

29.1 

39.7 

31.1 

41.4 

31.0 

46.6 

35,6 

28.6 

28.5 

29.1 

33.4 

2S 

26 

32.5 

29.1 

39.0 

31.1 

41.1 

31.3 

46.0 

34,9  E 

28.6 

28.4 

29.2 

33.4 

26 

27 

32.2 

29.2 

38.5 

31.0 

40.9 

30.8 

45.4 

34.4  E 

28.5 

28.4 

29.2 

33.3 

27 

28 

31.8 

32.9 

38.1 

30.9 

40.6 

33.3 

44.4 

34.0  E 

28.5 

28.5 

29.2 

33.2 

28 

29 

31.6 

34.4 

37.8 

30.9 

45.7 

42.8 

33.6  E 

28.7 

28.5 

29.0 

33.2 

29 

30 

31.4 

33.2 

37.5 

31.3 

46.8 

41.4 

33.2  E 

28.8 

28.4 

28.9 

33.0 

30 

31 

31.2 

37.2 

36.5 

45.8 

32.8  E 

28.3 

29.2 

31 

E  -  Eslimaled 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATt 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

12-19-62 
2-   3-63 

0800 
0200 

h-J.20 
1*8.8  E 

3-29-63 
4-I6-63 

21*00 
0900 

1*T.00 
1*8.1*9 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M.D  B.aw. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     00     35     121     1*9     25     NE  2     I3N 


28900 


51.1*1 


2/2T/58 


APH  31-OCT  38  a     AUG  31-DAIE 
JAM  39-nATE 


1931 


Station  located  O.3  ml.  below  Wilktns  Slough  pumping  plant  of  Reclamation  District  108,  1.3  mi.  below  Tisdale  Weir,  6  mi.  SE  of  Grimes. 
Maximum  discbarge  of  record  listed  is  for  period  1938  to  date.  Records  furnished  by  USGS. 


Irrigation  season  only. 


B-229 


TABLE  197 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    NEAR    ROUGH    &    READY    BEND 


STATION    NO 


A02933 


in  feet 


WATER 
YEAB 


I — t5rr 


DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

F£B. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

J  UNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

20,8 

24.0 

25.3 

29.3 

40.7 

32.4 

38.1 

34.2 

26.8 

21.6 

20.5 

22.2 

1 

2 

20.7 

23.6 

24.5 

29.2 

42.8 

32.4 

36.9 

33.4 

25.1 

21.6 

20.6 

22.5 

2 

3 

20.6 

23.5 

24.4 

29.1 

42.3 

32.0 

36.0 

32.8 

25.4 

21.8 

20.9 

22.5 

3 

It 

20.5 

23.5 

28.2 

28.5 

41.5 

31.9 

32.9 

32.4 

24.9 

21.8 

21.3 

22.6 

4 

5 

20.4 

23.0 

34.1 

28.4 

41.2 

31.0 

31.4 

32.0 

24.2 

22.2 

21.4 

22.9 

5 

6 

20.2 

22.8 

32.3 

28.2 

40.4 

29.8 

32.2 

31.8 

23.7 

22.0 

21.4 

23.2 

5 

7 

20.0 

22.8 

29.8 

27.9 

39.8 

29.0 

37.2 

31.5 

23.4 

22.0 

21.4 

23.4 

7 

8 

19.8 

22.7 

28.3 

27.7 

39.5 

26.4 

40>8 

31.3 

23.2 

21.9 

21.4 

23.6 

8 

9 

19.7 

22.5 

27.1 

27.5 

39.0 

25.7 

41.1 

31.6 

22.9 

22.0 

21.6 

23.9 

9 

10 

19.9 

22.5 

26.9 

27.2 

39.3 

24.8 

41.0 

32.7 

22.8 

21.9 

21.6 

24.4 

10 

11 

21.2 

22.3 

26.5 

27.0 

40.0 

24.0 

41.0 

33.5 

22.8 

21.8 

21.7 

24.8 

11 

12 

25.2 

22.6 

25.1 

25.4 

40.2 

23.5 

41.1 

34.0 

22.7 

21.6 

21.6 

25.2 

12 

13 

46.9 

22.5 

25.9 

25.8 

40.4 

23.3 

41.2 

34.0 

22.5 

21.6 

21.6 

25.5 

13 

14 

41.5 

22.4 

25.7 

25.4 

40.6 

23.1 

41.4 

33.5 

22.4 

21.5 

21.4 

25.8 

14 

15 

42.2 

22.3 

25.2 

25.0 

40.4 

23.0 

41.8 

32.9 

22.2 

21.5 

21.3 

26.1 

15 

16 

40.6 

22.3 

28.3 

24.8 

40.1 

22.9 

42.0 

32.3 

22.2 

21.4 

21.3 

26.2 

16 

17 

38.4 

22.3 

33.8 

24.7 

39.7 

23.4 

41.9 

31.8 

22.3 

21.2 

21.4 

25.2 

17 

18 

36.3 

22.3 

39.4 

24.5 

39.4 

23.8 

41.7 

31.4 

22.3 

21.1 

21.6 

26.2 

18 

19 

35.3 

22.2 

39.5 

24.3 

38.8 

23.7 

41.4 

31.3 

22.2 

21.1 

21.6 

26.1 

19 

20 

33.0 

22.2 

39.2 

24.2 

38.0 

23.2 

41.2 

31.2 

21.9 

21.1 

21.6 

26.1 

20 

21 

30.4 

22.1 

38.8 

24.0 

36. B 

22.8 

41.1 

31.4 

21.6 

21.2 

21.6 

26.1 

21 

22 

29.0 

22.0 

37.5 

23.9 

35.3 

22.6 

40.8 

31.4 

21.2 

21.2 

21.6 

26.1 

22 

23 

27.7 

22.0 

35.1 

23.8 

34.3 

22.5 

40.6 

31.0 

21.2 

21.0 

21.6 

26.0 

23 

2* 

27.0 

22.0 

34.3 

23.7 

33.9 

23.4 

40.4 

30.4 

21.4 

20.9 

21.6 

26.0 

24 

25 

26.5 

21.9 

33.0 

23.8 

33.8 

23.9 

40.0 

29.5 

21.4 

20.9 

21.6 

26.0 

25 

26 

26.3 

21.8 

31.8 

23.9 

33.4 

24.4 

39.5 

29.0 

21.4 

20.8 

21.6 

25.8 

26 

27 

25.3 

21.9 

31.5 

23.6 

33.2 

24.4 

38.8 

28.3 

21.4 

20.8 

21.7 

26.6 

27 

28 

25.0 

23.4 

30.8 

23.6 

33.0 

30.2 

37.8 

27.8 

21.4 

20.9 

21.8 

25.6 

28 

29 

24.5 

25.8 

30.2 

23.7 

39.4 

36.4 

27.5 

21.4 

20.9 

21.9 

25.5 

29 

30 

24.5 

26.5 

29.9 

24.6 

39.4 

35.2 

27.4 

21.5 

20.8 

21.9 

25.1 

30 

31 

24.1 

29.7 

31.7 

38.9 

27.2 

20.6 

22.0 

31 

E     -  Esiimoled 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST       STAGES 


STAGE 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TaR. 
M.D.B.aw, 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


38     51     1*5     121     1*7     29    NE30     12N 


r-lAR  37 -DATE 


1937 


Staff  located  at  Reclamation  District  108  drainage  pumping  plant,   U.5  mi.  E  of  Bobbins.     Gage  read  twice  daily  daring  periods  of 
pump  operation  and  daily  when  pumps  not  in  operation  by  pump  operators. 


B-230 


TABLE  198 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

COLUSA  bASlN  DRAIN  AT  HloHwAy  io 


ST4TI0N    NO 

WATER      " 
YEAR 

A029(6 

1963 

in 

eel 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

OATE 

1 

NR 

NR 

3  7.79 

38.23 

47.65 

38.5/ 

39.81 

40.20 

43.  '0 

40.60 

40.30 

42.70 

1 

2 

NR 

NR 

37.78 

38.18 

47.20 

38.40 

39.68 

40.13 

43.40 

40.33 

40.  16 

42.85 

2 

3 

NR 

NR 

37.82 

38.25 

45.59 

38.28 

39.48 

39.92 

43.22 

40.51 

40.41 

42.92 

3 

A 

NR 

NR 

37.76 

38.17 

43.28 

NR 

39.66 

39.76 

42.89 

40.63 

40.80 

43.19 

4 

5 

NR 

NR 

3  7.82 

38.11 

41.40 

NR 

39.66 

39.60 

42.31 

40.81 

41.07 

43.26 

5 

6 

NR 

NR 

37.77 

38.33 

40.49 

NR 

39.60 

39.19 

42.13 

40.90 

40.98 

43.80 

6 

7 

NR 

NR 

37.78 

38.53 

39.87 

38.05 

40.09 

39.07 

41.80 

40.90 

40.96 

44.05 

7 

8 

NR 

NR 

37.80 

38.68 

39.58 

38.04 

40.15 

39.01 

4  1.76 

40.97 

40.96 

43.97 

8 

9 

NR 

NR 

37.78 

38.73 

39.  7b 

38.00 

39.99 

39.5/ 

41.95 

41.17 

41.65 

43.87 

9 

10 

NR 

NR 

3  7.82 

38.52 

44.25 

37.94 

39.91 

39.88 

42.28 

41.11 

41.39 

44,12 

10 

11 

NR 

NR 

37.79 

38.21 

45.26 

3  '.93 

39.81 

40.99 

41.87 

4  1.04 

41.54 

44,38 

11 

12 

NR 

NR 

3'. 76 

38.00 

44.47 

3  '.91 

39.77 

41.54 

41.64 

4P,84 

41.52 

44.50 

12 

13 

NR 

NR 

37. 8A 

38.05 

4^.20 

NR 

39.96 

41.42 

4  1.30 

40.  '5 

41,37 

44.81 

13 

lA 

NR 

NR 

37.79 

38.08 

47.59 

NR 

42.16 

41.02 

41.40 

40.63 

41.21 

44,93 

14 

15 

NR 

NR 

37.91 

38.20 

46.94 

NR 

45.09 

40.07 

4  1.34 

40.58 

4  1.34 

44,65 

15 

16 

NR 

NR 

38.03 

38.15 

45.93 

NR 

4  3.74 

39.36 

41.16 

40.44 

41.46 

44.32 

16 

17 

NR 

NR 

40.12 

38.08 

44.33 

NR 

41.04 

39.24 

41.10 

40.24 

41.37 

44.12 

17 

18 

NR 

NR 

43.28 

38.01 

42.94 

NR 

39.99 

39.66 

40.94 

40.32 

41.64 

43.57 

18 

19 

NR 

NR 

A2.11 

37.97 

41.65 

NR 

40.41 

39.98 

40.27 

40.32 

41.6  / 

43.22 

19 

20 

NR 

NR 

A0.5e 

37.92 

40.71 

37.90 

40.25 

40.44 

39.90 

40.36 

41.56 

42.73 

20 

21 

NR 

NR 

39.82 

37.92 

40.08 

37.98 

39.99 

40.98 

39.74 

40.47 

41.60 

42.37 

21 

22 

NR 

37.95 

39.39 

37.90 

39.^0 

37.92 

39.46 

41.31 

39.90 

40.85 

41.61 

42.12 

2Z 

23 

NR 

37.9* 

39.31 

37.89 

39.50 

38.43 

39.26 

41.96 

40.17 

40.82 

41.72 

41.6' 

23 

2A 

NR 

37.89 

39.07 

37.87 

39.13 

39.23 

38.88 

42.54 

40.23 

40.66 

42.04 

41.19 

24 

25 

NR 

37.87 

38.75 

3/. 8b 

38.89 

39.41 

38.98 

42.64 

40.48 

40.76 

42.21 

40.29 

26 

26 

NR 

37.93 

38.59 

37.81 

39.07 

39.41 

40.15 

42.82 

40.72 

40.31 

42.42 

39,97 

26 

27 

NR 

3  7.99 

38.56 

37.  /8 

38.98 

39.67 

41.62 

42.96 

40.13 

40.05 

42.44 

39,79 

27 

28 

NR 

37.90 

38.58 

37.78 

36.  76 

4  1.04 

40.95 

43.49 

40.03 

39.80 

42.35 

39.72 

28 

29 

NR 

37.88 

38. A9 

37.82 

40.90 

40.58 

43.61 

39.84 

39.85 

42.46 

39.4  ' 

29 

30 

NR 

37.8A 

38. A5 

39.80 

40.35 

40.28 

43.61 

40.22 

39.94 

42.66 

39.60 

30 

31 

NR 

38.26 

45. 9A 

39.85 

43.64 

40.05 

42.72 

31 

E  -  Esiimated 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAOE 

OATE 

TIME               STAOE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

iTAil 

12-18-62 

2-  1-63 

1235 

0745 

43.56 

47.83 

2-14-63 
3-28-63 

0145        47.78 
1600        41.57 

4-15-63 

0855 

45.28 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  O.B.aM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


59  11  44      122  03   34     NE34   16N  2W        25400  E        51.93        2/21/58  6/24-12/40  fi      6/24-12/40  fi  1957       37.09       USED 

5/41 -DATE  5/41 -DATE  1957  0.00 


Station   located  at   State  Highway  20  bridge,    3.0  ml.   W  of  Colusa. 
District  2047,    chiefly  drainage  from  irrigation  districts. 

8  -  Irrigation  season  only. 


Plow  is   return  water  in  main  drain  of  Reclamation 


B-231 


T4BLE  199 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
COLUSA    BASIN    DRAIN    NEAR    COLLEGE    CITY 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

A00180 

1963 

in 

feet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

25.8'. 

24.55 

24,36 

25,50 

34.23 

26.17 

27.09 

27.13 

29.04 

26,14 

25.91      !       27.99 

1 

2 

25.34 

24.54 

24.23 

25.31 

34.09 

26.02 

27.03 

27.15 

28.89 

26,01 

25.92 

28.10 

2 

3 

25.05 

24.49 

24.33 

25.18 

33.78 

25.79 

26.79 

27.04 

28.63 

26.02 

26.00 

28,14 

3 

4 

25.12 

24.45 

24.24 

25.06 

33.14 

25.75 

26.80 

26.98 

28.50 

26.30 

26.28 

28,29 

4 

5 

24.99 

24.61 

24.26 

24.87 

32.29 

25.73 

27.01 

26.77 

27.94 

26.36 

26.55 

28,47 

5 

6 

24.94 

24.57 

24.30 

24.85 

31.39 

25.66 

27.08 

26.60 

27.75 

26.51 

25.50 

28.75 

6 

7 

24.96 

24.58 

24.27 

24.99 

30.25 

25.30 

27.09 

26.34 

27.56 

26.49 

25.53     :       29.11 

7 

8 

24.87 

24.56 

24.30 

25.00 

29.08 

24.72 

27.56 

26.20 

27.39 

26.50 

25,48     i       29.28 

8 

9 

24.87 

24.58 

24.36 

25.08 

26.10 

24.55 

28.16 

26.29 

27.47 

26.70 

26.93 

29.23 

9 

10 

25.08 

24.58 

24.34 

24.97 

29.63 

24,49 

28.02 

26.64 

27.71 

26.71 

25.93 

29.35 

10 

11 

25.52 

24.56 

24.35 

24.79 

31.16 

24.47 

27.63 

27.15 

27.69 

25.59 

26.94 

29.54 

11 

12 

26.84 

24.48 

24.38 

24.56 

30.88 

24.46 

27.38 

27.80 

27.44 

26.42 

27.02 

29.52 

12 

13 

31.40 

24.44 

24.43 

24.54 

32.52 

24.41 

27.33 

27.95 

27.18 

26.32 

26.85 

29.90 

13 

14 

33.13 

24.50 

24.46 

24.54 

32.77 

24.41 

28.40 

27.72 

27.05 

26.25 

26.73 

30.14 

14 

15 

33.68 

24,34 

24.46 

24,67 

32.57 

24.42 

30.76 

27.20 

27.07 

26.18 

25.75 

29.99 

15 

16 

33.31 

24.31 

24.68 

24,69 

32.24 

24.40 

30.86 

26.50 

26.97 

26.13 

25.92 

29.74 

15 

17 

32.50 

24.37 

25.52 

24.63 

31.56 

24.46 

29.97 

26.02 

26.73 

25.99 

26.89 

29.49 

17 

18 

31.59 

24.42 

28.45 

24.56 

30.69 

24.46 

29.33 

25.97 

26.70 

26.09 

27.01 

29.33 

18 

19 

30.65 

24.54 

29.05 

24.50 

29.71 

24.34 

29.03 

26.18 

26.21 

26.14 

27.10 

28.89 

19 

20 

29.65 

24.50 

28.13 

24.42 

28.60 

24.35 

28.57 

26.37 

25.88 

26.12 

26.96 

28.53 

20 

21 

28.52 

24.48 

27.34 

24.41 

27.76 

24.49 

28.08 

26. S2 

25.56 

26.13 

26.95 

28.18 

21 

22 

27.36 

24.44 

26.90 

24.40 

27.14 

24.42 

27.40 

27.23 

25.66 

26.38 

26.99 

27.90 

IZ 

23 

26.36 

24.44 

26.72 

24.39 

26.68 

24.62 

26.94 

27.69 

25,87 

26.50 

27.15 

27.53 

23 

^<^ 

25.68 

24.41 

26.41 

24.36 

26.70 

25.50 

26.82 

28.30 

26.02 

25.36 

27.29 

27.18 

24 

25 

25.15 

24.36 

26.34 

24.35 

26.46 

25.61 

26.58 

28,62 

26.05 

25.31 

27.50 

26.38 

25 

26 

24.87 

24.39 

26.24 

24.30 

26.40 

25.70 

26.77 

28.70 

26.32 

26,11 

27.72 

25.84 

26 

27 

24.75 

24.55 

26.20 

24.23 

26.27 

25.93 

27.83 

28.63 

26.09 

25,93 

27.75 

25,51 

27 

28 

24.73 

24.54 

26.16 

24.18 

26.26 

26.83 

27.85 

28.85 

25.80 

25.80 

27.70 

25.56 

28 

29 

24.72 

24.47 

26,13 

24.18 

27.49 

27.45 

29.06 

25.69 

25.75 

27.68 

25.47 

29 

30 

24.74 

24.43 

26,04 

26.12 

27.58 

27.43 

29.12 

25.86 

25.85 

27.84 

25,47 

30 

31 

24.64 

25,76 

32.22 

27.27 

29.13 

25.77 

27.93 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

•                           1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OaTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE       1 

10-15-62 
12-19-62 

ITIO 
0250 

33-80 
29.27 

2-   1-63 
2-IU-63 

0300 
021(5 

3't.31 
32.80 

'4-15-63 

0935 

31.07 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.81R. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    00    38     121     58     38    W.  k     13M       IW 


OCT  Itlt-APR  52 
MAD  5lt-FEB  58 


OCT  Itli-APR  52 
MAR  Jit -FEB  58 
JUM  58-nATE 


195T 


1957 


-O.3I1       USED 
0.00       USED 


Station  located  0.1  mi  below  highway  bridge,  1.7  mi.  E  of  College  City.  Flow  is  drainage  chiefly  from  lands  irrigated  by  Glenn-Colusa, 
Provident,  Princeton-Codora-Glenn,  Compton-Delevan,  and  Maxwell,  Irrigation  Districts.  Backwater  from  Knights  Landing  Outfall  Gates  at 
times  affects   stage-discharge  relationship.     Maximum  gage  height   listed  does  not  necessarily   indicate  maximum  discharge. 
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TABLE         200 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
COLUSA    BASIN    DRAIN    AT    KNI&HTS    LANDING 


STATION  NO 

WATER      " 
YEAR 

A02945 

1963 

in 

feel 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

24.08 

21.00 

21.96 

25.29 

30.79 

25.94 

26.35 

25.38 

25.64 

24.55 

?4.53 

24.05 

1 

2 

23.87 

20.79 

21.57 

25.13 

32.69 

25.88 

25.31 

26.38 

25.25 

21.54 

24,54 

24. n5 

2 

3 

23.43 

20.71 

21.51 

24.99 

31.93 

25.81 

26.26 

26.34 

2'. 68 

24.54 

24.54 

24,04 

3 

4 

23.08 

20.54 

22.05 

24.74 

31.25 

25.71 

26.22 

25.29 

24.46 

24.54 

24.54 

24.05 

4 

5 

22.81 

20.36 

22.54 

24.49 

30.53 

25.58 

25.25 

25.23 

24.56 

24.53 

24.55 

24.05 

5 

6 

22.64 

20.30 

22.96 

24.35 

29.78 

25.53 

25.30 

25.  15 

24.55 

24.55 

24.55 

24.05 

5 

7 

23.18 

20.26 

23.34 

24.14 

29.01 

25.00 

26.34 

26.02 

24.56 

24.51 

24.54 

24.06 

7 

8 

23.58 

20.23 

23.63 

23.94 

28.15 

23.78 

25.94 

25.99 

24.59 

24.53 

24.54 

24.24 

8 

9 

23.92 

20.20 

23.82 

23.83 

27.35 

22.55 

27.72 

25.87 

24.65 

24.53 

24.55 

24.35 

9 

10 

24.09 

20.23 

23.55 

23.67 

27.50 

21.67 

27.44 

26.03 

24.58 

24.53 

24.53 

24.27 

10 

11 

24.26 

20.18 

23.13 

23.44 

26.14 

21.05 

27. C5 

26.20 

24.58 

24.54 

24.55 

24.13 

11 

12 

23.50 

20.18 

22.79 

22.97 

26.19 

20.59 

26.78 

25.50 

24.58 

24.52 

24.55 

24.24 

12 

13 

26.69 

20.13 

22.51 

22.45 

28.55 

20.43 

25.59 

25.57 

24.58 

24.53 

24.54 

24.43 

13 

14 

30.58 

20.09 

22.25 

21.99 

26.85 

20.24 

27.12 

25.63 

24.56 

24.52 

24.55 

24.55 

14 

15 

32.19 

20.14 

22.13 

21.65 

28.97 

20.  14 

28.50 

25.44 

24.55 

24.52 

24.55 

2-4.94 

15 

16 

31.44 

20.10 

22.56 

21.55 

28.97 

20.11 

29.22 

26.11 

24.55 

24.52 

24.55 

24.78 

16 

17 

30.79 

20.02 

23.41 

21.43 

28.89 

20.39 

29.24 

25.81 

24.52 

24.54 

24.55 

24.50 

17 

18 

30.17 

20.06 

25.61 

21.28 

28.60 

!§:!'. 

28.93 

25.67 

24.55 

24.54 

24.54 

24.44 

18 

19 

29.58 

20.07 

27.24 

21.14 

28.14 

28.51 

25.69 

24.56 

24.53 

24.54 

24.24 

19 

20 

28.87 

20.19 

27.06 

20.88 

27.63 

20.58 

28. T3 

25.77 

24.58 

24.55 

24.54 

23.97 

20 

21 

27.99 

20.22 

26.69 

20.78 

26.98 

21.25 

27.45 

26.00 

24.56 

24.53 

24.54 

23.70 

21 

22 

26.78 

20.21 

26.42 

20.57 

26.62 

21.51 

25.91 

25.22 

24.57 

24.55 

24.55 

23.52 

22 

23 

25.75 

20.  17 

26.28 

20.62 

26.40 

21.86 

26.51 

26.45 

24.56 

24.53 

24.54 

23.35 

23 

24 

24.89 

20.15 

25.24 

20.57 

26.30 

22.45 

25.35 

26.73 

24.59 

24.54 

24.54 

23.10 

24 

25 

24.05 

20.10 

26.09 

20.49 

26.16 

23.28 

26.23 

26.95 

24.58 

24.52 

24.55 

22.79 

25 

26 

23.39 

20.02 

26.02 

20.49 

26.12 

23.53 

26.20 

25.60 

24.57 

24.53 

24.47 

22.35 

25 

27 

22.73 

20.19 

26.00 

20.40 

25.10 

23.04 

25.51 

26.40 

24.55 

24.53 

24.22 

22.05 

27 

28 

22.28 

20.91 

25.98 

20.29 

26.01 

23.30 

25.59 

25.11 

24.55 

24.5' 

24.12 

21.83 

28 

29 

21.87 

21.79 

25.97 

20.30 

25.77 

26.57 

26.04 

24.55 

24.54 

24.04 

21.73 

29 

30 

21.56 

21.96 

25.87 

21.09 

26.50 

25.52 

25.15 

24.56 

24.5? 

24.05 

22.19 

30 

31 

21.19 

25.58 

25.90 

25.45 

25.96 

24.53 

24.05 

31 

£  -  Estimoted 
NH  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 

12-19-62 

1020 
I4l0 

32.50 
27.31 

2-   2-63 
2-16-63 

0920 
0600 

32.80 

28.99 

3-30-63 
1.-    9-63 

1725 

0T30 

26.55 
27.80 

4-17-63 
5-25-63 

084o 

1530 

29.26 
26.98 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.D.B.BM 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     UT     58     121     43     27     SW14     IM 


36.6 


2/10/42 


MAY  24-OCT  39  8       MAY  24-OCT  39  q     1924 
JAM  40-DAIE  JAN  40-mTE 


Station  located  at  Knights  Landing  Outfall  Gates,   0.3  mi.  W  of  Knights  Landing.     Tributary  to  Sacramento  River.     Flov  regulated  by 
outfall  gates.     Maxljnuin  gage  height  listed  does  not   indicate  maximum  discharge. 

8   -   Irrigation  season  only. 
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TABLE  201 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    KNIGHTS    LANDING 


STATION    NO 

WATER 
YEAR 

A02200 

1963 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

1 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

17.18 

20.45 

21.51 

24.91 

36.89 

27.72 

34.71 

31.55 

24.24 

17.90 

16.75 

18.42 

I 

2 

17.16 

20.24 

21.16 

24.74 

39.74 

27.49 

33.87 

30.87 

23.73 

18.00 

16.79 

18.61 

2 

3 

17.03 

20.19 

21.59 

24.60 

38.93 

27.22 

32.24 

30.35 

22.94 

18.03 

16.92 

18.81 

3 

4 

16.91 

19.97 

26.76 

24.32 

38.06 

26.89 

30.29 

29.93 

22.20 

18.21 

17.42 

19.05 

4 

5 

16.75 

19.66 

29.75 

24.09 

37.59 

26.53 

28.62 

29.66 

21.37 

18.31 

17.59 

19.24 

5 

6 

16.58 

19.45 

28.37 

23.95 

37.02 

25.72 

28.26 

29.36 

20.77 

18.29 

17.63 

19.40 

6 

7 

16.26 

19.38 

26.29 

23.66 

36.66 

24.57 

33.36 

29.32 

20.44 

18.28 

17.58 

19.72 

7 

e 

16.18 

19.24 

24.77 

23.46 

36.08 

23.24 

37.19 

29.09 

20.04 

18.23 

17.60 

20.00 

8 

9 

16.11 

19.14 

23.76 

23.37 

35.63 

21.91 

37.48 

29.31 

19.91 

18.25 

17.67 

20.24 

9 

10 

16.2* 

19.04 

23.22 

23.13 

35.37 

21.08 

37.25 

29.73 

19.67 

18.27 

17.84 

20.63 

10 

11 

16.43 

19.07 

22.71 

22.85 

35.49 

20.47 

37.11 

30.26 

19.65 

18.12 

17.95 

20.97 

11 

12 

18.68 

19.19 

22.34 

22.35 

35.57 

20.08 

37.11 

30.66 

19.55 

18.00 

17.90 

21.31 

12 

13 

28.95 

19.12 

22.08 

21.94 

35.64 

19.87 

37.27 

30.56 

19.27 

17.87 

17.83 

21.76 

13 

l* 

38.66 

18.95 

21.79 

21.37 

36.31 

19.58 

37.39 

30.02 

18.97 

17.78 

17.72 

22.02 

14 

15 

39.26 

18.89 

21.74 

21.05 

36.29 

19.40 

37.86 

29.35 

18.86 

17.81 

17.57 

22.38 

15 

16 

37.96 

18.89 

23.11 

20.94 

36.04 

19.49 

38.26 

28.78 

18.99 

17.66 

17.58 

22.48 

16 

17 

36.40 

18.93 

28.46 

20.84 

36.78 

19.76 

38.22 

28.36 

19.15 

17.43 

17.63 

22.47 

17 

18 

34.87 

18.87 

32.84 

20.63 

35.45 

20.24 

37.98 

28.16 

19.07 

17.32 

17.81 

22.38 

18 

19 

33.10 

18.81 

34.79 

20.46 

34.83 

20.17 

37.78 

28.16 

18.94 

17.34 

17.87 

22.31 

19 

20 

30.54 

18.76 

35.08 

20.29 

34.09 

19.86 

37.63 

28.20 

18.57 

17.35 

17.66 

22.28 

20 

21 

28.03 

18.75 

34.49 

20.18 

33.03 

19.62 

37.41 

28.46 

18.17 

17.44 

17.56 

22.22 

21 

22 

26.33 

18.64 

33.31 

20.00 

31.67 

19.34 

37.18 

28.60 

17.77 

17.53 

17.86 

22.20 

22 

23 

25.26 

18.62 

31.92 

19.96 

30.28 

19.29 

36.92 

28.36 

17.74 

17.48 

17.80 

22.16 

23 

2* 

24.45 

18.58 

30.60 

19.93 

29.53 

20.01 

36.69 

27.78 

18.03 

17.36 

17.75 

21.96 

24 

25 

23.65 

18.57 

29.29 

19.84 

29.16 

20.95 

36.40 

26.94 

18.03 

17.21 

17.83 

21. S8 

25 

26 

22.94 

18.53 

28.16 

19.90 

28.84 

21.21 

35.99 

26.37 

18.04 

17.24 

18.04 

21.71 

26 

27 

22.16 

18.61 

27.33 

19.76 

28.52 

21.14 

36.48 

26.79 

17.96 

17.11 

18.13 

21.48 

27 

26 

21.71 

20.90 

26.53 

19.67 

28.11 

23.82 

34.70 

25.31 

17.81 

17.02 

18.21 

21.36 

28 

29 

21.33 

22.89 

25.94 

19.73 

32.68 

33.49 

25.07 

17.83 

17.03 

18.06 

21.22 

29 

30 

21.00 

22.23 

25.58 

20.14 

35.23 

32.38 

25.21 

17.84 

16.91 

17.99 

20.97 

30 

31 

20.64 

25.19 

25.71 

35.32 

24.72 

16.82 

18.22 

31 

E  -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 T 

ME               STAGE 

10-15-62 
12-   5-62 

0005 

1130 

39.69 

29-93 

12-20-62 
2-   2-63 

0530 
0900 

35 -lit 
39-90 

3-30-63 
1.-    9-63 

1050 
Oli05 

35-50 

37-58 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 
M.D.8.9M 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     U8     10 


121     l»2     55 


NEll*     IIN       2E 


29600 


111.83 


2/22/58 


JUL  19-OCT  38  8 
JAN  39-nATE 


JUL  19-nATE 


1921 


0.00 
-3-02 


USED 
USCG6 


Station   located  just  above  the  Southern  Pacific  Railroad  bridge,    I3.I  mi.  above  Feather  River   immediately  ME  of  Knights  Landing. 
Station  affected  by  backwater  from  Feather  River  and  Sutter  Bypass   during  periods  of  high  flow.     Maximum  discharge  of  record  listed 
is  for  period  I9U0  to  date.     Records  furnished  by  USGS.     Maximum  gage  height  listed  does  not  necessarily  Indicate  maximum  discharge. 

8  -  Irrigation  season  only. 
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TABLE  202 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

DUTTt     SLOUljM     AT     MAWSON     aRIUL>C 


STATION    NO 

WATER       ' 
YEAR 

Ao^9  n 

1963 

in 

reel 

04TE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT, 

DATE 

1 

39.55 

41. 3f 

41.77 

45.10 

47.27 

46.64 

49.70 

47.54 

42.34 

42.55 

42.22 

42.03 

1 

2 

39. ib 

41.16 

41.34 

44.94 

54.20 

46.38 

49.69 

46.8/ 

42.07 

42.36 

42.39 

42.02 

2 

3 

39.35 

41.01 

41.21 

44.7  7 

56.88 

46.26 

48.88 

46.47 

41.92 

42.29 

42.49 

42.  13 

3 

<* 

39.10 

40.  '8 

43.25 

44.63 

56.19 

46.06 

47,86 

46.09 

42.00 

42.16 

42.03 

41.98 

4 

5 

39.00 

40.49 

45.02 

44.41 

54.88 

45.86 

45.97 

46.75 

42.01 

42.15 

42.20            41.91 

3 

6 

38.89 

40.37 

44.90 

44.19 

53.58 

45.15 

46.46 

45.49 

41.97 

42.24 

42.49            41.95 

6 

7 

38.83 

40.61 

43.81 

44.05 

52.38 

44.07 

47.62 

45.28 

42.43 

42.17 

42.4/            41.87 

7 

8 

38.  Si' 

40.54 

43.05 

44.19 

61.40 

42.92 

49.34 

46.10 

42.69 

42.04 

42.37 

41.78 

8 

9 

38.96 

40.45 

42.76 

44.07 

50.58 

42.09 

62.78 

46.49 

42.52 

42.02 

42.40 

42.03 

9 

10 

39.26 

40.37 

42.52 

43.85 

50.05 

41.62 

52.96 

45.00 

42.68 

42.1,7 

42.49 

42.18 

10 

11 

39.39 

40.  32 

42.19 

43.52 

49.81 

41.39 

62.97 

46.34 

42.61 

42.21 

42.34 

42.33 

U 

12 

40.81 

40.38 

42.00 

42.93 

51.16 

41.17 

64.06 

46.42 

42.66 

42.17 

42.14 

42.43 

12 

13 

45.29 

40.48 

41.88 

42.50 

51.47 

41.02 

66.33 

46.44 

42.64 

42.10 

41.98 

42.70 

13 

14 

49.91 

40.53 

41.85 

42.21 

51.60 

40.84 

56.88 

46.39 

42.63 

42.18 

41.98 

42.91 

14 

15 

55.26 

40.51 

41.91 

42.07 

52.33 

40.69 

55.75 

45.28 

42.57 

42.16 

42.  10 

43.  10 

15 

16 

34.68 

40.53 

42.59 

41.92 

51.99 

40.61 

68.64E 

46.17 

42.54 

42.07 

42.23 

43.  14 

16 

17 

53.62 

40.  '3 

4  5.34 

41.82 

61.38 

40.93 

59.05t 

45.97 

42.62 

42.05 

42.08 

43.13 

17 

18 

52.47 

40.86 

46.68 

41.  /I 

50.  /3 

41.40 

58.69E 

45.63 

42.58 

41.96 

42.05 

42.87 

18 

19 

51.39 

40.83 

50.12 

41.59 

50.16 

41.26 

67.82 

46.28 

42.63 

42.10 

42.12 

42.86 

19 

20 

50.11 

40.83 

52.06 

41.37 

49.61 

41.23 

56.60 

45.00 

42.44 

42.32 

42.36 

42.92 

20 

21 

48.74 

40.63 

51.45 

41.19 

49.07 

41.20 

65.57 

44.84 

42.30 

42.32 

42.26 

42.95 

21 

22 

47.47 

40.37 

50.57 

41.05 

48.56 

41.02 

54.91 

44.65 

42.21 

42.17 

42.21 

42.95 

22 

23 

46.51 

40.12 

49.54 

40.99 

48.07 

40.93 

53.91 

44.43 

42.13 

42.08 

42.23 

43.03 

23 

24 

45.68 

39.95 

46.58 

40.92 

47.79 

41.06 

52.90E 

44.38 

42.27 

42.10 

42.23 

42.96 

24 

25 

44.80 

39.84 

47.63 

40.84 

47.45 

41.61 

51.91E 

44.18 

42.40 

42.31 

42.32 

42.84 

25 

26 

43.91 

39.  19 

47.04 

40.  '5 

47.20 

4  1.76 

61.00t 

4  3.71 

42.53 

42.28 

42.30 

42.70 

26 

27 

43.20 

39.  78 

46.53 

40*68 

46.99 

41.56 

50.18t 

43.16 

42.54 

42.38 

42.12 

42.60 

27 

28 

42.68 

42.29 

46.13 

40.61 

46.  /5 

43.13 

49.411: 

42.80 

42.21 

42.27 

41.92 

42.46 

28 

29 

42.31 

43.15 

45.83 

40.60 

46.58 

48. 70t 

42.64 

42.03 

42.23 

41.87 

42.27 

29 

30 

42.00 

42.37 

45.56 

40.99 

47.99 

48.11 

42.53 

42.52 

42.17 

41.95 

42.11 

30 

31 

41.60 

45.31 

44.36 

49.10 

42.60 

42.32 

41.91 

31 

E  -  EsTimoled 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

ST/ISE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                  TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

10-15-62 
12-5-62 

121(9 
2330 

55.38 
1*5.20 

12-20-62 
2-   3-63 

0220 
1330 

52.2l< 
5T-09 

2-15-63            1500 

ii-2-63          0100 

52.39 

1(9.77 

4-17-63 

0815 

59.O9E 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSiR. 
M  D  BBM 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     11     Ih     121     54     28    SW31     16N 


68.9 


3/l/'*0 


JAN  39-nAIE 


NOV  3U-MAY  37  ijj     1934 
OCT  37-DATE 


Station  located  at  West  Butte -Meridian  Highway  bridge,  3-0  mi.  N  of  Meridian.  Tributary  to  Sutter  Bypass.  Flow  affected  by  gate  operation. 
Flow  during  summer  months  is  made  up  almost  entirely  of  return  water  from  lands  irrigated  by  Feather  River  diversions.  During  flood  periods, 
Sacramento  River  water  enters  Butte  Basin  above  Butte  City  by  bank  spill  and  spill  over  Moulton  and  Colusa  Weirs. 

§  -  Flood  season  only. 


B-235 


TaBLE  ?''" 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SUTTER    BYPASS    AT    LONG    BRIDGE 


STATION   NO 

WATER      ■ 
YEAR 

A05935 

1963. 

In 

reet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT. 

DATE 

1 

39.65 

41.47 

41.38 

43.34 

42.34 

40.28 

40.38 

40.65 

39.93 

1 

2 

39.42 

45.36 

41.23 

43.40 

41.81 

40.20 

40.34 

40.57 

39.95 

2 

3 

39.16 

47.72 

41.07 

43.09 

41.43 

40.17 

40.30 

40.72 

39.97 

3 

4 

47.37 

40.87 

42.50 

41.07 

40.19 

40.27 

40.52 

39.88 

4 

5 

39.36 

45.48 

40.67 

41.82 

40.58 

40.19 

40.25 

40.60 

39.82 

5 

6 

39.97 

45.63 

40.05 

41.27 

40.32 

40.17 

40.40 

40.75 

39.75 

6 

7 

39.31 

44.96 

42.04 

40.13 

40.30 

40.39 

40.75             39.70 

7 

8 

44.49 

42.88 

39.85 

40.36 

40.35 

40.70             39.66 

8 

9 

44.08 

44.84 

40.09 

40.36 

40.35 

40.68 

39.71 

9 

10 

43.78 

45.11 

40.71 

40.35 

40.37 

40.68 

39.75 

10 

11 

43.55 

45.09 

41.15 

40.35 

40.39 

40.51 

39.75 

11 

12 

44.10 

45.61 

41.25 

40.35 

40.39 

40.55 

39.57 

12 

13 

44.47 

45.50 

41.27 

40.38 

40.39 

40.47 

39.58 

13 

1* 

41.97 

44.41 

45.95 

41.29 

40.37 

40.45 

40.47 

39.45 

14 

15 

46.66 

44.81 

47.44 

41.37 

40.36 

40.45 

40.51 

39.43 

15 

16 

46.49 

44.72 

48.82 

41.25 

40.37 

40.42 

40.57 

39.27 

16 

17 

45.59 

44.42 

49.46 

41.07 

40.37 

40.48 

40.48 

39.05 

17 

18 

45.03 

41  .05 

44.13 

49.16 

40.72 

40.37 

40.56 

40.43 

18 

19 

44.42 

43.05 

43.81 

48.47 

40.36 

40.35 

40.60 

40.44 

19 

20 

43.78 

44.58 

43.51 

47.64 

40.24 

40.35 

40.67 

40.53 

20 

21 

43.01 

44.45 

43.24 

47.03 

40.18 

40.35 

40.68 

40.52 

21 

22 

42.20 

44.05 

42.95 

45.56 

40.00 

40.34 

40.52 

40.50 

22 

23 

41.45 

43.53 

42.66 

45.95 

40.05 

40.31 

40.58 

40.47 

23 

24 

40.73 

42.92 

42.43 

45.38 

40.41 

40.34 

40.59 

40.45 

24 

25 

39.98 

42.39 

42.21 

44.84 

40.30 

40.39 

40.55 

40.42 

25 

25 

39.07 

41.85 

41.97 

39.41 

44.38 

40.09 

40.41 

40.54 

40.37 

26 

27 

41.36 

41.77 

39.21 

43.87 

39.93 

40.42 

40.68 

40.17 

27 

28 

40.94 

41.54 

39.08 

43.44 

40.11 

40.28 

40.65 

40.01 

28 

29 

40.61 

40.91 

43.00 

40.35 

40.20 

40>64 

39.94 

29 

30 

40.30 

42.19 

42.59 

40.34 

40.34 

40.52 

39.92 

30 

31 

39.97 

42.98 

40.34 

40.56 

39.90 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-  6-62 

ITOO 
1300 

'♦6.92 

uo.iu 

12-20-62 

2-   3-63 

0820            kk.J2 

1615         1*7-88 

2-15-63 
3-29-63 

1620 
0815 

1*4. 85 

1*1.1*2 

U-17-63 

1130 

1*9.1*8 

LOCATION 


39  08  46 


LONGITUDE 


121    50    31 


1/4  SEC  T.BR. 

M.o.B.aw. 


SEI5    15N      IE 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


57.7 


DATE 


5/1/40 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


14 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


0.00 


REF 
DATUM 


USED 


Station  located   on  west    levee,    0.2  ml.   N  of  State  Highway   20,    3.9  ml.   E   of  Meridian. 
are  not   indicative   of  flow   in   channel   and   have  not   been   listed. 


Gage   heights   below   39.0  ft. 


B-236 


TABLE  204 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

WAOSWORTH  CANAL  NtAR  SUTTER 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A0692? 

1'553 

m 

feet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JftN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

40.24 

39.33 

38.89 

38.93 

42.94 

39.28 

41.07 

40.11 

41.13 

39.46 

40.02 

40.30 

1 

2 

40.18 

39.31 

38.86 

38.88 

43.04 

39.22 

40.73 

40.57 

4  1.50 

39.55 

39.95 

4f-.31 

2 

3 

40.08 

39.33 

38.81 

38.90 

44.  76 

39.17 

40.74 

39.96 

41.56 

39.36 

30.90 

4n.24 

3 

4 

40.08 

39.27 

38.79 

38.90 

44.46 

39.12 

40.25 

39.34 

41.01 

39.57 

40.06 

40.47 

4 

5 

39.92 

39.26 

38.69 

38.85 

43.39 

39.01 

39.99 

40.18 

40.62 

39.62 

40.14 

4n.85 

5 

6 

39.92 

39.23 

38.94 

38.89 

42.47 

39.08 

41.77 

39.70 

40.59 

39.61 

40.  14 

41.00 

5 

7 

39.92 

39.24 

38.87 

39.14 

41.81 

39.05 

41.81 

39.66 

40.52 

39.85 

40.03 

41.24 

7 

8 

40.05 

39.33 

38.87 

38.97 

41.13 

38.99 

40.85 

40.00 

40.58 

30.77 

30.89 

41.31 

8 

9 

39.94 

39.39 

39.03 

38.85 

40.73 

38.97 

41.28 

40.14 

40.85 

39.52 

40.13 

41.02 

9 

10 

39.91 

39.34 

39.02 

38.80 

42.03 

38.94 

42.20 

39.83 

4  1.02- 

39.58 

40.2.8 

40.90 

10 

11 

40.34 

39.31 

38.99 

38.74 

40.64 

38.92 

42.18 

40.47 

40.97 

39.57 

40.44 

40.95 

U 

12 

41.78 

39.28 

38.95 

38.69 

41.62 

38.86 

42.39 

40.35 

40.79 

39.73 

40.54 

41.34 

1? 

13 

46.01 

39.27 

38.95 

38.70 

44.40 

38.37 

43.23 

39.73 

40.39 

39.65 

40.54 

41.2? 

13 

14 

46.61 

39.27 

38.96 

38.68 

42.41 

38.26 

46.02 

38.59 

40.30 

40.00 

40.28 

41. "^7 

14 

15 

46.54 

39.27 

39.00 

38.67 

41.87 

38.55 

46.82 

38.30 

40.21 

39.85 

40.19 

41.67 

1  5 

16 

45.57 

39.27 

39.32 

38.66 

41.70 

38.91 

45. °9 

38.29 

40.52 

39.64 

39.99 

41.76 

15 

17 

44.17 

39.27 

41.79 

38.65 

41.30 

39.30 

46.50 

38.27 

40.45 

39.42 

39.56 

41.54 

17 

18 

43.  19 

39.25 

41.37 

38.63 

40.72 

39.19 

46.20 

38.34 

40.30 

39.44 

39.91 

41.40 

18 

19 

42.28 

39.23 

40.18 

38.63 

40.22 

39.56 

45.56 

38.45 

40.16 

39.59 

40.18 

41.44 

19 

20 

41.30 

39.21 

40.65 

38.62 

39.94 

39. 7Q 

44.64 

38.79 

40.00 

39.49 

39.58 

41.39 

20 

21 

40.50 

39.21 

40.94 

38.59 

39.82 

39.88 

43.96 

39.00 

39.04 

39.55 

39.40 

41.18 

21 

22 

40.09 

39.20 

40.28 

38.59 

39.72 

40.04 

43.45 

39.  19 

40.06 

39.50 

39.51 

41.00 

22 

21 

39.91 

39.13 

39.61 

38.60 

39.64 

40.  50 

42  .89 

39.51 

40.68 

39.37 

39.49 

40.81 

2? 

2-* 

39.80 

39.11 

39.30 

38.58 

39.57 

40.31 

42.38 

40.25 

40.73 

39.88 

39.49 

40.36 

24 

25 

39.68 

39.05 

39.21 

38.55 

39.51 

40.28 

41.86 

40.91 

40.73 

39.92 

39.54 

40.23 

25 

26 

39.54 

39.02 

39.15 

38.55 

39.44 

40.  17 

41.25 

41.13 

41.00 

39.58 

39.87 

40.19 

26 

27 

39.45 

38.98 

39.01 

38.54 

39.38 

41.1.? 

40.49 

41.32 

40.52 

39.57 

40.  14 

40.28 

27 

28 

39.41 

39.01 

39.03 

38.54 

39.33 

40.  74 

40.05 

41.10 

40.20 

39.70 

40.08 

40.12 

28 

29 

39.41 

39.18 

39.02 

38.58 

41.67 

39.45 

41.12 

39.59 

39.73 

40.10 

40.00 

29 

30 

39.37 

38.99 

39.05 

40.56 

41.12 

39.87 

40.99 

39.  33 

39.  73 

40.27 

?Q.  q  1 

30 

31 

39.36 

39.01 

43.50 

40.99 

41.03 

3  9.91 

40.  15 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAOE 

10-13-62 
10-15-62 

1600 
1015 

1*7.76 
1.7.30 

1-30-63 
1-31-63 

1530            1*3.73 
1600            1*1*  .27 

2-    3-63 
2-12-63 

1830 
211*5 

1*5.00 

1*6.1*5 

l*-ll*-63 
U-17-63 

0710 
0815 

1*7.17 
1*6.53 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  T  BR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C-FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39     09     12 


121     1*1*     00 


MEI5     I5N       2E 


1*7 -76 


10/13/62 


MAR  61-riATE 


MAR  61-IlATE 


1961 


Station  located  on  downstream  side  of  South  Butte  Road  Bridge,    0.9  mi.  E  of  Sutter.     Tributary  to  Sutter  Bypass.     Maximum  gage  height 
listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge.     This   station  and  one  2.2  mi.  downstreajn  are  used  to  determine  slope  for  rating 
of  canal.     Prior  records,   January  1939  to  March  I961,   available  at  a  site  approximately  O.3  mile  upstream. 


B-237 


TABLE  205 

DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

bUTTtiR    oYPAbS    "T     SI^Tt    PUmPiNo    Pu"NT     i 


STATION    NO 

WATEfi      " 
TEAR 

A05V^b 

196  3 

in 

eel 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

38.0 

NH 

38.7 

3A.0 

38.1 

34.0 

38.4 

35.8 

38.4 

38.5 

38.5 

38.6 

1 

2 

33.0 

38.0 

38.6 

3A.0 

A1.8 

34.0 

38.7 

35.? 

38.4 

38.5 

38.5 

38.7 

2 

3 

37.9 

38.0 

38.6 

34. 0 

A5.1 

33.9 

38.8 

3b. J 

38.4 

38.5 

38.6 

38.5 

3 

4 

37.9 

38.2 

36.5 

3A.0 

44.8 

33.8 

3'. 3 

35.  1 

38.4 

38.5 

38.7 

38.5 

A 

5 

37.9 

38. A 

38.3 

34.0 

43.8 

33.4 

36.4 

35.? 

38.4 

38.5 

38.5 

38.5 

5 

6 

37.9 

38.5 

38.8 

33.8 

42.9 

33.0 

36. A 

NR 

38.4 

38.5 

38.5 

38.6 

6 

7 

37.7 

38. 5 

38.8 

33.3 

42.3 

33.0 

36.5 

39.4 

38.5 

38.6 

38.6 

33.6 

7 

6 

37.6 

38.9 

38.8 

33.0 

41.4 

32.8 

3'. A 

NR 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

8 

9 

37.6 

38.9 

38.8 

33.0 

40.2 

32.4 

A0.6 

NR 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

9 

10 

37.6 

38.9 

38.8 

33.0 

40.0 

31.8 

A2.3 

NR 

38.5 

38.5 

38.7 

38.5 

10 

U 

j7.7 

38.9 

38.9 

33.0 

39.4 

31.  1 

42.3 

NR 

38.5 

38.5 

38.6 

38.4 

11 

12 

37.0 

38.9 

38.9 

33.0 

39.8 

31.6 

42.5 

NR 

38.4 

38.5 

38.7 

38.5 

12 

13 

38.3 

38.9 

38.9 

33.3 

41.4 

35.4 

43.5 

NR 

38.4 

38.5 

38.5 

38.7 

13 

lA 

40.2 

38.9 

38.9 

33.0 

41.2 

35.5 

44.2 

NR 

38. A 

38.5 

38.4 

38.5 

lA 

15 

A3. A 

38.9 

38.8 

33.0 

41.7 

35.6 

44.8 

NR 

38.5 

38.5 

38.4 

38.5 

15 

16 

AA.2 

38.9 

38.6 

33.0 

41.8 

35.7 

46.2 

NR 

38.5 

38.5 

38.3 

38.5 

16 

17 

A3. 2 

38.9 

38.6 

33.0 

40.8 

35.  / 

46.7 

NR 

38.5 

38.5 

38.3 

38.5 

17 

IB 

A2.5 

38.9 

38.3 

33.0 

40.6 

35.7 

46.6 

38.3 

38.5 

38.5 

38.2 

38.6 

18 

19 

Al  .8 

38.9 

38.6 

3  3.0 

39.9 

36.3 

46.  1 

38.3 

38.5 

38.5 

38. A 

38.5 

19 

20 

39.9 

38.9 

39.3 

33.0 

39.1 

38.2 

45.0 

38.3 

38.5 

38.5 

38. A 

38.5 

20 

21 

39.2 

38.9 

A1.2 

33.0 

3/.  8 

38.4 

44.3 

38.3 

38.5 

38.5 

38.5 

38.4 

21 

22 

36.7 

38.8 

A0.3 

33.0 

36.7 

38.4 

43.8 

38. A 

38.5 

38.5 

38.5 

38.4 

22 

23 

34.7 

38.8 

38.9 

33.0 

36.0 

38.2 

43.3 

38.4 

38.5 

38.5 

38.5 

38. A 

23 

2A 

3A.I 

38.8 

36.7 

33.0 

35.4 

37.5 

42.7 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.4 

24 

25 

33.9 

39.  ' 

35.6 

33.0 

35.3 

37.5 

42.2 

38.5 

38.5 

38.6 

38.5 

38.3 

25 

26 

33.7 

38.6 

35.6 

33.0 

35.0 

3  '.4 

A0.8 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.3 

25 

27 

33.5 

38.6 

35.0 

33.0 

34.2 

3/. 4 

A0.2 

38.3 

38.5 

38.6 

38.7 

38.2 

27 

28 

j3.3 

38.6 

35.0 

33.0 

34.0 

36.8 

38.8 

38.3 

38.4 

38.5 

38.6 

38. A 

28 

29 

33.1 

39.0 

35.0 

33.0 

36.8 

3  7.8 

38.3 

38. A 

38.5 

38.6 

38.4 

29 

30 

32.9 

38.8 

35.0 

33.5 

36.9 

36.4 

38.3 

38.4 

38.5 

38.6 

38.4 

30 

31 

32.7 

35.0 

3A.0 

31.  J 

38.3 

38.5 

38.6 

31 

E      -  Eslimoled 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TlMl 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC.  TBR. 
M.D.B.SM, 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39      OT      15      121     '*6      ''0     SW29     15N        2E  20-IlATE  1920 

Staff  located  on  east  levee,   0.7  mi.  above  Wadeworth  Canal,   3.0  ml.  SW  of  Sutter.     Gage  read  twice  daily  by  pump  operators. 


0.00       USED 


B-231 


TABLE         206 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

TISDALE  BYPASS  AT  RECLAMATION  DISTRICT  1660  PUMPING  PLANT 

in  feel 


STATION    NO 

*1TER      ' 
VEAR 

A0230B 

1963 

OaTE 


DEC. 


FEB 


MAR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


DATE 


1 
2 
3 
<t 
5 

6 

7 

e 

9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
2* 
25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 


22.2 
22.2 
22.2 
22.2 
22.2 

22.2 
22.2 
22,2 
22.2 
22.2 

22.2 
22.3 
23.0 
38.5 
*3.5 

*2.3 
39.8 
38.* 
37.3 
36.0 

35.1 
34.2 
33.5 
32.9 
32.1 

30.7 
29.0 
26.2 
26.0 
23.5 
23.1 


23.2 
23.3 
23.2 
23.  1 
23.1 

23.0 
22.8 
22.8 
22.8 
22.8 

22.9 
22.9 
22.9 
22.9 
22.9 

22.8 
22.8 
22.8 
22.9 
23.0 

23.0 
23.0 
22.9 
22.8 
22.7 

22.7 
22.8 
22.7 
23.1 
24.1 


24.2 
23.9 
23.6 
23.8 
27.0 

27.6 
27.3 
26.9 

NR 
24.9 

24.? 
24.0 
23.8 
23.6 
23.6 

NR 
25.2 
29.0 
38.0 
37.0 

35.3 
34.8 
34.3 
34.0 
33.3 

32.8 
32.2 
31.2 
30.0 
28.9 
28.6 


27.9 
27.1 
26.7 
26.5 
26.3 

NR 
25.7 
25.5 
25.3 
25.3 

25.1 
25.0 

NR 
24.4 
2U.0 

23.7 

23.0 
23.0 
23.0 
23.0 

23.0 
22.9 
22.9 
22.8 
22.8 

22.6 
22.6 
22.6 
22.8 
24.0 


34.5 
43.0 
44. C 
43.0 
41.5 

39.8 
38.0 
36.1 
35.! 
34.1 

37.3 
38.2 
37.9 
38.6 
38.7 

38.3 

37.1 
36.5 
35.9 
34.8 

33.9 
33.5 
33.1 
32.7 
32.4 

32.0 
31.4 
31.0 


30.5 
30.2 
29.8 
29.6 
29.2 

28.8 
28.3 
27.0 
25.6 
24.9 

24.3 
23.8 
23.5 
23.3 
23.3 

23.2 
23.2 
23.1 
23.0 
22.7 

22.4 
22.4 
22.8 
22.6 
22.7 

22.8 
23.2 
23.7 
27.6 
37.5 
35.3 


33.4 
33.6 
33.4 
33.1 
32.8 

32.3 
31.9 
38.6 
39.8 
39.5 

39.5 
40.1 
40.9 
41.6 

42.2 

43.5 
44.5 
44.2 
43.4 
42.3 

41.6 
40.9 
40.0 
39.4 
38.2 

36.8 
35.5 
34.5 
33.9 
33.4 


33.0 
32.7 
32.4 
31.9 
31.3 

30.8 
30.3 
30.0 
29.7 
29.7 

30.0 
30.3 
30.6 
30.7 
30.5 

30.1 
29.9 
29.5 
29.1 
28.6 

28.2 
28.1 
28. 2 
27.8 
27.1 

26.6 
26.3 
26.0 
25.5 
25.2 
25.3 


25.1 
25.2 
25.2 
25.2 

25.0 

24.6 
24.1 
24.2 
24.2 
24.3 

24.4 
24.3 
24.2 
24.2 
24.2 

24.1 
24.2 
24.6 
24.5 
24.3 

24.1 
24.1 
24.0 
23.9 
23.0 

24.0 
24.1 
24.3 
24.1 
24.2 


24.2 
24.2 
24.2 
24.1 
24.1 

24.1 
24.1 
24.1 
24.1 
24.1 

24.1 
24.1 
24.1 
24.1 
24.1 

24.1 

24.1 

24.0 
24.0 
24.0 

24.0 
24.0 
24.0 
23.9 
23.9 

23.9 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0 


24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
24. C 

24.0 
23.7 
23.8 
23.9 
24.0 

24.5 
24.6 
24.9 
24.4 
24.2 

24.1 
24.1 
24.0 
24.1 
24.2 

24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
24.3 

24.3 
24.4 
24.4 
24.2 
24.2 
24.2 


24.2 
24.2 
24.2 
24.2 

24.3 

24.3 
24.4 
24.5 
24.9 
24.7 

24.7 
24.7 
24.9 
25.5 
25.7 

25.7 
25.9 
25.7 
25.9 
25.7 

25.6 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 

25.3 
25.1 
25.0 
24.9 
24.8 


1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 


E      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

_ 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   TSR 
M.O.BSM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39     01     Wt     121     ii6     53     SE30     l-N 


JAii   tiJ-DalE 


Staff  located  on  north  levee  at  district  drainage  pumping  plant,   2.1  mi.  E  of  Tisdale  Weir,  6.8  mi.  SE  of  Grimes.     Gage  read  twice 
dally  by  pump  operators . 


B-239 


TABLE         207 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

SUTTER    BYPASS    «T     STATE     PUMPlNb    PLANT     2 


in  feet 


STATION    NO 

WAT  ER      " 
YEAR 

A0:)V20 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 



JAN. 



FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT 

DATE 

1 

28.2 

2  '.4 

2  /.9 

29.8 

NR 

31.3 

33.8 

32.7 

29.0 

29.2 

29.1 

29.0 

1 

2 

^8.3 

21. <i 

2  i.b 

29.3 

NR 

30.8 

33.5 

32.4 

29.0 

29.4 

29.4 

29.  1 

2 

3 

28.3 

2  1  'S 

2  I.B 

28.0 

NR 

30.3 

33.3 

32.1 

29.0 

29.5 

29.4 

29.2 

3 

u 

28.2 

2  '.0 

2  l.i. 

28.6 

NR 

29.8 

32.9 

31.9 

29.2 

29.4 

29.5 

29.2 

4 

5 

28.1 

2  /.8 

27.3 

28.4 

NR 

29.3 

32.4 

31.8 

29.0 

29.5 

29.5 

29.2 

5 

6 

28.1 

2  ^.8 

28.1 

28.2 

NR 

26.6 

32.8 

31.4 

28.6 

29.4 

29.4 

29.4 

6 

7 

27.9 

2  '•  1 

23.6 

28.2 

3  '.0 

28.3 

33.4 

30.6 

28.9 

29.2 

29.4 

29.4 

7 

a 

27.7 

2  1  .b 

28.0 

28.1 

36.0 

2?. 4 

35.6 

30.8 

29.0 

29.3 

29.3 

29.2 

8 

9 

27.6 

21. 't 

2  '.7 

26.0 

35.4 

25.8 

38.0 

31.0 

29.3 

29.3 

29.4 

29.1 

9 

10 

27.6 

27.4 

28.2 

2'. 8 

35.0 

26.5 

38.3 

31.2 

29.5 

29.2 

29.6 

29.1 

10 

1 1 

27.8 

27.2 

23.5 

27.5 

35.4 

26.4 

38.3 

31.4 

29.4 

29.4 

29.6 

29.1 

11 

12 

29.0 

2'.1 

28.7 

25.8 

36. C 

26.2 

38.4 

31.8 

29.1 

29.7 

29.4 

29.1 

12 

13 

29.9 

2  l.i 

28.6 

26.6 

35.4 

25.3 

39.2 

31.9 

2S.9 

29.5 

29.3 

29.4 

13 

14 

J8.2 

27.0 

28.4 

26.5 

36.8 

25.3 

40.2 

31.7 

28.8 

29.4 

29.2 

29.1 

14 

15 

42.6 

21.2 

28.3 

26.5 

37.0 

2  I.-3 

40.8 

31.5 

28.8 

29.3 

29.3 

28.9 

15 

16 

41  .6 

2  '.4 

28.0 

26.4 

3  I.Q 

2  1.2 

42  ,3 

31.3 

29.0 

29.3 

29.4 

28.9 

16 

17 

39.6 

2  /.& 

28.  / 

26.3 

33.4 

2  1.2 

43.2 

31.4 

29.2 

29.3 

29.  3 

28.8 

17 

18 

38.  1 

2/.  / 

31  .4 

26.3 

35.2 

2  '.0 

42.9 

30.6 

29.2 

29.3 

29.1 

28.5 

18 

19 

j6.9 

2  '.9 

34.8 

25.3 

35.1 

2/. 3 

42.2 

30.3 

29.1 

29.3 

29.  3 

28.3 

19 

20 

35.8 

2/. 8 

35.4 

NR 

34,4 

27.5 

41.2 

30.1 

29.0 

29.6 

29.4 

28.1 

20 

21 

35.  1 

2/. 5 

35.2 

NR 

3  3.7 

28.3 

40.3 

30.2 

29.1 

29.5 

29.4 

28.0 

21 

22 

33.9 

2  '.4 

34.8 

NR 

33.1 

28.8 

39.5 

30.1 

29.3 

29.5 

29.3 

27.8 

22 

23 

32.9 

27.4 

34.4 

NR 

32./ 

29.2 

38.6 

30.1 

29.7 

29.4 

29.4 

27.7 

23 

24 

32.2 

2/.:. 

3  3.6 

NR 

32.4 

28.9 

38.2 

30.2 

29.7 

29.4 

29.4 

27.5 

24 

2b 

31.4 

2/. 5 

33.0 

NR 

32.2 

28.5 

3V.2 

30.4 

29.8 

29.6 

29.4 

27.4 

25 

26 

30.4 

d  1  .b 

32.5 

NR 

32.1 

28.1 

36.2 

30.4 

29.9 

29.3 

29.4 

2  7.5 

26 

27 

28.9 

2  '.6 

32.2 

NR 

31.8 

28.0 

35.2 

30.  3 

30.0 

29.2 

29.4 

27.4 

27 

28 

<:7.4 

2  '.B 

32.0 

NR 

31.5 

29.0 

34.4 

29.  7 

29.5 

29.2 

29.4 

27.3 

28 

29 

26.6 

28.0 

31.6 

NR 

30.  1 

33.8 

29.3 

29.2 

29.2 

29.1 

27.3 

29 

30 

26.3 

28.1 

31.1 

26.2 

34.2 

33.8 

29.2 

29.1 

29.0 

29.2 

27.5 

30 

31 

26.6 

30.6 

25.2 

34.3 

29.2 

29.2 

29.1 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No     Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.aW. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


39     01     3k     121     1»3     32     SW26     IkN       2E  SO-DATE 

Staff  located  on  east  levee  at  O'Banlon  Road,   9.8  ml.  SW  of  Yuba  City.     Gage  read  twice  daily  ty  pump  operators. 


USED 


B-240 


TABLE  2o6 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SUTTER    BYPASS    AT    STATt    PUMPINO    PLANT     1 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

43=910 

19b  i 

in 

feet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

2S.  1 

2'. 4 

27.6 

28.7 

36.6 

30.5 

33.1 

NR 

NR 

29.3 

2y.  5 

NR 

1 

2 

28.3 

2'. 9 

2/. 7 

28.0 

41.8 

30.3 

32./ 

NR 

NR 

29.4 

29.4 

NR 

2 

3 

28.2 

2  1.6 

27.7 

2'. 5 

41.2 

29.5 

32.5 

NR 

27.7 

29.3 

29.4 

NR 

3 

t* 

28.3 

2/. 8 

21. b 

27.0 

40.2 

28.8 

32.1 

NR 

28.7 

29.4 

29.5 

NR 

4 

s 

28.2 

2  7.B 

21.2 

26.7 

39.0 

28.2 

31.8 

NR 

28.5 

29.  3 

29.4 

NR 

5 

6 

28.1 

27.8 

2  1  .b 

26.4 

3/. 8 

21. b 

31  .6 

NR 

27.9 

29.1 

29.3 

NR 

6 

7 

27.9 

21.  1 

28.4 

26.2 

36.6 

2b.  1 

32.5 

NR 

28.4 

29.1 

29.3 

NR 

7 

8 

27.7 

2  1.1 

27.6 

26.1 

35.5 

25.6 

36.4 

30.6 

28.6 

29.3 

29.2 

NR 

8 

9 

i7.7 

21. H 

21^.5 

26.0 

34.6 

24.5 

3/. 4 

30.8 

28.8 

29.2 

29.3 

NR 

9 

10 

27.5 

27. i> 

28.1 

26.0 

34.0 

24.1 

3/. 4 

31.0 

28.9 

29.2 

29.4 

NR 

in 

11 

27.7 

21. b 

28.5 

25.7 

34.0 

23.8 

3/. 2 

31.2 

28.8 

29.2 

29.4 

NR 

11 

12 

28.1 

27.3 

28.7 

24.9 

34.6 

23.7 

3/. 2 

31.4 

28.2 

29.4 

29.0 

NR 

12 

13 

31.7 

21.2 

28.6 

24.3 

35.1 

23.3 

3/. 6 

31.4 

28.2 

29.6 

29.0 

NR 

13 

14 

'.O.'. 

27.1 

28.4 

23.9 

35.6 

25.5 

38.4 

31.3 

28.3 

29.5 

29.1 

NR 

14 

15 

42.3 

2  7.3 

28.0 

23.8 

35.8 

26.9 

39.3 

31.1 

28.4 

29.2 

29.1 

NR 

15 

16 

41.0 

2'. 4 

2  '.7 

23.8 

35./ 

2  1.2 

40.4 

30.8 

28.6 

29.3 

29.2 

NR 

16 

17 

38.0 

2  (.6 

28.6 

23.  ' 

35.2 

26.3 

40.9 

30.3 

28.8 

29.3 

29.1 

NR 

17 

18 

36.4 

2  '.d 

30.7 

23.7 

34.6 

26.2 

40.6 

30.1 

28.8 

29.3 

29.0 

NR 

18 

19 

35.4 

27.8 

32.9 

23.6 

34.0 

27.1 

40.1 

29.  / 

28.7 

29.3 

29.1 

NR 

19 

20 

J4.3 

27.5 

34.0 

23.6 

33.4 

27.5 

39.3 

29.7 

28.8 

29.5 

29.3 

NR 

20 

21 

33.2 

2  '.6 

34.0 

23.5 

32.  ' 

28.0 

38.6 

29.8 

29.0 

29.6 

29.3 

NR 

21 

22 

32.7 

2?. 4 

33.6 

23.5 

32.3 

28./ 

38.5 

29.6 

29.2 

29.4 

NR 

NR 

22 

23 

32.3 

27.3 

33.0 

23.4 

32.0 

28.8 

3'. 4 

29.5 

29.5 

29.4 

NR 

NR 

23 

2'. 

31.7 

27.5 

32.6 

23.4 

31.  1 

28.4 

36.8 

29.5 

29.6 

29.4 

NR 

NR 

24 

25 

31.2 

2  '.6 

32.4 

23.3 

31. b 

28.0 

36.2 

29.5 

29.6 

29.6 

NR 

NR 

25 

26 

29.8 

2  7.6 

31.8 

23.3 

31.4 

27.5 

35.3 

29.6 

29.7 

29.3 

NR 

NR 

26 

27 

28.6 

27.  / 

31.6 

23.2 

31.3 

26.8 

34.4 

29.4 

29.  7 

29.1 

NR 

NR 

27 

28 

26.0 

27.8 

31.3 

23.2 

31.0 

27.3 

33.4 

28.9 

NR 

29.1 

NR 

NR 

26 

29 

25.3 

28.0 

30.9 

23.1 

30.3 

33.0 

28.2 

NR 

29.0 

NR 

NR 

29 

30 

26.4 

28.0 

30.4 

23.  ' 

32.4 

32.4 

28.2 

NR 

29.0 

NR 

NR 

30 

31 

26.7 

29.6 

25.8 

33.5 

28.2 

NR 

NR 

31 

E      -  EsTimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  TSR. 

M.D.aaw. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38     55     59     121     38     03     NE33     I3M       3E  20-mTE 

Staff  located  on  east  levee,   3  mi.  N  of  Nelson  Slough,   3-6  mi.  NW  of  Nicolaus.     Gage  read  twice  daily  ty  pump  operators. 


B-241 


TABLE  20y 

DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

SUTTER    BYPASS    AT    RECLAMATION    DISTRICT     1600    PUMPING    PLANT 

in  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A029a7 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

13.61 

17.48 

18.22 

20.76 

35.49 

23.66 

31.91 

29.36 

22.14 

14.91 

13.34 

14.97 

1 

2 

13.60 

17.21 

17.96 

20.50 

38.47 

23.23 

31.07 

28.86 

21.70 

14.86 

13.26 

15.02 

2 

3 

13.52 

17.19 

19.08 

20.30 

37.30 

22.87 

29.81 

28.44 

20.57 

14.85 

13.42 

15.14 

3 

4 

13.47 

16.97 

24.57 

20.00 

36.33 

22.44 

28.36 

28.12 

19.86 

14.91 

13.78 

15.22 

4 

5 

13.36 

16.78 

26.69 

19.83 

35.60 

22.05 

27.02 

27.89 

18.95 

14.97 

14.07 

15.34 

5 

t 

13.19 

16.64 

25.94 

19.73 

34.97 

21.45 

26.69 

27.81 

18.31 

14.91 

14.14 

15.43 

6 

7 

12.98 

16.53 

24.07 

19.45 

34.34 

20.62 

31.56 

27.84 

17.94 

14.92 

14.03 

15.65 

7 

8 

12.86 

16.39 

22.14 

19.19 

33.75 

19.69 

35.35 

27.72 

17.49 

14.88 

13.99 

16.35 

8 

9 

12.80 

16.26 

20.66 

19.12 

33.15 

18.63 

35.55 

27.78 

17.47 

14.84 

13.97 

16.44 

9 

10 

12.87 

16.10 

19.86 

18.89 

32.67 

17.86 

35.28 

27.88 

16.92 

14.82 

14.14 

16.19 

10 

11 

12.92 

16.30 

19.29 

18.68 

32.39 

17.26 

35.06 

27.91 

17.05 

14.69 

14.37 

16.77 

11 

12 

15.76 

16.41 

18.93 

18.43 

32.50 

16.88 

34.91 

28.18 

17.06 

14.60 

14.53 

17.03 

12 

13 

NR 

16.22 

18.59 

17.86 

32.83 

16.66 

34.90 

28.05 

16.66 

14.55 

14.55 

17.58 

13 

1* 

NR 

16.01 

18.19 

17.30 

33.69 

16.32 

35.15 

27.50 

16.39 

14.48 

14.38 

17.69 

14 

15 

NR 

15.95 

18.27 

16.93 

33.76 

16.21 

35.91 

26.87 

16.18 

14.43 

14.21 

18.51 

15 

16 

NR 

15.93 

20.54 

17.03 

33.47 

16.52 

36.34 

26.30 

16.52 

14.24 

14.16 

18.14 

16 

17 

34.93 

15.90 

25.62 

16.91 

33.07 

16.81 

36.33 

25.92 

16.46 

14.05 

14.15 

18.25 

17 

18 

33.58 

15.83 

29.20 

16.70 

32.49 

16.88 

36.08 

25.79 

16.56 

13.98 

14.21 

18.15 

18 

19 

31.92 

15.74 

31.32 

16.57 

31.79 

16.88 

35.79 

25.90 

16.47 

13.95 

14.18 

18.06 

19 

20 

29.88 

15.70 

32.01 

16.40 

30.97 

16.60 

35.54 

26.01 

16.04 

13.93 

14.10 

17.99 

20 

21 

28.10 

15.68 

31.65 

16.30 

30.01 

16.42 

35.20 

26.34 

15.55 

14.09 

14.11 

17.94 

21 

22 

26.78 

15.53 

30.66 

16.20 

28.86 

16.47 

34.86 

26.53 

15.14 

14.21 

14.22 

17.95 

22 

23 

25.51 

15.60 

29.47 

16.26 

27.68 

16.60 

34.53 

26.41 

15.15 

14.17 

14.28 

17.60 

23 

24 

23.93 

15.58 

28.32 

16.24 

26.62 

18.14 

34.19 

26.00 

15.39 

14.01 

14.29 

17.48 

24 

25 

22.30 

15.58 

27.26 

16.11 

25.98 

18.58 

33.86 

25.26 

15.45 

13.91 

14.32 

17.32 

25 

26 

21.01 

15.54 

26.25 

16.11 

25.37 

18.33 

33.41 

24.59 

15.41 

14.06 

14.51 

17.00 

26 

27 

19.99 

15.82 

25.04 

15.95 

24.81 

18.20 

32.79 

24.04 

15.34 

13.95 

14.67 

16.86 

27 

28 

19.28 

18.21 

23.72 

15.91 

24.23 

21.75 

31.99 

23.48 

15.26 

13.81 

14.80 

16.67 

28 

29 

18.68 

19.15 

22.53 

15.97 

28.84 

31.01 

23.25 

15.14 

13.67 

14.79 

16.51 

29 

30 

18.01 

18.79 

21.67 

16.63 

31.95 

30.10 

23.56 

14.97 

13.57 

14.66 

16.23 

30 

31 

17.61 

21.11 

23.53 

32.42 

22.93 

13.44 

14.83 

31 

E      -  Estimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-16-62 
12-   5-62 

121*5 
11*00 

38.65E 

26.85 

12-20-62 

2-  2-63 

11*00           32.10 
0600           38.75 

2-ll*-63 

3-31-63 

1800 
0600 

33-80 
32.50 

1*-   9-63 

l*-l7-63 

0130 
0300 

35.65 
36.1*0 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR. 
MOBSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

Station  loc 

ated  on  west 

levee,    3.7  ml.   SI 

of  KnightE 

Landing , 

15-DATE 

0.00 

USED 

B-242 


TABLE        210 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    At    FREMONT    WEIR,    WEST    END 


In  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A02170 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

15.24 

18.81 

19.67 

22.44 

35.80 

25.24 

32.99 

30.20 

22.91 

16.05 

14.55 

16.13 

1 

2 

15.22 

18.57 

19.33 

22.24 

38.17 

24.93 

32.17 

29.77 

22.41 

16.08 

14.64 

15.26 

2 

3 

15.13 

18.51 

20.26 

22.11 

37.19 

24.62 

30.65 

29.53 

21.50 

16.11 

14.74 

16.45 

3 

A 

15.04 

18.33 

25.85 

21.85 

36.43 

24.26 

28.85 

29.27 

20.78 

16.26 

15.15 

15.53 

4 

5 

14.90 

18.08 

28.05 

21.65 

35.84 

23.88 

27.01 

29.00 

19.85 

16.35 

15.35 

15.77 

5 

6 

14.74 

17.90 

26.72 

21.52 

35.39 

23.21 

27.08 

28.79 

19.20 

16.29 

15.41 

15.90 

6 

7 

14.46 

17.81 

24.75 

21.23 

34.88 

22.26 

32.22 

28.64 

18.89 

16.30 

15.34 

17.21 

7 

8 

14.33 

17.67 

23.17 

21.02 

34.39 

21.07 

35.52 

28.51 

18.44 

16.26 

15.35 

17.49 

8 

9 

14.29 

17.53 

22.03 

20.93 

33.95 

19.85 

35.81 

28.42 

18.22 

15.28 

15.39 

17.72 

9 

10 

14.39 

17.40 

21.41 

20.70 

33.65 

19.08 

35.61 

28.60 

17.95 

16.29 

15.55 

17.92 

1" 

11 

14.49 

17.52 

20-80 

20.49 

33.51 

18.53 

35.44 

28.86 

17.93 

16.17 

15.65 

18.34 

11 

12 

16.77 

17.65 

20.44 

20.15 

33.74 

18.17 

35.35 

29.16 

17.87 

16.02 

15.64 

18.65 

12 

13 

27.88 

17.52 

20.14 

19.62 

33.98 

17.97E 

35.37 

29.04 

17.52 

15.88 

15.50 

19.09 

13 

14 

37.64 

17.31 

19.77 

19.05 

34.53 

17.68E 

35.53 

28.44 

17.23 

15.80 

15.50 

19.38 

14 

IS 

37.79 

17.24 

19.78 

18.79 

34.52 

17.59 

36.12 

27.70 

17.10 

15.80 

15.36 

19.80 

15 

16 

36.48 

17.23 

21.68 

18.71 

34.29 

17.76 

36.50 

27.16 

17.28 

15.67 

15.34 

19.82 

16 

17 

35.29 

17.23 

27.22 

18.62 

33.98 

18.10 

36.48 

26.76 

17.47 

15.45 

15.37 

19.83 

17 

18 

34.06 

17.18 

30.88 

18.41 

33.51 

18.45 

35.28 

26.59 

17.43 

15.35 

15.50 

19.73 

18 

19 

32.27 

17.11 

32.86 

18.27 

32.87 

18.31 

36.06 

26.79 

17.33 

15.33 

15.59 

19.55 

19 

20 

29.63 

17,03 

33.33 

16.12 

31.99 

18.00 

35.87 

26.88 

15.90 

15.32 

15.40 

19.65 

20 

21 

26.92 

17.01 

32.84 

18.00 

30.92 

17.79 

35.51 

27.20 

16.51 

15.44 

15.39 

19,64 

21 

22 

25.02 

15.90 

31.64 

17.86 

29.55 

17.73 

35.38 

27.31 

16.10 

15.53 

15.56 

19.64 

22 

23 

23.85 

16.92 

30.19 

17.87 

28.24 

17.77 

35.12 

27.07 

16.07 

15.47 

15.56 

19.52 

23 

24 

22.92 

16.90 

28.81 

17.86 

27.33 

18.99 

34.84 

26.55 

15.31 

15.35 

15.51 

19.37 

24 

25 

22.08 

15.89 

27.37 

17.75 

25.91 

19.86E 

34.61 

25.72 

15.35 

15.24 

15.57 

19.25 

25 

26 

21.42 

15.83 

26.12 

17.78 

26.54 

19.97E 

34.28 

25.15E 

15.31 

15.25 

15.71 

19.02 

26 

27 

20.62 

17.01 

25.20 

17.52 

25.15 

19.49E 

33.80 

24.59 

16.21 

15.15 

15.82 

18.85 

27 

28 

20.10 

19.29 

24.33 

17.56 

25.70 

22.30 

33.05 

24.08 

15.05 

15.03 

15.89 

18.74 

28 

29 

19.70 

20.76 

23.52 

17.62 

30.51 

31.98 

23.91 

15.03 

14.98 

15.79 

18.57 

29 

30 

19.27 

20.33 

23.14 

18.11 

33.30 

30.95 

24.16 

16.02 

14.88 

15.70 

18,35 

30 

31 

18.93 

22.73 

24.78 

33.58 

23.52 

14.79 

15.88 

31 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Recorc) 
NF   -  No    Flow 


CREST       STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STaGE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
12-20-62 

2140 

1110 

38.47 
33.39 

2-  2-63 
2-14-63 

06l0       38.42 
2050      34.60 

3-31-63 

4-   8-63 

0650 

2400 

33.68 
35.88 

4-16-63 
5-12-63 

2400 
1200 

36.53 

29.21 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TBR 
M  DB.SM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS, 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  45  34 
Station   lo 

121  39  59 
cated   0.1  m 

NW   32    UN   3E 
1.    W   of   weir, 

4.0  ml.    S 

39.7 
E   of  Knlg 

12/23/55 
hts   Landing 

AUG   34 -DATE 

1934 

0.00 

USED 

B-243 


TaSLE         211 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO  RIVER  AT   FREMONT  WEIR,    EAST   END 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

AO2I6O 

1963      . 

In 

Feet 

OflTE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

J  UNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.98A 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

NR 

37.20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

3 

NH 

NR 

NR 

NR 

36.54 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.64 

NR 

im 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.94 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR                  NR 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.41A 

NR 

34.59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.88 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.64 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.43 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

15 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13 

14 

56.50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.40 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

56.63 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.98 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

55.32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.55 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

54.30 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.59 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

53.48a 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.38 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

35.12 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

34.94 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.75 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.60 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.33 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

54.07 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

55.79 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

?1 

E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STA6E 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 

2-    2-63 

2140 
0640 

57.55 

57.40 

4-   9-63 

4-17-63 

0100    34.96 

0240      55.65 

A  -  Mean  gage  height  for  period  of  flow 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.aR. 
M.O.B.aM. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


58   45   55      121   58   05      SW27   UN    3E 


39.5 


5/1/40 


APR  35-DATE   1935 


0.00 


USED 


Station  located  approx.  200  ft.  N  of  weir,  5.2  ml.  SE  of  Knights  Landing.   Qage  heights  below  weir  crest 
(55.50  ft.)  are  not  tabulated. 


B-244 


TflBLE  ,,, 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
FEATHER    RIVFR    AT    OROVILLE 


STATION   NO 

*ATER       ' 
YEAR 

A05791 

1963 

in 

feet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG                SEPT 

1 

DATE 

1 

35.48 

37.58 

38.06 

37.22 

58.85 

37.72 

39.43 

40.16 

38.42 

35.80 

35.10            35.90 

1 

i 

35.62 

37.69 

38.44 

37,23 

51.09 

37.54 

39.00 

40.23 

38.11 

36.78 

35.11            35.90 

2 

1 

35.70 

37.63 

42.36 

37.20 

46.26 

37.47 

38.80 

40.43 

37.88 

36.78 

36.10            35.89 

3 

« 

35.52 

37.63 

40.37 

37.26 

43.46 

37.40 

38.30 

40.52 

37.54 

35.75 

36.12            35.88 

4 

S 

35. *6 

37.71 

39.45 

37.32 

42.31 

37.31 

38.78 

40.58 

37.58 

36.75 

36.07            35.90 

5 

6 

35.** 

37.60 

39.02 

36.99 

41.36 

37.18 

45.70 

40.68 

37.48 

35.74 

36.00      !       35.92 

6 

7 

35.36 

37.58 

38.86 

36.91 

40.76 

37.26 

48.63 

40.88 

37.44 

36.73 

35.01             35.92 

7 

8 

35.40 

37.48 

38.47 

36.99 

40.40 

37.17 

46.10 

40.88 

37.20 

36.71 

36.00            35.91 

8 

9 

35.38 

37.36 

38.08 

36.77 

40.07 

37.02 

43.68 

40.50 

37.12 

36.70 

36.01            35.93 

9 

10 

35.62 

37.70 

37.72 

36.81 

39,75 

36.89 

42.44 

40.10 

37.10 

36.69 

36,04      1       35.94 

10 

11 

MR 

37.48 

37.88 

37.04 

39.57 

36.92 

41.60 

40.17 

37.06 

35.57 

36.00            35.92 

11 

12 

NR 

37.31 

37.47 

36.29 

39.48 

36.70 

41.05 

40.00 

36.91 

36.52 

35.99            35.94 

12 

13 

56.31 

37.17 

37.23 

36.27 

39.98 

36.76 

40.75 

39.62 

36.90 

35.52 

35.95 

36.29 

13 

1* 

NR 

37.33 

37.52 

36.73 

NR 

36.73 

44.11 

39.38 

36.84 

36.51 

35.91 

36.30 

14 

15 

NR 

37.36 

38.96 

36.68 

NR 

37.01 

44.45 

39.32 

37.15 

36.51 

35.93 

36.27 

15 

16 

41.74 

37.30 

41.51 

36.59 

NR 

37.00 

42.76 

39.37 

37.11 

35.50 

35.91      !       36.00 

16 

17 

40.01 

37.28 

42.25 

36.43 

NR 

36.76 

41.70 

39.53 

37.09 

36.52 

35.95      I       35.85 

17 

1« 

39.36 

37.17 

41.42 

36.47 

NR 

36.79 

41.08 

39.68 

37.04 

35.40 

35.97            35.01 

18 

19 

•>8.61 

37.01 

40.57 

36.42 

NR 

36.88 

41.30 

39.68 

36.95 

35.62 

35.95 

35.18 

19 

20 

38.12 

36.97 

40.01 

36.38 

NR 

36.87 

40.78 

39.85 

35.94 

36.58 

35.01 

36.20 

20 

21 

38.11 

36.77 

39.58 

36.50 

NR 

37,00 

40.27 

39.67 

36.97 

35.58 

3^.95 

36.20 

21 

22 

37.87 

37.01 

39.34 

36.61 

NR 

37,01 

40.03 

39.62 

36.97 

35.58 

35.90 

36.13 

22 

23 

37.70 

37.00 

39.20 

36.65 

NR 

37,71 

39.88 

39.45 

37.02 

36.57 

35.93            36.18 

23 

24 

37.90 

37.00 

39.01 

36.43 

NR 

37.43 

39.85 

39.36 

37.00 

35.57 

35.91            35.85 

24 

25 

38.18 

36.96 

38.39 

36.60 

NR 

37.30 

39.80 

39.30 

36.95 

35.57 

35.92            35.92 

25 

26 

37.93 

37.21 

37.97 

36.40 

NR 

37,28 

39.70 

39.13 

36.90 

35.50 

35.90            35.96 

26 

27 

37.99 

39.10 

37.72 

36.51 

NR 

38,31 

39.59 

39.00 

36.88 

35.25 

35.90 

35.73 

27 

28 

37.91 

37.72 

37.63 

36.55 

NR 

41.92 

39.58 

38.70 

36.84 

35,20 

35.91 

35,71 

28 

29 

37.76 

37.78 

37.29 

36.71 

40.49 

39,80 

38.53 

36.84 

36.20 

35,91 

35.72 

29 

30 

37.73 

37.92 

37.30 

38.79 

39.98 

40,03 

38.50 

36.82 

36.14 

35,90 

35.71 

30 

?1 

37.76 

37.77 

57.59 

39.84 

39.19 

36.11 

35.90 

31 

E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE      J 

10-15-62 

1-51-65 

1900 
2100 

60.15 
65.37 

4-   7-65 
4-14-65 

0700 
1500 

49.64 
46.56 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


59  51  06  I  121  52  57     SW8  19N  4e 


1/4  SEC  T.81R. 
M.D.S.aM 


OF  RECORD 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


250000 


5/19/07 


OCT  01 -DATE 


OCT  01 -DATE 


1912 
1954 
1962 


1954 

1962 


159.53  DSCGS 

182.02  nscos 

100.00  USCQS 


station  located  200  ft.  below  Orovllle-Chloo  Road  bridge,  0.4  ml.  NE  of  Orovllle.   Flow  partly  regulated  by 
reservoirs  and  power  plants.  The  flow  was  also  affected  by  construction  activities  at  Orovllle  dam.  Records 
furnished  by  USQS.  Drainage  area  Is  5652  sq.  ml. 
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TABLE        213 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

ftATHER     RlVtR     NtAR     CjRlDLtY 


STATION   NO 

WATER      " 
YEAR 

A0516& 

196  3 

in 

«el 

04TE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

26.47 

28.92 

29.23 

28.58 

50.13 

28.98 

31.10 

31.79 

28.90 

25.53 

24.49 

24.84 

1 

2 

26.58 

29.03 

29.28 

28.56 

46.21 

28.82 

30.59 

31.89 

28.60 

26.48 

24.69 

24.84 

2 

3 

26.83 

29.03 

34.42 

28.54 

41.10 

28.73 

30.34 

31.99 

28.37 

26.41 

24.82 

24.86 

3 

4 

26.70 

29.00 

32.38 

28.58 

3'. 50 

28.6/t 

30.06 

32.13 

28.03 

26.37 

24.86 

24.75 

4 

5 

26.53 

29.02 

30.95 

28.64 

35.64 

NR 

30.02 

32.13 

27.85 

26.39 

24.87 

24.78 

5 

6 

26.52 

29.00 

30-32 

28.46 

34.05 

NR 

36.41 

32.20 

27.71 

26.40 

24.50 

24.97 

5 

7 

26.38 

28.93 

30.11 

28.26 

33.04 

NR 

41.29 

32.17 

2  7.56 

26.40 

24.45 

25.05 

7 

B 

26.47 

28.82 

29.70 

28.37 

32.32 

NR 

39.64 

32.40 

27.35 

26.40E 

24.44 

25.10 

8 

9 

26.45 

28. (1 

29.41 

28.25 

31.88 

NR 

37.12 

31.98 

27.18 

26.40 

24.42 

25.15 

9 

10 

26.40 

28.84E 

29.04 

28.23 

31.41 

NR 

35.45 

31.46 

27.12 

26.38 

24.49 

25.36 

10 

11 

27.72 

26.75 

29.02 

28.41 

31.09 

NR 

34.34 

31.39 

26.93 

26.29 

24.75 

25.47 

a 

12 

37.95 

28.59 

28.88 

27.96 

30.90 

28.  10 

33.46 

31.29 

26.77 

26.25 

24.82 

25.53 

12 

13 

47.16 

28.47 

28.63 

27.79 

31.62 

28.03 

32.96 

30.88 

26.57 

26.25 

24.74 

26.02 

13 

14 

48.02 

28.56 

28.77 

28.08 

31.63 

27.89 

35.51 

30.55 

26.53 

25.20 

24.57 

26.35 

14 

15 

40.72 

28.60 

29.71 

28.09 

31.08 

28.21 

37,71 

30.35 

27.02 

26.11 

24.51 

26.36 

15 

16 

35.48E 

28.57 

33.21 

28.15 

30.80 

28.21 

35.74 

30.30 

27.10 

25.21 

24.51 

26.16 

15 

17 

33.26E 

28.55 

34.36 

27.94 

30.53 

28.03 

34.44 

30.38 

27.03 

25.20 

24.55 

25.02 

17 

18 

31.93E 

28.51 

33.80 

27.98 

30.26 

27.92 

33.58 

30.52 

26.93 

25.81 

24.63 

25.11 

18 

19 

30.90E 

28.46 

32.48 

27.89 

29.99 

27.98 

33.52 

30.47 

25.75 

26.02 

24.73 

25.44 

19 

20 

30.08E 

28.44 

31.66 

27.89 

29.90 

27.98 

33.20 

30.71 

26.74 

26.01 

24.96 

25.57 

20 

21 

29.67E 

28.25 

31.06 

27.89 

29.83 

28.19 

32.57 

30.59 

26.73 

26.02 

25.10 

26.60 

21 

22 

29.39E 

28.38 

30.68 

28.11 

29.61 

28.13 

32.15 

30.43 

26.73 

26.00 

24.95 

25.64 

22 

23 

29.09E 

28.41 

30.43 

28.  U 

29.47 

28.80 

31.90 

30.26 

25.84 

25.98 

24.85 

25.59 

23 

24 

29.15E 

28.43 

30.13 

27.91 

29.43 

28.84 

31.76 

30.09 

26.82 

26.02 

24.87 

25.37 

24 

25 

29.52E 

28.42 

29.64 

28.02 

29.26 

28.55 

31.68 

30.00 

26.73 

26.04 

24.86 

25.15 

25 

26 

29.23 

28.42 

29.24 

27.89 

29.18 

28.52 

31.58 

29.82 

25.65 

26.01 

24.85 

25.35 

26 

27 

29.21 

30.28 

29.01 

27.96 

29.19 

29.04 

31.43 

29.55 

26.62 

25.50 

24.90 

26.21 

27 

28 

29.20 

29.11 

28.69 

27.91 

29.00 

33.84 

3  1.30 

29.35 

25.60 

25.32 

24.88 

25.9' 

28 

29 

29.04 

29.12 

28.68 

28.09 

32.43 

31.42 

29.21 

25.50 

25.25 

24.92 

25.95 

29 

30 

29.00 

29.06 

2  8.57 

29.14 

31.66 

31.64 

29.09 

25.58 

25.14 

24.84 

25.93 

30 

31 

29.03 

28.60 

39.68 

31.46 

28.77 

24.82 

24.82 

31 

E  -  Elltmoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

04TE 

TIME 

ST4GE 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME 

STAGE 

10-14-62 
12-   3-62 

0210 

1020 

50.23 
35.84 

12-17-62      2310          34.70 
2-   1-63     0520          51.01 

2-13-63 
3-28-63 

l6lo 
0720 

31.96 

34.82 

4-   7-63     1230 
4-14-63     2400 

41.92 
38.49 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR 
M.O.B.aM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C  FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

39   22   01 

121    38   43 

SW33    18N    3E 

102.25 

12/23/55 

1/44 -DATE 

3/29-5/37      # 
10/37-4/39 
11/39-7/40 
10/40-7/43 
10/43-DATE 

1929 
1929 

0.00 
-3.64 

USED 

uscas 

Station  located  at  highway  bridge,  2.7  ml.  E  of  Orldley.   Water,  overflowing  the  left  bank  at  gage  ht .  46. Ot, 
bypasses  the  station  and  reenters  the  main  channel  downstream.   Drainage  area  Is  3,684  sq.  ml, 

#  -  Flood  season  only 
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T4BLE  3)4 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 

FEATHER  RIVER  AT  YUBA   CITY 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

.      AO5I35 

1963     . 

in 

feat 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APBIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG-        :        SEPT 

DATE 

1 

40.10 

43.34 

43.49 

43.04 

71.99 

43.81 

48.49 

49.02 

46.26 

41.83 

39.26 

39.05 

1 

2 

40.07 

43.13 

43.41 

42.99 

70.05 

43.70 

47.30 

49.35 

45.64 

41.73 

39.10 

39.05 

2 

5 

40.24 

43.21 

49.44 

42.93 

63.99 

43.47 

46.53 

49.58 

45.25 

41.62 

39.09 

39.07 

3 

4 

40.29 

43.13 

51.29 

42.93 

59.42 

43.29 

46.13 

49.89 

44.53 

41.56 

39.11 

39.05 

4 

5 

40.07 

43.16 

47.79 

42.95 

56.34 

43.27 

45.67 

50.28 

44.14 

41.52 

39.24 

39.00 

5 

6 

40.01 

43.14 

46.17 

42.92 

53.76 

43.01 

52.06 

50.89 

43.96 

41.46 

39.21 

39.00 

6 

7 

39.96 

43.02 

45.51 

42.56 

51.58 

43.10 

60.28 

50.73 

43.77 

41.40 

39.07 

39.14 

7 

8 

39.88 

42.89 

45.08 

42.59 

49.97 

42.99 

60.77 

51.05 

43.51 

41.39 

39.00    i      39.26 

8 

9 

40.00 

42.69 

44.44 

42.53 

49.16 

43.00 

58.05 

50.69 

43.16 

41.31 

38.96 

39.35 

9 

10 

39.85 

42.72 

44.00 

42.30 

48.44 

42.82 

55.56 

49.64 

43.08 

41.28 

38.92 

39.49 

10 

11 

40.51 

43.12 

43.62 

42.37 

47.89 

42.52 

54.09 

49.32 

43.02 

41.22 

38.92 

39.64 

11 

12 

47.20 

42.71 

43.69 

42.33 

46.85 

42.59 

52.48 

48.95 

42.72 

41.10 

39.04 

39-84 

12 

13 

63.74 

42.52 

43.04 

41.69 

48.31 

42.26 

51.18 

48.18 

42.46 

41.00 

39.09 

40.12 

13 

14 

72.44 

42.39 

43.00 

41.69 

49.64 

42.26 

53.00 

47.50 

42.35 

40.98 

39.09 

41.03 

14 

15 

65.94 

42.53 

43.35 

42.06 

48.36 

42.46 

58.48 

47.24 

42.40 

40.90 

38.96 

41.31 

15 

16 

58.04 

42.50 

48.93 

42.05 

47.34 

42.64 

57.10 

47.26 

42.79 

40.79 

5§-iJ 

41.27 

16 

17 

51.83 

42.42 

52.03 

41.88 

46,77 

42.92 

54.36 

47.62 

42.87 

40.82 

38.86 

40.98 

17 

18 

48.26 

42.40 

52.20 

41.82 

46.36 

42.46 

52.51 

i(8.24 

42.85 

40.77 

38.90 

40.87 

18 

19 

46.61 

42.31 

50.35 

41.79 

45.78 

42.46 

51.92 

48.49 

42.65 

40.37 

38.93 

41.04 

19 

20 

45.34 

42.24 

48.43 

41.75 

45.63 

42.35 

51.72 

49.05 

42.38 

40.61 

38.94 

41.41 

20 

21 

44.73 

42.06 

47.26 

41.64 

45.37 

42.59 

50.50 

49.22 

42.28 

40.60 

39.08 

41.48 

21 

22 

44.43 

42.08 

46.83 

41.77 

45.17 

42.55 

49.54 

49.02 

42.19 

40.61 

39.21 

41.49 

22 

^^ 

44.07 

42.19 

46.08 

41.92 

44.78 

43.24 

48.94 

48.63 

42.17 

40.59 

39.17 

41.42 

23 

43.89 

42.19 

45.61 

41.81 

44.64 

44.66 

48.74 

48.06 

42.27 

40.56 

39.10 

41.41 

24 

25 

44.10 

42.18 

45.11 

41.74 

44.41 

43.98 

48.63 

47.69 

42.21 

40.57 

39.08 

40.96 

25 

26 

44.16 

42.17 

44.33 

41.77 

44.28 

43.59 

48.53 

47.52 

42.09 

40.56 

39.08 

40.89 

26 

27 

43.81 

44.01 

43.97 

41.62 

44.18 

43.72 

48.24 

47.21 

41.96 

40.40 

39.04 

40.94 

27 

28 

43.84 

44.28 

43.73 

41.62 

43.95 

52.54 

48.09 

46.94 

41.90 

39.93 

39.03 

40.73 

28 

29 

43.62 

43.45 

43.50 

41.79 

52.82 

48.21 

47.85 

41.83 

39.75 

39.02 

40.55 

29 

30 

43.44 

43.26 

43.11 

42.63 

50.01 

48.68 

47.15 

41.84 

39.65 

39.05 

40.53 

30 

31 

43.43 

43.14 

55.65 

48.70 

46.48 

39.48 

39.07 

31 

E     -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

04TE                 TIME 

STAGE 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                TIME 

STAGE 

10-14-62     0840 
12-   5-62     2000 

73.48 
55.22 

12-18-62     0200       52.42 
2-   1-63     1400       74.22 

2-14-63 
3-28-63 

0510 
1250 

50.09 

54.04 

4-   7-63     2400 
4-15-63     1430 

61.88 
59.17 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC,  TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39    08    20      121    36    17 


SE23   15N   3E 


82.42 


Station  located  at   Sacramento  Northern  Railroad  Bridge 
relationship.     Drainage  area  Is   3,985  sq.   ml. 

fl   -   Irrigation  season  only 


12/24/55 

Backwater  from  Yuba  River  at  times  affects  stage-discharge 


7/44-1045  «  11/43-DATE 
1/46-DATE 


194 
1943 


0.00 
-3.0 


USED 
USCGS 
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TABLE  215 

DAILY     VEAN       GAGE     HEIGHT 
YUBA    RIVER    AT    ENGLEBRIGtIT    DAM 


STATION   NO 

WATER 

YEAR 

A61*30 

1963 

in 

feet 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NF 

27.54 

27.45 

27.63 

40.64 

28.01 

29.01 

29.44 

29.55 

27.48 

NF 

NF 

1 

2 

NF 

27.57 

27.59 

27.61 

33.81 

27.99 

28.74 

29.59 

29.10 

27.44 

NF 

NF 

2 

3 

NF 

27.54 

30.69 

27.57 

31.52 

27.96 

28.57 

29.71 

29.05 

27.40 

NF 

NF 

3 

4 

NF 

27.52 

29.43 

27.56 

30.58 

27.93 

28.48 

29.85 

28.68 

27.37 

NF 

NF 

4 

5 

NF 

27.50 

28.70 

27.53 

30.32 

27.91 

28.63 

30.24 

28.43 

27.35 

NF 

NF 

5 

6 

NF 

27.49 

28.37 

27.50 

29.76 

27.89 

32.14 

30.55 

28.58 

27.32 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

27.57 

28.19 

27.47 

29.38 

27.89 

32.43 

30.48 

28.40 

27.29 

NF 

NF 

7 

a 

NF 

27.36 

28.06 

27.45 

29.24 

27.88 

31.17 

30.37 

28.35 

27.26 

NF 

NF 

8 

» 

NF 

26.82 

27.92 

27.43 

29.14 

27.88 

30.39 

30.28 

28.30 

27.23 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

27.54 

27.85 

27.42 

29.02 

27.85 

30.06 

29.91 

28.32 

27.18 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

27.78 

27.80 

27.37 

28.92 

27.80 

29.78 

29.83 

28.40 

27.16 

NF 

NF 

11 

12 

25.5eA 

27.57 

27.74 

27.32 

28.83 

27.75 

29.55 

29.44 

28.19 

27.12 

NF 

NF 

12 

13 

37.86 

27.47 

27.69 

27.31 

29.45 

27.71 

29.43 

29.28 

28.13 

27.08 

NF 

NF 

13 

14 

35.15 

27.43 

27.64 

27.34 

29.34 

27.72 

30.49 

29.15 

28.12 

27.02 

NF 

NF 

14 

15 

30.56 

27.42 

27.86 

27.36 

28.98 

27.82 

31.17 

29.28 

28.15 

26.93 

NF 

NF 

15 

16 

29.18 

27.42 

29.82 

27.35 

28.81 

27.84 

30.44 

29.49 

28.25 

NF 

NF 

NF 

16 

17 

28.76 

27.42 

29.88 

27.33 

28.71 

27.92 

29.92 

29.81 

28.25 

NF 

NF 

NF 

17 

18 

28.45 

27.39 

29.33 

27.32 

28.61 

27.87 

29.64 

30.20 

28.32 

NF 

NF 

NF 

18 

19 

28.26 

27.38 

28.83 

27.30 

28.53 

27.83 

29.75 

30.32 

28.12 

NF 

NF 

NF 

19 

20 

28.16 

27.38 

28.52 

27.29 

28.46 

27.85 

29.57 

30.67 

27.99 

NF 

NF 

NF 

20 

21 

28.06 

27.38 

28.34 

27.31 

28.40 

27.92 

29.31 

30.59 

27.88 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

27.95 

27.37 

28.20 

27.32 

28.35 

27.97 

29.12 

30.59 

27.83 

NF 

NF 

NF 

22 

23 

27.88 

27.37 

28.10 

27.31 

28.31 

28.41 

29.07 

30.41 

27.85 

NF 

NF 

NF 

23 

24 

27.80 

27.36 

28.00 

27.31 

28.26 

28.46 

29.06 

30.12 

27.83 

NF 

NF 

NF 

24 

25 

27.72 

27.35 

27.90 

27.30 

28.23 

28.25 

29.08 

29.99 

27.78 

NF 

NF 

NF 

25 

26 

27.66 

27.39 

27.83 

27.25 

28.18 

28.17 

29.02 

30.08 

27.68 

NF 

NF 

NF 

26 

27 

27.61 

27.90 

27.80 

27.22 

28.10 

28.51 

28.96 

30.18 

27.63 

NF 

NF 

NF 

27 

28 

27.58 

27.72 

27.76 

27.23 

28.04 

30.66 

28.99 

30.07 

27.61 

NF 

NF 

NF 

28 

29 

27.56 

27.57 

27.72 

27.26 

29.50 

29.12 

30.76 

27.58 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

27.54 

27.51 

27.68 

27.98 

29.15 

29.30 

30.07 

27.54 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

27,52 

27.66 

36.38 

29.05 

29,74 

NF 

NF 

" 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-   3-62 

2000 
1000 

40.27 
31.42 

2-    1-63 
3-28-63 

0430 
0500 

44.86 
31.60 

4-  6-63 

1300 

34.05 

E      -  EsTimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


Mean  gage  height  for  period  of  flow 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  r  BR. 
M.O.aSM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39   14   22      121    16  00      SE14    16N      6E 


150000 


2/1/63    OCT  41 -DATE   OCT  41-DATE    194l   1958   526.99  USCQS 

1958  0.00  USCQS 


Station  located  above  spillway  of  Englebrlght  Dam,  1.0  ml.  above  Deer  Creek,  2.5  ml.  NE  of  Sraartvllle.   Plow 
regulated  by  Lake  Spauldlng,  Englebrlght  Reservoir,  Bowman  Lake,  Fordyoe  Lake,  and  many  smaller  reservoirs. 
Maximum  discharge  listed  Includes  flow  through  powerhouse.   Records  furn.  by  USQS.   Drainage  area  Is  1,104  sq.  ml. 
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TABLE         216 
DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 

YUBA   Rr/ER  NEAR  MARYSVILLE 


STATION   NO 

WATER 
YEAR 

A06150 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 



DEC. 

JAN 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

61.32 

62.15 

52.27 

52.39 

85.09 

62.75 

65.04 

64.72 

64.52 

50.86 

60.13 

NR 

1 

? 

61.37 

62.13 

62.31 

52.36 

75.70 

52.72 

64,52 

64.88 

63.76 

50.77 

60.13 

NR 

2 

3 

61.38 

62.16 

66.99 

52.33 

70.17 

62.65 

54.13 

65.02 

63.80 

50.71 

60.12 

NR 

3 

* 

61.30 

62.1<> 

55.73 

52.29 

68.16 

52.55 

53.97 

55.22 

63.22 

60.69 

60.13 

NR 

4 

5 

61.2<> 

62.10 

6*. 37 

62.25 

67.48 

62.50 

64.11 

65.63 

62.99 

60.66 

60.13 

NR 

5 

6 

61.31 

62.07 

63.77 

62.27 

NR 

62.47 

69.71 

66.16 

63.14 

50.63 

60.13 

NR 

6 

7 

61.30 

62.00 

63.43 

52.32 

NR 

62.43 

70.71 

66.04 

62.81 

50.52 

50.12 

NR 

7 

8 

61.28 

62.07 

63.16 

52.21 

55.20 

52.41 

59.17 

55.88 

62.55 

60.45 

50.20 

NR 

8 

9 

61.03 

61.92 

62.89 

52.1" 

64.95 

52.40 

67.68 

55.82 

52.57 

50.53 

60.16 

NR 

9 

10 

61.00 

62.02 

62.75 

52.16 

64.78 

62.39 

67.03 

65.24 

52.56 

60.43 

60.13 

NR 

10 

n 

61.17 

62.9<t 

62.65 

52.15 

64.50 

62.34 

66.51 

65.28 

62.58 

50.35 

60.07 

NR 

11 

12 

63.9<> 

62.28 

52.56 

42.10 

64.38 

62.30 

55.92 

64.63 

52.40 

50.30 

40.13 

NR 

12 

13 

NR 

62.16 

62. *6 

52.07 

65.55 

NR 

65.52 

54.29 

62.25 

40.25 

40.09 

NR 

13 

1<> 

NR 

62.11 

52.41 

62.09 

55.59 

NR 

57.55 

54.07 

62.18 

40.21 

40.07 

NR 

14 

15 

69. 5« 

62.08 

52.72 

52.12 

64.89 

NR 

58.71 

44.  17 

52.17 

50.20 

NR 

NR 

15 

16 

66.04 

62.06 

65.23 

52.13 

64.55 

NR 

57.30 

54.41 

62.34 

50.19 

NR 

NR 

16 

17 

66.90 

62.06 

56.45 

62.15 

54.32 

NR 

66.36 

64.85 

62.33 

40.17 

NR 

NR 

17 

18 

6*. 29 

62.05 

55.47 

62.07 

64.13 

NR 

65.72 

65.38 

52.49 

40.18 

NR 

NR 

18 

19 

63.85 

62.03 

54.53 

52.05 

53.92 

NR 

56.02 

65.53 

62.23 

50.17 

NR 

NR 

19 

20 

63.52 

62.02 

53.94 

52.14 

53.79 

NR 

65.61 

55.98 

51.93 

50.17 

NR 

NR 

20 

21 

63.17 

62.01 

63.59 

52.12 

53.65 

NR 

55.12 

65.94 

51.75 

60.16 

NR 

50.07 

21 

■>■> 

6?. 99 

62.01 

53.32 

52.10 

63.54 

NR 

54.71 

65.89 

61.52 

50.16 

NR 

50.09 

77 

23 

62.85 

62.02 

63.13 

52.06 

53.39 

NR 

54.47 

55.67 

51.52 

60.15 

NR 

60.08 

23 

2* 

62.78 

62.02 

52.97 

62.08 

63.29 

NR 

64.42 

65.24 

61.61 

50.15 

NR 

59.88 

24 

25 

62.67 

62.02 

62.81 

62.07 

63.19 

NR 

54.37 

65.00 

61.54 

50.15 

NR 

59.82 

25 

26 

62.58 

62.07 

52.70 

52.02 

53.10 

NR 

54.31 

54.97 

61.33 

60.15 

NR 

59.78 

25 

27 

62.52 

62.75 

62.55 

52.00 

52.94 

NR 

64.18 

54.82 

61.14 

50.15 

NR 

59.75 

27 

28 

62. 'tit 

62.60 

52.69 

62.00 

52.84 

NR 

54.16 

54.88 

61.07 

50.15 

NR 

59.72 

28 

29 

62.35 

62.39 

62.55 

52.03 

NR 

54.27 

66.05 

51.02 

50.15 

NR 

59.70 

29 

30 

62.25 

62. 3Q 

62.45 

63.07 

NR 

54.52 

65.14 

50.97 

50.14 

NR 

59.57 

30 

31 

62.19 

62.39 

74.99 

NR 

54.65 

50.14 

NR 

31 

E      -  Eslimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST       STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

GATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-   3-62 

2200 
1300 

84.68 
68.49 

12-16-62 

2-    1-63 

1140         66.81 

0730       88.90 

2-13-63 

4-  6-63 

1930 
1600 

66.26 
72.93 

4-13-63 
5-29-63 

2300 
1000 

69.30 
66.98 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SECTSR. 
M  O.BSM 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


39  10  35  121  31  25  7/39-12/44  a       5/40-DATE 

4/45 -DATE 

Station  located  5  ml.  below  Dry  Creek,  4.2  ml.  NE  of  Marysville.  Records  furn.  by  USGS. 
Drainage  area  is  1,335  sq.  ml. 

o  -  Irrigation  season  only 


1939 


0.00 


USED 
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TABLE         217 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
FEATHER  RIVER  BELOW    SHANGHAI  BEND 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

.     AOSTPO 

^Qt,^     . 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JfiN, 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

1 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

33.69 

37.84 

37.96 

37.49 

66.72 

38.81 

44.13 

44.59 

41.31 

55.47E 

35.05 

52.95 

1 

2 

33.66 

37.68 

37.91 

37.44 

64.80 

38.70 

42.91 

44.97 

40.38 

35.3OE 

NR 

32.92 

2 

3 

33.78 

37.74 

44.15 

37.38 

58.95 

38.44 

41.97 

45.23 

40.01 

35.14E 

NR 

52.95 

5 

4 

NR 

37.65 

46.87 

37.38 

54.70 

38.28 

41.46 

45.56 

59.04 

35.05 

NR 

52.87 

4 

5 

NR 

37.68 

43.19 

37.37 

51.88 

38.28 

40.94 

46.04 

38.48 

34.99 

NR 

52.78 

5 

6 

NR 

37.66 

41.19 

37.34 

49.57 

38.05 

47.11 

46.75 

58.39 

34.96 

NR 

52.78 

6 

7 

NR 

37.52 

40.40 

37.03 

47.36 

38.11 

54.97 

46.64 

38.07 

54.94 

NR 

32.86 

7 

8 

NR 

37.38 

39.89 

37.07 

45.76 

57.98 

55.91 

46.87 

57.76 

5^-g5 

NR 

33.02 

8 

9 

NR 

37.17 

39.16 

36.98 

44.77 

37.99 

55.61 

46.61 

57.46 

5^-g5 

NR 

55.14 

9 

10 

NR 

37.16 

38.60 

36.77 

43.96 

37.83 

51.57 

45.50 

57.39 

34.82 

NR 

55.25 

10 

11 

33.92 

37.73 

38.20 

36.82 

43.35 

37.54 

49.95 

45.08 

57.40 

34.71 

NR 

55.52 

11 

12 

40.56 

37.36 

38.25 

36.78 

42.71 

57.61 

48.54 

44.59 

57.07 

34.60 

32.88 

35.51 

12 

13 

57.78 

37.13 

37.60 

36.12 

43. 82 

57.50 

47.07 

45.70 

56.67 

54.51 

52.91 

55.72 

15 

14 

67.28 

36.97 

57.56 

36.12 

45.29 

57.30 

48.57 

42.87 

36.60 

34.48 

52.93 

54.47 

14 

15 

61.10 

37.06 

37.86 

36.49 

44.02 

37.50 

53.65 

42.57 

36.63 

34.43 

NR 

54.70 

15 

16 

53.95 

37.04 

43.82 

36.48 

42.86 

37.72 

52.87 

42.67 

57.09 

34.50 

NR 

54.72 

16 

17 

47.81 

36.94 

47.33 

36.33 

42.19 

38.00 

50.58 

45.17 

57.03 

54.34 

NR 

54.55 

17 

18 

43.68 

36.91 

47.59 

36.24 

41.72 

37.59 

48.48 

45.95 

37.09 

54.55 

NR 

34.41 

18 

19 

41.63 

36.83 

45.93 

36.19 

41.09 

37.54 

47.85 

44.25 

36.80 

55.95 

52.79 

34.54 

l9 

20 

40.19 

36.77 

43.81 

36.14 

40.85 

57.45 

47.68 

44.88 

36.44 

34.17 

32.80 

34.78 

20 

21 

39.46 

36.61 

42.42 

36.04 

40.56 

37.61 

46.30 

45.07 

56.20 

54.18 

32.95 

54.79 

21 

22 

39.12 

36.62 

41.48 

36.18 

40.33 

37.62 

45.25 

44.82 

36.07 

54.18 

55.11 

54.80 

22 

23 

38.70 

36.72 

40.89 

36.33 

39.93 

38.42 

44.57 

44.57 

56.15 

54.17 

55.11 

54.87 

23 

24 

38.44 

36.72 

40.36 

36.23 

39.76 

59.79 

44.32 

43.64 

36.21 

54.18 

55.05 

54.92 
54.48 

24 

25 

38.61 

36.71 

39.80 

36.14 

39.54 

58.88 

44.18 

43.17 

36.06 

34.16 

33.05 

25 

26 

38.70 

36.70 

38.97 

36.14 

39.38 

38.54 

44.06 

42.96 

55.87E 

54.14 

33.00 

54.43 

26 

27 

38.33 

38.34 

38.49 

35.98 

39.21 

38.75 

43.72 

42.58 

55.67E 

34.03 

52.98 

34.48 

27 

28 

38.32 

38.94 

38.25 

36.00 

38.95 

47.27 

45.55 

42.26 

55.59E 

35.64 

32.94 

54.29 

28 

29 

38.14 

37.94 

38.02 

36.16 

48.28 

43.68 

43.58 

55.5OE 

33.48 

52.95 

54.14 

29 

30 

37.92 

37.77 

37.62 

37.03 

45.69 

44.19 

42.52 

55.5IE 

55.57 

32.94 

34.11 

50 

31 

37.90 

37.62 

50.08 

44.35 

41.62 

33-21 

52.96 

51 

E  -  Estimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    FIO» 


CREST       STAGES 


"TZTT" 


Yiue 


10-14-62   0830   68.39 
12-  3-62   2310   48.42 


ST»6E 


12-18-62   0410   47.76 
2-  1-63   1450   69.29 


DATE 


2-14-63 
3-28-63 


0330 
1920 


45.68 
49.13 


4-  8-65   0310 
4-15-63   1650 


56.72 
54.38 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TaR 
M.D.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

39  04  44 

121    36    08 

NEll    14n   3E 

76.8 

12/24/55 

6/44-10/45  a 

1/46-DATE 

11/26-5/37  # 
10/37-5/59 
11/39-7/41 
11/41-7/43  # 
10/45-DATE 

0.00 

USED 

Station  located  approx.  4  ml.  S  of  Yuba  City.   Flow  partly  regulated  by  reservoirs  and  power  plants.   High 
flows  rated  by  means  of  simultaneous  current  meter  measurements  of  Yuba  River  near  Marysvllle  and  Feather 
River  at  Yuba  City.  Drainage  area  Is  5,543  sq.  ml. 


Irrigation  season  only 
Flood  season  only 
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TABLE  218 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
BEAR    RIVER    NEAR    WHEATLAND 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEdR 

,         A06550 

1963. 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

0.5S 

1.43 

1.52 

1.62 

11.73 

NR 

3.12 

2.29 

1.37 

0.28 

0.31 

0.42 

1 

2 

0.57 

1.40 

1.45 

1.61 

6.59 

1.53 

2.71 

2.26 

1.29 

0.29 

0.34 

0.42 

2 

3 

0.51 

1.3S 

4.96 

1.65 

5.02 

1.25 

2.52 

2.17 

1.23 

0.25 

0.28 

0.44 

3 

A 

0.51 

1.35 

3.40 

1.62 

3.97 

NR 

2.41 

2.11 

1.27 

0.41 

0.24 

0.50 

4 

5 

0.50 

1.30 

2.42 

1.58 

3.40 

NR 

2.54 

2.11 

1.16 

0.37 

0.26 

0.47 

5 

6 

0.50 

1.31 

2.09 

1.57 

3.02 

NR 

6.60 

2.06 

1.21 

0.36 

0.23 

0.45 

6 

7 

0.57 

1.32 

1.94 

1.53 

2.88 

NR 

6.51 

1.98 

1.11 

0.37 

0.54 

0.45 

7 

a 

0.59 

1.42 

l.TS 

1.52 

2.59 

NR 

4.43 

2.00 

1.02 

0.31 

0.29 

0.48 

8 

9 

0.56 

1.37 

1.76 

1.51 

2.50 

NR 

4.07 

2.46 

1.04 

0.26 

0.34 

0.45 

9 

10 

0.57 

1.54 

1.71 

1.53 

2.56 

NR 

3.65 

2.16 

1.03 

0.26 

0.36 

0.45 

10 

11 

1.0* 

1.45 

1.67 

1.50 

2.30 

NR 

3.56 

2.50 

1.03 

0.25 

0.35 

0.52 

11 

12 

3.66 

1.40 

1.62 

1.47 

Nfi 

1.65 

3.34 

2.41 

1.04 

0.24 

0.32 

0.56 

12 

13 

lA.OA 

1.37 

1.60 

1.40 

4.47 

1.71 

3.12 

2.21 

1.01 

0.28 

0.37 

0.52 

13 

14 

10.16 

1.37 

1.55 

1.30 

3.80 

1.71 

4.59 

2.08 

0.99 

0.32 

0.42 

0.60 

14 

15 

♦  .99 

1.32 

1.84 

1.40 

2.95 

1.90 

6.06 

2.01 

0.98 

0.34 

0.40 

0.66 

15 

16 

3.5* 

1.36 

5.51 

1.35 

2.56 

1.92 

4.73 

1.96 

0.9S 

0.35 

0.45 

0.60 

16 

17 

2.93 

1.33 

4.76 

1.26 

2.39 

2.01 

3.68 

1.87 

0.94 

0.34 

0.45 

0.57 

17 

18 

2.37 

1.35 

3.28 

1.31 

NR 

1.95 

3.28 

1.83 

0.91 

0.30 

0.35 

0.56 

18 

19 

1.8A 

1.32 

2.68 

1.33 

NR 

1.90 

3.76 

1.91 

0.89 

0.43 

0.29 

0.53 

19 

20 

1.65 

1.32 

2.33 

1.30 

Nfi 

1.85 

3.58 

1.86 

NR 

0.37 

0.28 

0.33 

20 

21 

1.56 

1.32 

2. IS 

1.30 

NR 

1.83 

3.34 

1.90 

NR 

0.36 

0.41 

NR 

21 

22 

1.50 

1.35 

2.05 

1.30 

NR 

1.84 

2.99 

1.18 

NR 

0.32 

0.45 

NR 

22 

23 

1.46 

1.30 

2.01 

1.27 

NR 

2.35 

2.83 

0.88 

NR 

0.29 

0.46 

NR 

23 

24 

1.83 

1.32 

1.92 

1.27 

NR 

2.23 

2.70 

0.95 

NR 

0.29 

0.44 

NR 

24 

25 

1.46 

1.35 

1.83 

1.26 

NR 

1.75 

2.51 

1.28 

NR 

0.35 

0.45 

NR 

25 

26 

1.32 

1.32 

1.78 

1.26 

NR 

1.92 

2.60 

1.51 

NR 

0.42 

0.46 

NR 

26 

27 

1.42 

2.33 

1.77 

1.04 

NR 

1.5S 

2.52 

l.SO 

NR 

0.40 

0.49 

NR 

27 

2t 

1.47 

2.04 

1.77 

0.98 

NR 

7.46 

2.45 

1.45 

NR 

0.33 

0.57 

NR 

28 

29 

1.47 

1.55 

1.68 

1.04 

4.70 

2.40 

1.59 

NR 

0.32 

0.51 

NR 

29 

30 

1.45 

1.72 

1.68 

2.55 

3.23 

2.33 

1.53 

NR 

0.28 

0.36 

NR 

30 

31 

1.42 

1.65 

9.60 

2.93 

1.46 

0.27 

0.41 

31 

I 


E     -  Esiimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-   3-62 

2200 
1000 

16.85 
6.42 

12-16-62 
2-   1-63 

2200 
0500 

6.00 
15.95 

2-13-63 
5-28-63 

l600 

0800 

5.57 
8.98 

4-  6-63 
4-15-63 

1400 
1200 

9.02 
6.20 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


."9    00    01 


LONGITUDE 


121    24    20 


1/4  SEC  TSR. 

M.o.aaM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


SE  3   13N  5E 


33000 


GAGE  HT 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


19.30  12/22/55        OCT   28-DATE        OCT    28-DATE      1928 

19^5 

Station  located  on  U.  S.  Highway  99E  bridge,  1  ml.  SE  of  Wheatland.   Tributary  to  Feather  River, 
flows  affected  by  upstream  regulation.   Records  furn.  by  USGS.   Drainage  area  Is  295  sq.  ml. 


TO 


1943 


ZERO 

ON 

GAGE 


81.50 
78.92 


REF 
DATUM 


usees 

US  COS 


Medium  and  low 


B-251 


TABLE        219 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
FEATHER  RIVER  AT   NICOLAUS 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

AU'j  1  'j ' 

lyb: 

in 

feet 

DATE 

OCT, 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

J  UNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

21. *3 

26.43 

NR 

25.7 

48.0 

27.6 

35.0 

33.8 

29.5 

22.60 

NR                  20.14 

1 

2 

21.'><> 

26.19 

NR 

25.6 

47.8 

27.4 

33.8 

34.1 

28.7 

22.39 

NR                 20.16 

2 

3 

21. ♦» 

26.23 

NR 

25.5 

44.8 

27.1 

32.5 

34.2 

28.0 

22.33 

NR 

20.17 

3 

i> 

21.56 

26.14 

36.0 

25.5 

42.6 

26.8 

31.3 

34.4 

27.1 

22.29 

NR 

20.17 

4 

5 

21.42 

26.09 

33.2 

25.5 

40.8 

26.7 

30.3 

34.8 

26.2 

22.20 

NR 

20.04 

5 

6 

21.26 

26.12 

30.7 

25.5 

39.5 

26.5 

34.5 

35.3 

26.0 

22.11 

NR 

19.99 

6 

7 

21.26 

25.98 

29.4 

25.2 

38.0 

26.4 

41.6 

35.4 

25.7 

22.10 

NR                  19.98 

7 

8 

21.16 

25.85 

28.7 

25.1 

36.7 

26.3 

43.0 

35.4 

25.3 

22.12 

NR                  19.99 

8 

9 

21.19 

25.65 

27.8 

25.1 

35.8 

26.2 

41.6 

35.5 

24.9 

21.99 

NR                 20.08 

9 

10 

21.12 

25.52 

27.2 

24.9 

35.1 

26.1 

40.2 

34.7 

24. T 

21.96 

NR         j        20.54 

10 

11 

21.12 

26.10 

26.6 

24.9 

34.6 

25.8 

39.3 

34.0 

24.7 

21.90 

NR 

20.72 

11 

12 

30.06 

25.90 

26.6 

24.9 

34.3 

25.9 

38.5 

33.9 

24.4 

21.76 

NR 

20.74 

12 

13 

40.28 

25.58 

26.0 

24.2 

35.1 

25.7 

37.8 

33.0 

24.0 

21.64 

NR 

21.07 

13 

14 

49.36 

25.33 

25.8 

24.1 

36.7 

25.6 

38.3 

32.0 

23.80 

21.64 

20.11 

21.53 

14 

15 

46.36 

25.39 

26.0 

24.5 

36.0 

25.7 

41.3 

31.4 

23.78 

21.55 

20.03 

21.87 

15 

16 

43.23 

25.40 

31.2 

24.5 

35.2 

26.2 

41.7 

31.3 

24.3 

21.43 

19.91    ,         21.87 

16 

17 

39.35 

25.32 

36.2 

24.3 

34.5 

26.5 

40.5 

31.6 

24.4 

21.46 

NR 

21.83 

17 

le 

36.10 

25.29 

36.8 

24.2 

33.8 

26.2 

39.6 

32.3 

24.4 

21.47 

NR 

21.70 

18 

19 

33.70 

25.18 

36.1 

24.2 

33.0 

26.0 

38.9 

32.8 

24.2 

21.19 

19.93 

21.75 

19 

20 

31.28 

25.11 

34.7 

24.1 

32.2 

25.9 

38.7 

33.2 

23.71 

21.19 

19.98 

22.01 

20 

21 

29.40 

25.05 

33.6 

24.0 

31.4 

25.9 

38.0 

33.7 

23.46 

21.29 

20.03 

22.16 

21 

22 

28.50 

24.86 

32.5 

24.1 

30.6 

26.1 

37.2 

33.4 

23.26 

21.30 

20.22 

22.18 

22 

23 

27.82 

25.02 

31.3 

24.3 

29.6 

26.6 

36.6 

33.0 

23.25 

21.28 

20.24 

22.16 

23 

2* 

27.42 

25.02 

30.3 

24.3 

29.1 

28.6 

36.2 

32.3 

23.40 

21.25 

20.16 

22.16 

24 

25 

27.49 

25.02 

29.2 

24.1 

28.8 

27.8 

35.8 

31.6 

23.29 

21.29 

20.12 

21.82 

25 

26 

27.48 

24.98 

28.1 

24.1 

28.5 

27.1 

35.4 

31.4 

23.10 

21.30 

20.12 

21.60 

26 

27 

27.09 

26.06 

27.3 

23.91 

28.1 

26.9 

34.9 

31.1 

22.80 

21.22 

20.12 

21.72 

?7 

28 

27.02 

28.13 

26.8 

23.92 

27.9 

34.8 

34.3 

30.6 

22.70 

20.84 

20.11 

21.60 

28 

29 

26.86 

26.44 

26.5 

24.0 

38.4 

33.8 

31.5 

22.64 

20.66 

20.10 

21.36 

29 

30 

26.57 

NR 

26.0 

24.7 

36.7 

33.7 

31.3 

22.69 

NR 

20.10 

21.35 

30 

31 

26.44 

25.8 

36.2 

35.4 

30.1 

NR 

20.10 

31 

E  -  EsTimated 
rjR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
12-    4-62 

0900 
0940 

50.1'^ 
36.43 

12-18-62 
2-    1-63 

1200         36.85 

1600          50.05 

2-14-63 
3-29-63 

0900 
0500 

36.89 

38.80 

4-  8-63 
4-15-63 

0700 
2340 

43.16 

42.14 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T8iR. 
M.O.B.eiM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


DATE 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  54  00 


121   35   00 


SE12    12N      3E 


357000 


51.60 


12/25/55 


6/21-10/28  o 
1/39-DATE 


20-DATE 


1920  I 
1920 


Station  located  at   Nicolaus   Highway  bridge,    2.9  mi.    below  Bear  River,    0.5  ml.    SW  of  Nicolaus. 
Backwater  at   times   affects   the   stage-discharge  relationship.      Flow  partly   regulated  by  reservoirs   and 
power  plants.      Maximum  discharge   of  record   is   for  period   1943  to  date.      Records  furn.    by  USGS 
Drainage  area  is   approx.    5,920  sq.   mi. 

o  -  Irrigation  season  only 


0.00        USED 
-3.3  USCGS 


B-252 


TABLE         220 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 

NATOMAS  CROSS  CANAL  AT  HEAD 


STATION    NO 

WATER       ' 

YEAH 

A02920 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

NR 

20.25 

19.63 

20.76 

35.35 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

1 

NR 

20.21 

19.58 

20.59 

38.21 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

2 

NR 

20.08 

20.27 

20.65 

36.88 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

3 

NR 

19.91 

24.74 

20.55 

35.91 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

4 

NR 

19.83 

26.29 

20.50 

36.17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

5 

NR 

19.  77 

25.06 

20.43 

34.50 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

6 

NR 

19.81 

23.17 

20.39 

33.82 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

7 

NR 

19.81 

21.55 

20.33 

33.17 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NP 

8 

NR 

19.72 

20.49 

20.26 

32.55 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

9 

10 

NR 

19.64 

20.04 

20.22 

32.01 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

10 

11 

NR 

19.92 

19.83 

20.15 

31.68 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

11 

12 

NR 

20.29 

19.70 

20.04 

31.71 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

12 

13 

NR 

19.92 

19.70 

19.99 

32.34 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

n 

14 

39.29 

19.68 

19.75 

19.98 

33.31 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

14 

15 

37.96 

19.63 

19.88 

19.99 

33.11 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

15 

16 

35.88 

19.51 

21.80 

20.04 

32.70 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

16 

17 

34.36 

19.59 

27.19 

20.02 

32.24 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

17 

18 

32.85 

19.60 

29.11 

20.05 

31.58 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

IB 

19 

30.96 

19.52 

30.75 

20.08 

30.81 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

19 

20 

28.31 

19.65 

31.22 

20.14 

29.80 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

20 

21 

25.62 

19.59 

30.79 

20.10 

28.66 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

21 

22 

23.80 

19.57 

29.68 

20.01 

27.42 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

22 

21 

22.62 

19.55 

28.35 

20.00 

26.05 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

23 

2* 

21.90 

19.59 

27.02 

20.05 

25.18 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

24 

25 

21.23 

19.63 

25.63 

19.99 

24.73 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

25 

26 

20.90 

19.55 

24.39 

19.51 

24.32 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

26 

27 

20.52 

20.00 

23.41 

19.65 

23.92 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

27 

28 

20.53 

20.87 

22.57 

19.73 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

28 

29 

20.45 

20.38 

21.85 

20.19 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

29 

30 

20.34 

19.86 

21.30 

21.47 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

30 

31 

20.27 

20.93 

29.34 

NR 

NR 

NR 

NR 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No     Ricord 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATE 

TIME 

STASE 

DATE 

TI«E               STASE 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
12-  5-62 

1150 
1410 

40.01 
26.38 

12-20-62 
2-   1-63 

1050        31.26 
2200        38.66 

2-14-63        1020      33.39. 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC   T.aR. 
M.D.aSM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  49  19     121   32  34     NE  S  UN  4E  12/49-12/57       12/49-2/58  1955 

l/60-DATE#  1955 

Station  located  at  El  Centre  Boulevard  bridge,  4.8  ml.  NE  of  Verona.  Tributary  to  Sacramento  River. 
Baclc«-ater  from  the  Sacramento  Rl;er  at  times  affects  the  stage-discharge  relationship.  Gage  heights 
below  l8.0  ft.  are  not  recorded. 

#  -  Flood  season  only 


0 . 00  USED 

0.34  USED 


B-253 


TABLE         221 
DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
SACRAMENTO    RIVER    AT    VERONA 


STATION   NO 

WATER 
YEAR 

A02150 

1963 

In 

eet 

DATE 

OCT 

NOV. 

OEC. 

JAN. 

FEB, 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

16.63 

17.35 

19.7 

35.2 

22.5 

31.0 

28.4 

21.3 

13.8 

12.3 

13.5 

1 

2 

NR 

16.36 

17.10 

19.5 

37.8 

22.1 

30.1 

27.9 

20.8 

13.8 

12.2 

13.7 

2 

3 

NR 

15.30 

18.36 

19.4 

35.6 

21.8 

28.6 

27.5 

19.8 

13.7 

12.3 

13.8 

3 

<> 

NR 

16.15 

24.17 

19.1 

35.6 

21.4 

25.9 

27.3 

19.0 

13.8 

12.6 

14.0 

4 

5 

NR 

15.91 

25.85 

18.9 

34.8 

21.1 

25.1 

27.1 

17.9 

13.9 

12.8 

14.1 

5 

6 

NR 

15.  '7 

24.54 

18.8 

34.1 

20.5 

25.5 

27.0 

17.2 

13.9 

12.9 

14.1 

5 

7 

NR 

15.67 

22.70 

18.5 

33.4 

19.7 

31.0 

27.1 

NR 

13.9 

12.8 

14.4 

7 

8 

NR 

15.51 

21.06 

18.3 

32.8 

18.8 

34.5 

25.9 

16.4 

13.8 

12.8 

14.7 

8 

9 

NR 

15.39 

19.79 

18.3 

32.1 

17.8 

34.7 

27.0 

16.2 

13.8 

12.8 

14.9 

9 

10 

NR 

15.21 

19.00 

18.0 

31.7 

17.0 

34.5 

27.1 

16.9 

13.8 

13.0 

15.0 

in 

11 

NR 

15.42 

18.4 

17.8 

31.4 

15.5 

34.2 

27.2 

15.8 

13.7 

13.1 

15.4 

11 

17 

NR 

15.55 

18.1 

17.5 

31.4 

16.  1 

34.0 

27.5 

16.8 

13.5 

13.  1 

16.7 

12 

11 

NR 

15.36 

17.8 

15.9 

31.9 

15.9 

34.0 

27.2 

15.4 

13.5 

13.1 

15.1 

1  3 

I'. 

NR 

15. U 

17.3 

16.4 

32.8 

15.6 

34.2 

25.6 

15.1 

13.4 

13.0 

15.4 

14 

15 

NR 

15.08 

17.4 

16.2 

32.7 

15.5 

36.1 

25.7 

15.0 

13.4 

12.9 

17. n 

15 

16 

NR 

15.08 

19.8 

16.2 

32.3 

16.8 

35.5 

25.2 

15.3 

13.3 

12.9 

15.9 

15 

17 

NR 

15.04 

25.5 

15.1 

31.9 

16.1 

35.4 

24.9 

15.4 

13.1 

12.9 

17.0 

17 

18 

NR 

U.97 

28.7 

15.9 

31.2 

16.3 

35.1 

24.9 

15.4 

13.0 

13.0 

15.8 

18 

19 

30.62 

14.90 

30.4 

15.8 

30.4 

16.1 

34.8 

25.1 

15.4 

13.0 

13.0 

16.8 

19 

20 

27.95 

14.85 

30.9 

15.6 

29.6 

15.9 

34.6 

25.2 

14.9 

12.9 

12.9 

15.8 

20 

21 

25.18 

14.82 

30.4 

15.5 

28.4 

15.7 

34.2 

25.6 

14.4 

13. I 

12.9 

16.8 

21 

22 

23.18 

14.67 

29.4 

15.4 

27.2 

15.7 

33.8 

26.7 

14.0 

13.2 

13.1 

16.8 

21 

23 

21.92 

14.73 

28.0 

15.5 

26.7 

15.8 

33.5 

25.5 

14.0 

13.1 

13.  1 

15.7 

23 

2A 

20.85 

14.  73 

25.5 

15.5 

24.8 

17.4 

33.1 

25.6 

14.2 

13.0 

13.0 

16.5 

24 

25 

20.02 

14.72 

25.2 

15.3 

24.3 

17.8 

32.8 

24.2 

14.2 

12.9 

13.1 

16.4 

26 

26 

19.28 

14.65 

23.8 

15.4 

23.9 

17.5 

32.4 

23.5 

14.1 

12.9 

13.2 

16.1 

26 

27 

18.52 

14.94 

22.8 

15.2 

23.4 

17.4 

31.8 

23.1 

14.0 

12.8 

13.3 

15.0 

27 

28 

18.02 

17.31 

21.8 

15.2 

23.0 

22.1 

31.0 

22.5 

13.8 

12.7 

13.4 

15.9 

28 

29 

17.69 

18.30 

21.1 

15.2 

29.1 

30.0 

22.4 

13.8 

12.6 

13.4 

15.7 

29 

30 

17.20 

1  '.95 

20.5 

15.8 

31.3 

29.1 

22.7 

13.7 

12.5 

13.3 

16.5 

30 

31 

16. 7i. 

2n  .0 

23.4 

31.5 

22.0 

12.4 

13.4 

31 

E  -  Ettimotad 
NR  -  No  FI«cord 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
12-20-62 

1400E 
1230 

58.08E 
50.96 

2-  1 -65 

2-14-65 

2300 
1500 

58.14 
32.92 

5-51-65 

4-  8-65 

0500 
2300 

51.61 

54.87 

4-16-63 
5-12-65 

1000 

1550 

35.63 
27.50 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSiR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  46  50   121   36   10     SE23   UN      5E  79200  41.20  3/1/40        5/26-10/28  o  5/26-DATE        1926 

5/29-DATE 

Station  located  0.8  ml.  SE  of  Verona,  1.0  ml.  below  the  Feather  River.   Records  furn.  by  USGS. 
o  -  Irrigation  season  only 


-0.06 


USED 


B-254 


I 


T4BLE       222 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO 


STATION   NO 

*AT€H 
YEAR 

A02100 

]9t^ 

In 

eal 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG.        ' 

SEPT 

DATE 

I 

3.59 

6.51 

6.79 

8.35 

21.91 

9.94 

18.61 

16.15 

10.93 

4.41 

3.98 

4.41 

1 

2 

3.84 

6.26 

6.60 

8.16 

27.76 

9.71 

17.09 

15.69 

10.50 

4.63 

4.  17 

4.7n 

2 

3 

3.69 

6.13 

7.19 

8.07 

25.08 

9.44 

15.54 

15.15 

9.77 

4.61 

4.09 

4.31 

3 

4 

3.60 

6.07 

10.15 

7.93 

2'). 59 

9.18 

13.98 

14.89 

8.78 

4.66 

4.05 

4.79 

4 

5 

3.49 

5.95 

12.31 

7.87 

2*.  18 

8.90 

12.44 

14.64 

7.66 

4.72 

4.22 

4.78 

6 

6 

3.49 

5.71 

11.83 

7.93 

22.34 

8.61 

12.05 

14.55 

6.64 

4.79 

4.28 

4.64 

6 

7 

3.35 

5.57 

10.55 

7.71 

21.02 

7.99 

18.17 

14.61 

6.53 

4.82 

4.27 

4. BO 

7 

8 

3.31 

5.53 

9.28 

7.41 

20.42 

7.33 

22.62 

14.74 

6.31 

4.69 

4.  18 

4.93 

B 

9 

3.26 

5.61 

8.47 

7.48 

19.91 

6.81 

24.10 

15.31 

6.19 

4.57 

4.06 

5.11 

9 

10 

3.50 

5.57 

7.89 

7.44 

19.48 

6.27 

24.10 

15.93 

6.22 

4.65 

4.04     1 

4,95 

10 

11 

5.79 

5.61 

7.55 

7.07 

18.89 

5.81 

23.96 

16.24 

5.91 

4.67 

4.12 

6.14 

11 

12 

4.72 

5.75 

7.37 

6.82 

18.66 

6.40 

23.84 

16.29 

5.88 

4.67 

4.21 

5.37 

12 

13 

11.72 

5.73 

7.16 

6.49 

19.09 

5.22 

23.45 

16.82 

6.72 

4.54 

4.  13 

5.58 

13 

1* 

22.68 

6.57 

6.82 

6.01 

19.72 

5.25 

22.32 

15.06 

6.43 

4.45 

4.05 

5.86 

14 

16 

24.32 

5.43 

6.79 

5.79 

19.50 

5.13 

22.29 

14.03 

5.46 

4.44 

4,07 

6.23 

15 

16 

22.86 

5.29 

7.71 

6.75 

18.84 

6.41 

22.42 

13.20 

5.98 

4.43 

4.32 

5.37 

16 

17 

21.34 

6.16 

11.48 

6.60 

18.26 

5.47 

22.30 

12.73 

6.13 

4.33 

4.42 

6.27 

17 

18 

19.86 

6.01 

14.43 

5.39 

17.66 

5.44 

22.04 

12.67 

6.17 

4.26 

4.35 

5.20 

18 

19 

18.22 

4.89 

16.23 

5.13 

17.04 

6.26 

21.76 

12.79 

6.23 

4.39 

4.29 

5.11 

19 

20 

15.99 

4.84 

17.08 

5.06 

16.27 

5.19 

21.99 

13.17 

5.85 

4.35 

4.17 

5.18 

20 

21 

13.45 

4.91 

16.99 

5.07 

16.36 

5.20 

21.85 

14.16 

5.64 

4.39 

4.08 

5.f>7 

21 

22 

11.43 

4.91 

16.13 

5.13 

14.30 

5.63 

21.53 

14.35 

5.39 

4.49 

4.27 

5.10 

22 

23 

10.35 

4.99 

14.94 

5.18 

13.06 

5.91 

21.05 

14.28 

6.18 

4.36 

4.23 

5.85 

23 

24 

9.69 

5.05 

13.73 

5.20 

12.01 

6.77 

20.56 

13.99 

4.97 

4.23 

4.03 

6.71 

24 

25 

8.97 

4.94 

12.51 

5.19 

11.46 

7.56 

19.99 

13.41 

4.69 

3.93 

3.94 

5.53 

25 

26 

8.38 

6.02 

11.42 

6.16 

11.07 

7.45 

19.62 

12.87 

4.62 

3.81 

3.89     I 

5.63 

26 

27 

7.75 

5.13 

10.61 

5.04 

10.63 

7.59 

19.12 

12.43 

4,77 

4.01 

u.m    ' 

5.51 

27 

28 

7.32 

6.21 

9.94 

5.00 

10.24 

10.18 

18.48 

12.09 

4.41 

4.21 

4.  16 

5.59 

28 

29 

7.12 

7.20 

9.35 

5.02 

17.27 

17.65 

11.62 

4.02 

3.98 

4.35 

5.47 

29 

30 

6.86 

7.13 

8.87 

5.93 

19.31 

16.83 

11.84 

4.05 

3.88 

4.51       i 

5.39 

30 

31 

6.60 

8.64 

10.66 

19.  10 

11.49 

3.98 

4.44       1 

31 

E      -  Estimoted 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STiOE 

DATE                  TIME               STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-20-62 

0250 
1810 

24.67 
17.22 

2-    2-63          0920       28.42 

2-14-63       2110     19.84 

3-30-63 

4-  9-63 

1200 

1530 

19.45 

24.24 

4-16-63 
4-20-63 

1140 
1650 

22.48 

22.13 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT,  a  R. 
M.D.B.aM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS. 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38   35   20 

121    30    15 

NW35   9N  4E 

104000 

30.14 

11/21/50 

04-         05 
6/21-11/21 
5/24-12/42  6 
5/43-DATE 

1/04-7/05 
20 -DATE 

1956 
1956 

1956 

0.12 
0.00 
2.98 

USCGS 
USCGS 
USED 

Station  located  1,000  ft.  above  I  Street  bridge,  0.5  ml.  below  the  American  River.   Below  approx 
the  stage-dlsoharge  relationship  Is  affected  by  tidal  Influence.  Records  furn.  by  USGS. 

Note:   During  periods  of  tidal  Influence,  mean  gage  height  listed  Is  mean  of  four  tides. 
when  tidal  action  Is  affected  by  flow. 

fl  -  Irrigation  season  only 


35,000  c.f.s. 
See  Table  237  for  periods 
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TABLE        22? 
DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
AMERICAN    RIVER    AT    FAIR    OAKS 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      "' 
YEAR 

Ao7175 

1963 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

1.30 

3.33 

2.85 

2.61 

11.82 

2.22 

*.19 

*.oo 

5.15 

3.16 

3.18 

2.8* 

1 

2 

l.*3 

2.98 

2.80 

2.6* 

17.63 

2.2* 

2.51 

*.09 

5.1* 

3.18 

3.18 

2.87 

2 

1.3« 

2.90 

2.61 

2.61 

12.3* 

2.25 

2.23 

3.99 

*.89 

3.15 

3.18 

2.90 

3 

1.35 

2.96 

2.56 

2.63 

12.15 

2.2* 

1.97 

3.95 

*.08 

3.17 

3.15 

2.92 

* 

1.32 

2.98 

2.55 

2.61 

11.00 

2.13 

2.15 

3.91 

3.11 

3.16 

3.17 

2.92 

6 

1.35 

2.96 

2.52 

2.57 

6.26 

2.02 

3.67 

3.91 

2.91 

3.15 

3.18 

2.90 

6 

1.37 

2.72 

2.53 

2.5* 

5.00 

1.93 

7.26 

3.93 

2.88 

3.1* 

3. IS 

2.90 

7 

1.37 

2.75 

2.5* 

2.56 

*.92 

1.93 

7.71 

*.66 

2.89 

3.12 

3.17 

2.90 

B 

1.32 

2.82 

2.55 

2.53 

*.9* 

1.9* 

8.36 

5.13 

2.89 

3.10 

3.17 

2.91 

9 

10 

1.37 

2.76 

2.5* 

2.55 

*.90 

1.96 

8.36 

5.88 

2.90 

3.18 

3.16 

2.91 

10 

1.37 

2.80 

2.60 

2.59 

*.31 

1.97 

8.38 

5.88 

2.89 

3.28 

3.17 

2.92 

U 

l.*0 

2.85 

2.62 

2.58 

*.n 

1.9* 

8.38 

5.66 

2.90 

3.25 

3.18 

2.92 

12 

2.35 

2.83 

2.57 

2.57 

*.oe 

1.93 

6.66 

5.00 

2.91 

3.20 

3.18 

2.92 

13 

3.82 

2.79 

2.56 

2.55 

3.70 

1.93 

5.00 

*.60 

3.29 

3.18 

3.18 

2.92 

1* 

3.S5 

2.80 

2.58 

2.*0 

3.19 

1.93 

3.95 

*.30 

*.00 

3.19 

3.16 

2.92 

15 

3.80 

2.79 

2.60 

2.27 

2.** 

1.92 

3.9* 

3.83 

*.*0 

3.19 

3.16 

2.92 

16 

3.70 

2.82 

2.67 

2.0* 

2.28 

1.91 

3.92 

3.85 

*.l* 

3.18 

3.15 

2.92 

17 

3.28 

2.82 

2.67 

1.87 

1.88 

1.95 

3.95 

3.86 

3.95 

3.19 

3.16 

2.92 

18 

3.27 

2.87 

2.63 

1.68 

2.08 

1.95 

*.22 

3.86 

3.71 

3.18 

3.20 

2.92 

19 

3.29 

2.85 

2.6* 

1.72 

2.11 

1.9* 

5.23 

*.66 

3.*3 

3.18 

3.21 

2.90 

20 

3.30 

2.78 

2.69 

1.73 

2.21 

2.13 

5.22 

5.27 

3.*6 

3.17 

3.17 

2.73 

21 

3.35 

2.73 

2.69 

1.80 

2.26 

2.58 

5.1* 

5.21 

3.*8 

3.18 

3.1* 

2.76 

22 

3.35 

2.82 

2.62 

1.7* 

2.26 

3.09 

*.73 

5.2* 

3.*8 

3.15 

3.15 

2.77 

23 

3.33 

2.60 

2.70 

1.75 

2.26 

3.81 

*.36 

5.25 

3.15 

3.17 

3.17 

2.79 

2* 

3.33 

2.81 

2.70 

1.7* 

2.25 

3.9* 

3.96 

5.23 

2.89 

3.21 

3.18 

2,77 

25 

3.33 

2.81 

2.68 

1.7* 

2.26 

3.9* 

3.96 

5.23 

2.88 

3.19 

3.18 

2.77 

26 

3.31 

2.8* 

2.68 

1.75 

2.25 

3.9* 

3.96 

5.2* 

2.87 

3.19 

3.16 

2.78 

27 

3.3* 

2.8* 

2.67 

1.76 

2.21 

5.2* 

3.98 

5.23 

2.87 

3.18 

3.18 

2.76 

28 

3.33 

2.8* 

2.67 

1.73 

7.15 

3.97 

5.13 

2.87 

3.20 

3.18 

2.75 

29 

30 

3.32 

2.8* 

2.69 

1.72 

5.78 

3.98 

5.13 

2.90 

3.20 

3.18 

2.75 

30 

31 

3.33 

2.70 

*.98 

5.02 

5.13 

3.19 

3.17 

31 

E  -  Estimoled 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST        STAGES 

DATE                   TIME               STAGE 

DATE                  TIME               STAGE 

DiTE                  TIME               STAGE 

OaTE 

TIME 

STAGE       1 

2-    2-63      0600           21.44 
j-28-63     2200           7.36 

Other  crests   Inslgnlflc 

4-  8-63     1850           8.67 
int   due   to   upstream  regu] 

atlon. 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/1  SEC  TSR, 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   38   08 


121    13    36 


NE17     9N  7E 


180000 


31.85 


11/21/50 


NOV   04-DATE 


NOV   04-DATE 


1904 
1930 
1957 


1930 
1957 


65.79 
6k.- 


,  USCGS 
64.79  USCGS 
77.53   USCGS 


Station  located  2,100  ft.  below  Nimbus  Dam,  2.4  ml.  E  of  Pair  Oaks.  Plow  regulated  by  Polsom  Lake. 
Maximum  discharge  listed  at  gage  ht . ,  site  and  datum  then  in  use.   Records  furn.  by  USQS. 
Drainage  area  is  1,889  sq.  mi. 


B-256 


TABLE       224 
DAILY     MEAN      GAGE      HEIGHT 
AMERICAN    RlvER    AT    SACRAMENTO 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

AOTHO 

1963 

in 

feet 

OATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG         1       SEPT, 

OATE 

1 

17.87 

19.51 

18.97 

18.65 

28.41E 

18.59 

22.79 

20.96 

21.42 

19,14 

19.19            18.91 

1 

2 

17.80 

19.23 

18.91 

18.68 

39.29E 

18.60 

20.71 

20.82 

21.42 

19.22 

19.19            18.88 

2 

3 

17.79 

19.10 

18.78 

18.65 

33.74E 

18.59 

19.32 

20.60 

21.22 

19.17 

19.19            18.90 

3 

l> 

17.77 

19.13 

18.66 

18.66 

33.33E 

18.59 

18.46 

20.47 

20.32 

19.18 

19.18            18.91 

4 

5 

17.74 

19.16 

Id. 65 

18.65 

32.65 

18.60 

18.31 

20.36 

19.33 

19.18 

19,18            18,92 

1 

5 

6 

17.74 

19.16 

18.63 

18.63 

26.99 

18.35 

19,17 

20.32 

18.90 

19.17 

19.20            18.89 

6 

7 

17.77 

18.96 

18.62 

18.60 

24.86 

18.18 

24,96 

20.36 

18.90 

19.16 

19.19            18.90 

7 

8 

17.78 

18.92 

18.63 

18.61 

24.41 

18.15 

27,51 

20.98 

18.89 

19.13 

19.19             18.90 

8 

9 

17.74 

18.99 

18.64 

18.60 

24.03 

18.14 

29,14 

21.79 

18.89 

19.11 

19.18             18.90 

9 

10 

17.77 

18.96 

18.63 

18.63 

23.73 

18.10 

29.18 

22.77 

18,90 

19.15 

19.17             18.89 

10 

11 

17.80 

18.95 

18.67 

18.66 

23.00 

18.10E 

29.09 

22.89 

18.89 

19.30 

19.17            18.90 

11 

12 

17.91 

19.01 

18.69 

18.65 

22.65 

18. lOE 

29.01 

22.79 

18.88 

19.29 

19.19            18.91 

12 

13 

19.19 

19.00 

18.66 

18.63 

22.95 

18. lOE 

28.24 

21.95 

18.91 

19.23 

19.20            18.91 

13 

1<> 

25.81 

18.96 

18.63 

18.62 

23.29 

18.06E 

26,12 

21.38 

19,15 

19.20 

19.20 

18.91 

14 

15 

27.59 

18.95 

18.66 

18.51 

22.96 

18.17 

25.71 

20.74 

19,82 

19.21 

19.18 

18.90 

15 

16 

26.26 

18.94 

18.72 

18.39 

22.20 

18.19 

25,82 

20.13 

20,44 

19.22 

19.18 

18,90 

16 

17 

24.83 

18.96 

18.73 

18.20 

21.65 

18.16 

25,69 

20.04 

20,30 

19.22 

19.16 

18,91 

17 

18 

23.36 

18.95 

18.99 

18.05 

20.95 

18.19 

26,44 

20.07 

19.99 

19.22 

19.17     ;       18.91 

18 

19 

21.92 

19.01 

19.84 

17.89 

20.47 

18.19 

25.23 

20.06 

19.85 

19.20 

19.21             18.01 

19 

20 

20.39 

19.03 

20.52 

17.87 

19.83 

18.18 

25.78 

20.72 

19.44 

19.20 

19.24            18.90 

20 

21 

19.63 

18.96 

20.56 

17.88 

19.32 

18.31 

25,70 

21.83 

19.47 

19.20 

19.19     1       18.76 

21 

22 

19.56 

18.85 

19.96 

17.91 

16.90 

18.77 

25.40 

21.77 

19.49 

19.20 

19.16 

18,76 

22 

23 

19.57 

18.93 

19.18 

17.93 

18.72 

19.16 

24.90 

21.77 

19.51 

19.17 

19.16 

18,75 

23 

2* 

19.53 

18.93 

18.86 

17.89 

18.70E 

20.09 

24.30 

21.76 

19.28 

19.19 

19.18 

18,78 

24 

25 

19.53 

18.93 

18.77 

17.90 

18.7oe 

20.28 

23.60 

21.69 

18.91 

19.23 

19,19 

18,77 

26 

26 

19.51 

18.93 

18.73 

17.89 

18.70 

20.28 

23.28 

21,62 

18,88 

19.22 

19.19 

18,77 

26 

27 

19.50 

18.96 

18.72 

17.89 

18.66 

20.34 

22.87 

21.59 

18,88 

19.21 

19.17 

18,78 

27 

28 

19.62 

18.95 

18.71 

17.90 

18.60 

21.39 

22.35 

21.60 

18,88 

19.20 

19.18 

18.77 

28 

29 

19.53 

18.96 

18.70 

17.90 

24.75 

21,75 

21.42 

18.88 

19.21 

19.19 

18.75 

29 

30 

19.51 

18.94 

18.71 

18.00 

24.34 

21.30 

21.43 

18,90 

19.22 

19.18 

18.76 

30 

31 

19.51 

18.72 

18.39 

23.45 

21.42 

19.20 

19.18 

31 

E      -  EsTimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

.0-15-62 
2-   2-63 

0220 
O83OE 

27.92 
41.26E 

2-14-63 
3-29-63 

1830          23.38 
2130          25.17 

4-   9-63 
4-16-63 

13^0 

1300 

29.25 
25.85 

4-20-63 

1840 

25.91 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TBR. 
M.O.BSM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


•■3    34    08 


121    25    22 


SW   3  8N     5E 


176000 


45.73 


11/21/50 


7/21-10/21 
5/24-12/42 
5/'*3-  9/59 


7/21-10/21 
6/24-11/24 
6/25 -DATE 


1921 
1921 


0.00 

-3.07 


USED 

nscGS 


station  located  at  H  Street  bridge.  Backwater  at  times  affects  the  stage-discharge  relationship. 
Maximum  discharge  of  record  listed  is  for  period  1921,  1929-1932,  1934  to  date.   Maximum  gage  height 
listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge. 

8  -  Irrigation  season  only 


B-257 


TABLE         225 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SCOTT    CREEK    AT    UPPER    LAKE 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

A81B80 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

•TE 

1 

2.92 

5.00 

5.10 

5.42 

14.61 

8.43 

9.85 

8.44 

8.35 

7.35 

6.20 

5.05 

1 

2 

3.02 

4.97 

5.20 

5.40 

11.96 

8.30 

9.49 

8.41 

8.22 

7.29 

6.20 

5.06 

2 

3 

3.12 

4.96 

6.45 

5.39 

9.65 

8.42 

9.44 

8.36 

8.29 

7.25 

6.15 

5.02 

3 

•i 

3.18 

4.97 

6.28 

5.34 

8.49 

8.42 

9.21 

8.46 

8.23 

7.20 

6.11 

4.99 

4 

5 

3.23 

4.95 

6.05 

5.32 

8.14 

8.41 

9.11 

8.44 

8.19 

7.15 

6.06 

4.99 

5 

6 

3.29 

4.91 

5.86 

5.30 

7.93 

8.37 

10.18 

8.42 

8.20 

7.14 

6.04 

4.93 

6 

7 

3.36 

4.90 

5.71 

5.29 

7.77 

8.44 

10.96 

8.43 

8.21 

7.04 

6.00 

4.93 

7 

8 

3.43 

4.90 

5.58 

5.27 

7.75 

8.42 

10.78 

8.45 

8.18 

7.05 

5.97 

4.90 

8 

9 

3.62 

4.89 

5.48 

5.27 

7.76 

8.45 

10.54 

8.48 

8.19 

7.03 

5.94 

4.S« 

9 

10 

3.85 

4.89 

5.41 

5.25 

8.40 

8.40 

10.79 

8.48 

8.11 

7.00 

5.91 

4.81 

10 

11 

4,09 

4.91 

5.36 

5.24 

8.37 

8.37 

10.70 

8.49 

8.11 

6.98 

5.88 

4.81 

11 

12 

7.58 

4.86 

5.29 

5.22 

8.35 

8.44 

10.47 

8.54 

8.05 

6.89 

5.  83 

4.79 

12 

13 

6.57 

4.85 

5.49 

5.20 

9.16 

8.44 

10.30 

8.55 

8.11 

6.90 

5.74 

4.74 

13 

14 

6.74 

4.84 

6.11 

5.19 

8.94 

8.37 

11.31 

8.54 

8.03 

6.86 

5,75 

4.67 

14 

15 

6.35 

4.84 

7.09 

5.19 

8.69 

8.41 

11.43 

8.54 

8.00 

6.83 

5.70 

4.S9 

15 

16 

6.01 

4.83 

7.42 

5.19 

8.56 

8.52 

10.94 

8.57 

7.98 

6.76 

5.67 

4.54 

16 

17 

5.74 

4.84 

7.83 

5.18 

8.51 

8.56 

10.13 

8.58 

7.93 

6.71 

5.58 

4.54 

17 

18 

5.55 

4.82 

7.76 

5.18 

8.42 

8.54 

9.72 

8.54 

7.92 

6.74 

5.41 

4.51 

18 

19 

5.64 

4.84 

7.39 

5.18 

8.40 

8.54 

9.70 

8.58 

7.86 

6.70 

5.38 

4.51 

19 

20 

5.60 

4.81 

7.02 

5.17 

8.39 

8.55 

9.45 

8.57 

7.74 

6.69 

5.43 

4.51 

20 

21 

5.57 

4.81 

6.65 

5.17 

8.37 

8.55 

9.32 

8.55 

7.77 

6.55 

5.39 

4.51 

21 

22 

5.50 

4.81 

6.J7 

5.17 

8.39 

8.68 

9.16 

8.58 

7.59 

6.57 

5.40 

4.44 

22 

23 

5.38 

4.81 

6.15 

5.17 

8.38 

8.80 

9.00 

8.52 

7.68 

6.55 

5.39 

4.46 

23 

24 

5.27 

4.82 

5.95 

5.17 

8.39 

8.81 

8.(4 

8.55 

7.62 

6.44 

5.35 

4.65 

24 

25 

5.39 

4.80 

5.80 

5.17 

8.40 

8.69 

8.74 

8.51 

7.59 

6.45 

5.29 

4.74 

25 

26 

5.18 

5.00 

5.70 

5.17 

8.37 

8.64 

8.56 

8.53 

7.5A 

6.41 

5.27 

4.87 

26 

27 

5.14 

6.06 

5.62 

5.16 

8.41 

9.23 

8.56 

8.50 

7.52 

6.39 

5.23 

4.75 

27 

28 

5.09 

5.38 

5.56 

5.16 

8.44 

11.79 

8.55 

8.47 

7.36 

6.35 

5.21 

4.72 

28 

29 

5.06 

5.22 

5.51 

5.21 

11.05 

8.54 

8.47 

7.40 

6.35 

5.16 

4.70 

29 

30 

5.00 

5.15 

5.47 

6.46 

10.49 

8.48 

8.39 

7.39 

6.27 

5.14 

4.69 

30 

31 

5.00 

5.45 

12.10 

10.27 

8.34 

6.25 

4.88 

31 

E      -  Eslimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-12-62 
2-    1-65 

1900 
0540 

10.02 
14.94 

5-28-65 

4-  5-65 

0950 

1200 

11.82 
9.44 

4-  7-65 

4-10-65 

1500 
2010 

11.02 
10.90 

4-15-65 
4-19-65 

0200 

0120 

11.58 
9.79 

LOCATION 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.B.aM. 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


GAGE  HT 


DATE 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


59   09   32      122   55    15      SW12    15N   low 


14.94 


2/1/65 


NOV   59-DATE 


1959 


1521.2     USCGS 


Station   located   0.1  ml.   above   State  Highway   29  bridge,    0.7  ml.    SW  of  Upper   Lake.      Gage   ht .    reflects   the   elevation 
of  Clear  Lake  as  well  as  flow  of  Scott   Creek.     Dally  gage  height   shown  Is  at   12  Noon. 


B-25i 


TABLE         226 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
CACHE    CREEK    AT    YOLO 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      ' 
YEAR 

1         A081J5 

19i3 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

■ 
JAN, 

FEB 

T 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

I 

JULY 

AUG 

T 

SEPT 

DATE 

NF 

NR 

NR 

NR 

22.76 

2.24 

9.03 

4.80 

NF 

NF 

NF 

NF 

1 

NF 

NR 

NR 

NR 

10.96 

2.21 

8.63 

4.43 

NF 

NF 

NF 

NF 

2 

NF 

NR 

NR 

NR 

6. '.7 

2.18 

8.28 

4.56 

NF 

NF 

NF 

NF 

3 

NF 

NR 

NR 

1.63 

5.98 

2.15 

8.19 

3.33 

NF 

NF 

NF 

NF 

4 

NF 

NR 

NR 

NR 

h.87 

2.11 

8.03 

2.64 

NF 

NF 

NF 

NF 

5 

NF 

NR 

NR 

NR 

*.65 

2.09 

9.03 

2.47 

NF 

NF 

NF 

NF 

6 

NF 

NR 

NR 

NR 

3.36 

2.08 

10.29 

2.37 

NF 

NF 

NF 

NF 

7 

NF 

NR 

NR 

NR 

3.10 

2.07 

10.43 

2.28 

NF 

NF 

NF 

NF 

8 

9 

NF 

NR 

NR 

NR 

3.06 

2.05 

9.08 

2.20 

NF 

NF 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

NR 

NR 

NR 

*.59 

2.04 

9.56 

2.12 

NF 

NF 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

NR 

NR 

1.52 

*.35 

2.02 

9.68 

2.10 

NF 

NF 

NF 

NF 

11 

7.31* 

NR 

NR 

1.66A 

3.63 

2.00 

9.16 

2.09 

NF 

NF 

NF 

NF 

12 

11.32 

NR 

NR 

1.50 

7.77 

1.98 

9.15 

2.03 

NF 

NF 

NF 

NF 

13 

6.S2 

NR 

NR 

l.M 

5.35 

1.97 

13.07 

1.95 

NF 

NF 

NF 

NF 

14 

3.58 

NR 

NR 

NR 

4.31 

1.97 

13.34 

1.85 

NF 

NF 

NF 

NF 

15 

2.69 

NR 

NR 

NR 

3.81 

2.01 

11.00 

1.76 

NF 

NF 

NF 

NF 

16 

2.30 

NR 

*.15 

NR 

3.51 

2.04 

10.10 

1.63 

NF 

NF 

NF 

NF 

17 

2.06 

NR 

*.8* 

NR 

3.28 

2.05 

9.48 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

18 

NR 

NR 

3.42 

NR 

3.09 

2.00 

9.22 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

19 

NR 

NR 

2.82 

NR 

2.94 

1.97 

9.02 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

20 

NR 

NR 

2.52 

NR 

2.81 

1.96 

8.80 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

21 

22 

NR 

NR 

2.33 

NR 

2.73 

1.96 

8.48 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

22 

NR 

NR 

2.21 

NR 

2.62 

2.50 

8.23 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

23 

NR 

NR 

2.12 

NR 

2.5* 

4.01 

8.05 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

24 

NR 

NR 

2.07 

NR 

2.44 

4.11 

7.94 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

25 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.44 

3.62 

7.98 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

26 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.37 

3.50 

7.11 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

27 

NR 

NR 

NR 

NR 

2.31 

12.70 

3.57 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

28 

NR 

NR 

NR 

NR 

10.34 

3.28 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

t.esA 

9.60 

3.11 

NR 

NF 

NF 

NF 

NF 

30 

31 

NR 

NR 

16.93 

9.24 

NR 

NF 

NF 

31 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                TIME 

STAGE 

10-13-62 
12-18-62 

0730 

0200 

14.34 
5.58 

1-31-63 
2-  1-63 

0400 
0700 

16.20 

26.92 

2-13-63 
3-28-63 

1130 
1100 

10.44 
16.52 

4-  7-65     1500 

4-14-63      2000 

12.81 

15.96 

E     -  Esiimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


Mean  gage  height  for  period  of  flow 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
M,0.B.8M 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HJ. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  43  30     121  48  25 


41400 


33.11 


2/25/58 


JAN   03-DATE 


JAN   03-DATE 


1903 
1930 
195't 


1930 
1954 


58.24  USCGS 
56.27  USCGS 
52.27  USCGS 


Station  located  8OO  ft.  abo/e  U.  S.  Highway  99W  bridge,  O.5  ml.  S  of  Yolo.  Tributary  to  Yolo  Bypass. 
Records  fum.  by  USGS.   Drainage  area  Is  1,137  sq.  ml. 


B-259 


TABLE       227 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
YOLO    BYPASS    NEAR    WOODLAND 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

[            Af)2935 

196-^ 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN, 

FEB 

MAR 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT, 

DATE 

1 

NR 

9.74 

NR 

11.47 

26.73 

13.76 

21.01 

17,19 

11.96 

10.94 

11.12 

NR 

1 

2 

NR 

9.61 

NR 

11.02 

30.43 

13.50 

20.82 

18.04 

11.22 

10.84 

11.25 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

10.80 

29.16 

13.30 

20.64 

17.58 

10.67 

10.80 

11.18 

NR 

3 

4 

NR 

NR 

NR 

10.86 

27.79 

12.89 

20.47 

17.51 

10.31 

10.73 

11.32 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

10.63 

26.72 

12.56 

20.43 

16.01 

10,20 

10.73 

11,48 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

10.42 

25.87 

12.44 

20.45 

15.15 

10,17 

10.71 

11.46 

NR 

5 

7 

NR 

NR 

9.61 

10.28 

24.93 

12.22 

21.14 

14.50 

10.19 

10.53 

11.48 

NR 

7 

S 

NR 

NR 

9.71 

10.12 

23.68 

11.75 

24.87 

13,80 

10.20 

10.63 

11.48 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

9.79 

10.29 

21.65 

11.40 

26.08 

13.28 

10.24 

10.43 

11.47 

NR 

9 

in 

NR 

9.66 

9.83 

10.63 

20.23 

11.06 

25.76 

13,11 

10.22 

10.47 

11.45 

NR 

in 

11 

NR 

9.53 

9.80 

10.05 

20.09 

10.82 

25.49 

13,75 

10.07 

10,45 

11.42 

NR 

11 

12 

NR 

9.56 

9.71 

9.73 

19.93 

10.61 

25.24 

14.25 

9.61 

10,43 

11.40 

NR 

12 

13 

15.17 

NR 

9.52 

9.63 

20.63 

10.49 

25.18 

14.43 

NR 

10,29 

11.36 

9.47 

13 

14 

27.69 

NR 

9.54 

9.64 

22.49 

10.47 

25.48 

14.60 

NR 

10.20 

11.26 

9.52 

14 

15 

30.24 

NR 

9.59 

NR 

23.14 

10.44 

26.45 

14.28 

NR 

10.07 

11.11 

9.47 

15 

16 

28.28 

NR 

9.74 

NR 

22.44 

10.83 

27.00 

13.64 

NR 

10.00 

11.14 

9.52 

15 

17 

26.25 

NR 

10.57 

NR 

21.40 

10.85 

27,01 

12.67 

NR 

9.92 

11,21 

9.57 

17 

18 

24.25 

NR 

16.21 

NR 

20.45 

10.75 

26.72 

11.83 

NR 

9.91 

11.29 

9.62 

18 

19 

21.88 

NR 

17.34 

NR 

19.60 

10.71 

26.35 

11.50 

NR 

10.13 

11.32 

9.63 

19 

20 

20.24 

NR 

17.71 

NR 

18.93 

10.51 

25.07 

11.55 

NR 

10.25 

11.32 

9.64 

20 

21 

19.02 

NR 

16.78 

NR 

17.93 

10.44 

26.57 

11.50 

NR 

10.39 

11.32 

9,52 

21 

22 

17.57 

NR 

15.78 

NR 

17.06 

10.38 

25.25 

12.14 

NR 

10.57 

11.47 

9,54 

22 

23 

15.85 

NR 

14.91 

NR 

16.35 

10.72 

24.78 

12.97 

NR 

10.70 

11.46 

9,47 

23 

2* 

14.46 

NR 

14.39 

NR 

15.77 

13.05 

24.17 

13.75 

NR 

10.82 

11.49 

9,45 

24 

25 

13.20 

NR 

13.83 

NR 

15.15 

15.33 

23.34 

14.53 

NR 

10.88 

11.67 

NR 

25 

26 

12.27 

NR 

13.27 

NR 

14.66 

15.61 

22.19 

14.97 

NR 

11.02 

11.66 

NR 

26 

27 

11.50 

NR 

12.89 

NR 

14.48 

15.09 

20.92 

14.29 

9,47 

11.07 

10.95 

9.66 

27 

28 

10.89 

NR 

12.72 

NR 

14.00 

18.74 

18.90 

13.19 

9.89 

11.15 

10.48 

9.52 

28 

29 

10.43 

NR 

12.58 

NR 

21.46 

17,55 

12.58 

10.48 

11.13 

10.18 

9,66 

29 

30 

10.13 

NR 

12.40 

NR 

21.22 

17.06 

12.64 

10.85 

11.14 

10.02 

9.54 

30 

31 

9.91 

12.02 

19.25 

21.13 

12.66 

11.14 

9,58 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                  '       -               '        ' 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-20-62 

0200 
0420 

30.8c 
17.91 

2-    2-63 
2-15-63 

0820          30.62 
0700          23.22 

3-29-63 

4-    9-63 

0120 
0500 

21.65 
26.15 

4-17-63 

5-   2-63 

0530 
0900 

27.08 

18.21 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
M.O.B.SM, 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   40   40 


121  58  35 


SE28   ION      3E 


272000 


32.00 


2/8/42 


3/30-10/38 
1/39-DATE 


40-41     # 
41 -DATE 


1930 
19tl 


1941 


0.73        USED 
0 . 00        USED 


Station  located   Just   above   the  Sacramento-Woodland  Railroad  bridge,    6  mi.    above  the  Sacramento  Bypass, 
7  ml.    below  Fremont   Weir,    7  ml .    E  of  Woodland.      Oage  heights   for   low  flow  are  not   recorded.      Records 
furn.   by  USQS. 

o   -   Irrigation  season  only 
#  -  Flood  season  only 


B-260 


TfiBLE 


228 


DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 
YOLO    BYPASS    ABOVE    SACRAMENTO    BYPASS 


In  feet 


STATION   NO 

WATER      " 
VE»B 

.        A02910 

196-!. 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC, 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

NR 

NR 

NR 

10.71 

19.18 

12.60 

17.18 

15.41 

10.98 

10.58 

10.79 

NR 

1 

2 

NR 

NR 

NR 

10.32 

25. A2 

12.36 

17.12 

15.86 

10.45 

10.53 

10.89 

NR 

2 

3 

NR 

NR 

NR 

10.12 

2A.35 

12.23 

17.06 

15.65 

10.07 

10.48 

10.87 

NR 

3 

A 

NR 

NR 

NR 

10.17 

22. 6A 

11.84 

16.99 

15.59 

9.65 

10.44 

11.04 

NR 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

10.06 

21. Al 

11.46 

16.96 

14.68 

9.47 

10.44 

11.18 

NR 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

9.87 

19.83 

11.34 

16.96 

13.91 

9.45 

10.39 

11.15 

NP 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

9.77 

18.47 

11.17 

17.12 

13.29 

9.41 

10.31 

11.16 

►IB 

7 

8 

NR 

NR 

NR 

9.6A 

17.89 

19.76 

17.86 

12.64 

9.45 

10.25 

11.14 

NR 

8 

9 

NR 

NR 

NR 

9.71 

17.54 

10.50 

19.07 

12.16 

9.49 

10.16 

11.17 

WR 

9 

10 

NR 

NR 

NR 

10.19 

17.15 

10.19 

19.09 

11.93 

9.52 

10.18 

11.14 

NR 

in 

11 

NR 

NR 

NR 

9.89 

17.01 

9.99 

18.67 

12.53 

MR 

10.18 

11.11 

NR 

11 

12 

NR 

NR 

NR 

NR 

16.91 

9.84 

18.43 

12.94 

NR 

10.13 

11.07 

MR 

12 

n 

NR 

NR 

NR 

NR 

17.09 

9.70 

18.32 

13.05 

NR 

9.96 

11.04 

NR 

13 

lA 

19.60 

NR 

NR 

NR 

17.47 

9.64 

18.50 

13.21 

NR 

9.83 

10.99 

NR 

14 

15 

23.50 

NR 

NR 

NR 

17.62 

9.72 

19.37 

12.97 

NR 

9.69 

10.86 

NR 

15 

16 

22.28 

NR 

NR 

NR 

17.57 

9.92 

20.26 

12.48 

NR 

9.60 

10.84 

NR 

16 

17 

20.35 

NR 

9.96 

NR 

17.39 

10.05 

20.62 

11.61 

NR 

9.58 

10.91 

NR 

17 

18 

18.75 

NR 

13.52 

NR 

17.13 

9.96 

20.47 

10.91 

NR 

9.58 

11.02 

NR 

18 

19 

17.96 

NR 

15.52 

NR 

16.80 

9.88 

20.00 

10.68 

NR 

9.74 

11.06 

NR 

19 

20 

17. *8 

NR 

15.83 

NR 

16.50 

9.73 

19.48 

10.59 

NR 

9.91 

11.07 

NR 

20 

21 

16.96 

NR 

15.30 

NR 

16.04 

9.70 

18.93 

10.49 

NR 

1C.07 

11.05 

NR 

21 

22 

16.27 

NR 

14.57 

NR 

15.55 

9.55 

18.44 

11.00 

NR 

10.2* 

11.15 

NR 

22 

23 

15.15 

NR 

13.83 

NR 

15.06 

9.81 

18.08 

11.71 

NR 

10.35 

11.14 

NR 

23 

2* 

13.99 

NR 

13.37 

NR 

14.52 

11.48 

17.85 

12.42 

NR 

10.51 

11.22 

NR 

24 

25 

12.79 

NR 

12.85 

NR 

13.92 

13.80 

17.63 

13.20 

NR 

10.62 

11.29 

NR 

25 

26 

11.87 

NR 

12.29 

NR 

13.43 

14.19 

17.40 

13.61 

NR 

10.75 

11.26 

NR 

26 

27 

11. lA 

NR 

11.92 

NP 

13.25 

13.74 

17.14 

13.10 

NR 

10.75 

10.69 

NR 

27 

28 

10.5* 

NR 

11.77 

NR 

12.83 

15.71 

16.47 

12.11 

9.55 

10.80 

10.20 

NR 

28 

29 

10.10 

NR 

11.65 

NR 

17.22 

15.80 

11.47 

10.17 

10.83 

9.86 

NR 

29 

30 

9.80 

NR 

11.61 

NR 

17.22 

15.41 

11.40 

10.53 

10.83 

9.65 

NP 

30 

31 

9.60 

11.17 

1509 

17.21 

11.46 

10.83 

NR 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME                STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-20-62 

1110 

0420 

25.70 

15.94 

2-   2-65 

2-15-65 

1420        25.86 

07^0        17.65 

4-  9-65 

^1-17-65 

1720 

2050 

19.28 

20.71 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1 

6  55   58     121  55   22 


t/4  SEC   T.aR. 
M  OB.aM 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


NE25    9N      5E 


26.9  12/24/55 


25 -DATE 


1925 
1925 


0.00 
-5.07 


USED 
USCGS 


Station   located   at   Intersection  of   east   levee  of  Yolo  Bypass   and  north  levee   of  Sacramento  Bypass,    5.6  ml. 
NW  of  Sacramento.      Gage   heights   below  9.5  are  not   recorded. 


B-261 


TaBLE        22g 
DAILY      MEAN       GAGE      HEIGHT 
PUTAH    CREEK    NEAR    WINTERS 


in  feet 


STATION   NO 

WATER      ■ 
YEAR 

A91250 

1963 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

5.27 

3.81 

3.85 

5.05 

5.82 

4.50 

4.28 

7.69 

6.52 

7.23 

7.16 

6.83 

1 

2 

5.19 

A.AO 

3.86 

A. 99 

A. 73 

4.55 

4.25 

7.64 

6.54 

7.17 

7.23 

6.87 

2 

3 

5.38 

A. 57 

3.87 

A. 96 

A.A2 

4.58 

4.20 

7.66 

6.54 

7.13 

7.00 

6.90 

3 

« 

5.*6 

A. 57 

3.87 

A. 98 

A. 26 

4.71 

4.16 

7.61 

5.57 

7.18 

6.95 

6.88 

4 

5 

5.32 

A. 29 

3.87 

5.00 

A. 16 

4.91 

4.14 

7.52 

6.79 

7.15 

7.07 

6.71 

5 

6 

5.29 

3.83 

3.62 

5.00 

A. 49 

5.03 

4.57 

7.46 

6.84 

7.13 

7.10 

5.69 

6 

7 

5.38 

3.83 

3.75 

5.00 

A. 70 

5.00 

4.67 

7.42 

6.70 

7.20 

7.03 

6.57 

7 

8 

5.42 

3.83 

3.80 

5.00 

A.53 

4.94 

4.43 

7.41 

6.74 

7.28 

7.02 

6.56 

8 

9 

5.36 

3.83 

3.80 

5.00 

A. 48 

4.78 

4.34 

7.35 

6.85 

6.96 

6.96 

6.57 

9 

10 

5.23 

3.83 

3.80 

A. 99 

4.36 

4.58 

4.39 

7.37 

6.89 

7.18 

6.91 

6.53 

10 

11 

4.98 

3.82 

3.82 

A. 96 

A. 33 

4.48 

A. 35 

7.44 

5.91 

7.33 

6.97 

6.41 

11 

12 

A. 91 

3.82 

3.82 

A. 90 

A.AO 

4.65 

A. 27 

7.48 

6.93 

7.39 

7.03 

6.41 

12 

13 

5.25 

3.82 

3.82 

A. 90 

A. 76 

4.80 

A. 32 

7.44 

5.91 

7.42 

6.96 

6.27 

13 

l<t 

4.32 

3.81 

3.8A 

A. 68 

A. 50 

4.86 

5.32 

7.39 

6.90 

7.31 

6.98 

6.04 

14 

15 

3.86 

3.81 

3.93 

A.A5 

A. 42 

4.86 

A. 96 

7.33 

6.95 

7.25 

7.17 

5.95 

15 

16 

3.81 

3.81 

3.9A 

A.AA 

4.38 

4.57 

4.74 

7.27 

5.92 

7.32 

7.10 

6.07 

15 

17 

A. 01 

3.81 

A.2A 

A. 55 

4.31 

4.31 

4.61 

7.22 

7.09 

7.38 

7.05 

6.12 

17 

18 

A. 18 

3.81 

A. 18 

A. 75 

4.25 

4.62 

4.52 

7.15 

7.38 

7.47 

6.89 

6.12 

18 

19 

A. 18 

3.81 

A. 33 

A. 75 

4.23 

4.77 

5.00 

7.10 

7.33 

7.51 

6.94 

6.09 

19 

20 

A. 06 

3.81 

5.56 

A. 75 

4.28 

4.70 

5.63 

7.02 

7.12 

7.39 

6.97 

6.09 

20 

21 

3.83 

3.82 

5.5A 

A. 77 

4.50 

4.70 

6.24 

6.87 

7.03 

7.18 

7.04 

5.15 

21 

22 

3.8A 

3.83 

5.31 

A. 82 

4.57 

4.72 

6.60 

6.79 

7.08 

7.23 

6.97 

5.98 

22 

23 

3.87 

3.8A 

5.25 

A. 86 

4.54 

4.21 

6.87 

6.76 

7.28 

7.04 

6.97 

6.01 

23 

2<> 

3.83 

3.83 

5.1A 

5.12 

4.53 

3.91 

7.02 

6.68 

7.24 

7.11 

6.90 

6.02 

24 

25 

3.82 

3.82 

5.1A 

5.55 

4.52 

3.89 

7.20 

6.62 

7.38 

7.09 

6.78 

6.00 

25 

26 

3.81 

3.88 

5.1A 

5.87 

4.51 

4.02 

7.45 

6.55 

7.44 

7.14 

6.68 

6.25 

26 

27 

3.81 

3.87 

5.1A 

5.5A 

4.51 

4.63 

7.68 

6.48 

7.40 

7.06 

6.61 

5.37 

27 

28 

3.81 

3.87 

5.1A 

A. 86 

4.50 

5.06 

7.62 

6.43 

7.42 

7.18 

6.61 

5.20 

28 

29 

3.81 

3.86 

5.07 

A. 77 

4.74 

7.67 

6.43 

7.37 

7.18 

6.67 

6.02 

29 

30 

3.81 

3.85 

5.03 

5.A7 

4.48 

7.67 

6.53 

7.30 

7.19 

6.62 

6.12 

30 

31 

3.82 

5.03 

7.A6 

4.37 

5.50 

7.14 

6.70 

31 

E  -  Esiimoted 
NR  -  No  Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE                TIME             STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

lO-lj-62     1600           6.72 
1-50-63    1500         7.00 

Crests   inslRnlflcant   due 

1-31-63       1300               8.77 
5-27-63       2120               6.18 

to  upstream  regulation. 

4-14-63 

0850 

6.18 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SEC,  T.SR. 
M.D.B.8iM, 


OF  RECORD 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


'8  30  55  122  04  50 


NE28     8n      2H 


81000 


50.5 


2/27/40 


JUL  30-DATE      JUN   30-DATE 


1950  1940  161.8  uscas 

1940        160.75  USCGS 


station  located  I.3  mi.  below  Montlcello  Dam,  6  ml.  W  of  Winters.   Flow  regulated  by  Lake  Berryessa. 

Low -water  records  are  not  equivalent  to  records  near  Davis.   Records  furn.  by  USQS.   Drainage  area  Is  577  sq.  ml. 


B-262 


TABLE        2J0 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
SAN    JOAOUIN    RIVER    NEAR    VERNALIS 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

807020 

1963 

1 

DATE 

OCT, 

NOV, 

DEC. 

JAN, 

FEB, 

MAR, 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG, 

SEPT, 

DATE 

1 

11. *3 

12.16 

13.62 

13.17 

NP 

16.39 

20.31 

19.99 

23.71 

15.11 

NR 

11.49 

1 

2 

11.48 

12.17 

13.56 

13.15 

15.28 

15.79 

19. 'g 

19.23 

23.36 

14.52 

NP 

11.60 

2 

3 

11.50 

12.17 

13.10 

12.79 

20.67 

15.36 

17,86 

18.24 

22.58 

14,39 

NR 

1  !.62 

3 

» 

11.54 

12.17 

12.83 

13.29 

23.01 

14.96 

17,35 

18.49 

22.11 

13.53 

NP 

11.61 

4 

5 

11.62 

12.14 

13.13 

13.28 

22.97 

14.14 

15.92 

18.58 

20.97 

13.35 

NR 

11. '9 

5 

6 

11.63 

12.00 

13.32 

12. ?9 

22.73 

13.95 

15.73 

18.57 

19.50 

13.18 

NR 

11.69 

5 

7 

11.76 

11.89 

13.55 

NR 

22.17 

13.68 

15.43 

18.54 

18.33 

13.03 

NR 

11.59 

7 

B 

11.70 

11.91 

13.75 

NR 

NR 

l'.4l 

18.00 

18.55 

17.71 

13.52 

NR 

11.54 

8 

9 

11.37 

11.97 

13.69 

12.81 

NR 

13.22 

19.97 

18.91 

17,96 

13.50 

NR 

11.74 

9 

IP 

11.20 

12.00 

13.28 

13.03 

NR 

13.01 

21.25 

19.39 

18.27 

13.30 

NR 

11.78 

in 

11 

11.32 

12.02 

13.05 

12.98 

NR 

NR 

20.90 

20.24 

18.44 

13.59 

NR 

11.77 

11 

1? 

11.62 

12.03 

13.56 

13.03 

NR 

NR 

72, ii. 

22.05 

19.67 

13.25 

NR 

11.59 

12 

13 

12.30 

12.05 

13.52 

13.08 

NP 

NR 

23.35 

23.12 

18.85 

13.30 

NR 

11.71 

13 

l* 

12.79 

12.06 

13.49 

12.74 

NR 

NR 

21.95 

22.67 

16.39 

13.07 

NR 

11.87 

14 

15 

12.97 

12.12 

13.28 

NR 

22.91 

11.98 

19.95 

21.19 

15.17 

12.84 

NR 

NR 

15 

16 

13.02 

12.17 

13.22 

NR 

22.36 

11.97 

21.21 

19.78 

16.62 

NR 

NR 

NR 

15 

17 

12.83 

12.21 

13.06 

NR 

21.34 

12.54 

21.90 

18.55 

17,41 

NR 

NR 

12.53 

17 

18 

12.49 

12.22 

12.84 

NR 

20.83 

13.53 

20.48 

17.79 

15.82 

NR 

NR 

12.54 

18 

11 

12.26 

12.20 

13.38 

NR 

20.51 

13.12 

19.47 

18.23 

17.95 

NR 

11.39 

12.55 

19 

?n 

12.13 

12.13 

13.7! 

NR 

20.50 

NR 

19.62 

19.93 

18.31 

NP 

11.39 

12.57 

2" 

21 

12.08 

12.18 

13.97 

NR 

19.63 

12.17 

20.62 

20.94 

19.85 

NR 

11.37 

12.74 

21 

77 

12.01 

12.20 

14.25 

NR 

18.71 

11.92 

21.60 

21.55 

20.43 

NR 

11.31 

12,85 

2? 

23 

11.84 

12.24 

14.37 

NR 

18.37 

11.97 

21.72 

22.09 

20.07 

NR 

11.32 

13.08 

23 

2* 

11.69 

12.18 

14.10 

NR 

17.97 

12.15 

21.70 

22.37 

18.25 

NR 

11,38 

12.95 

24 

25 

11.76 

12.41 

13.82 

NR 

17,43 

NR 

21.23 

22.89 

16.97 

NR 

11,46 

12.87 

25 

26 

11.85 

12.76 

13.71 

NR 

17.09 

12.76 

21.03 

23.31 

15.54 

NR 

11,65 

12.77 

25 

27 

11.94 

12.70 

13.25 

NR 

16.90 

12.49 

21.11 

23.62 

14.96 

NR 

11,50 

12,61 

27 

26 

12.02 

13.15 

13.48 

NR 

16.60 

12.54 

20.99 

23.15 

14.30 

NR 

11,33 

12.39 

28 

29 

12.08 

13.31 

13.25 

NR 

14.79 

20.01 

22.96 

14,05 

NR 

11,31 

12.20 

29 

30 

12.13 

13.47 

13.44 

NR 

19.35 

19.67 

23.49 

14.80 

NR 

11.35 

12.12 

30 

31 

12.15 

13.47 

NR 

20.08 

23.77 

NR 

11.43 

31 

E  -  Estimated 
NR  -  No  Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIUtE 

ST4GE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

9TA0C 

2-  4-65 
2-15-65 

2000 
1500 

25.27 
25.09 

4-10-65 
4-15-65 

1500          21.57 
1400          25.49 

4-17-65 
5-13-65 

0650 
1420 

22.15 

25.20 

5-27-65 
5-31-65 

1030 

1400 

25.55 
25.80 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD   OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECT. BR. 
M.O.BBM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C  FS, 

GAGE  HI, 

DATE 

FROM 

TO 

37  40  54 

121    15    51 

79000 

27.75 

12/9/50 

7/22-12/25  0 
1/24-2/25      „ 
6/25-10/28  0 
5/29-DATE 

7/22-12/25    0 
1/24-2/25       „ 
6/25-10/28    0 
5/29-DATE 

1951 
1959 
1959 

1959 

5.06 
0.00 
3.3 

USCQS 
USCGS 
USED 

Station  located  30  ft.  above  the  Durham  Ferry  Highway  bridge,  3  mi.  below  the  Stanislaus  River,  3.4  mi.  NE 
of  Vernalls.   Records  furn.  by  USQS.   Drainage  area  Is  approx.  14,010  sq.  ml. 

o  -  Irrigation  season  only 


I 


B-263 


DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 


CALAVERAS  RivER  AT  JENNY  LINO 


in  feet 


STATION    NO 

WATER      ^ 
YEAR 

802591 

196? 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 
2 
3 

NF 
NF 

0.88 

1.83 

0.83 

10.51 

1.34 

1.61 

2.16 

2.25 

2.66 

2.68 

2.69 

1 

0.77 

1.63 

0.79 

9.58 

1.34 

1.55 

2.16 

2.27 

2.64 

2.68 

2.58 

0.93 

0.93 

0.75 

7.78 

1.38 

1.49 

2.15 

2.28 

2.60 

2.68 

2.57 

NF 

0.70 

0.79 

0.75 

6.16 

1.37 

1.47 

2.14 

2.27 

2.60 

2.67 

2.65 

6 

5 

NF 

1.51 

0.74 

0.72 

3.49 

1.36 

1.45 

2.12 

2.31 

2.60 

2.67 

2.54 

6 

7 

NF 

0.88 

0.72 

0.71 

2.72 

1.35 

1.81 

2.12 

2.46 

2.59 

2.66 

2.63 

6 

NF 

0.  74 

0.70 

0.70 

2.47 

1.34 

3.47 

2.12 

2.46 

2.62 

2.69 

2.55 

8 
9 

NF 

0.72 

0.69 

0.70 

2.35 

1.32 

2.85 

2.13 

2.47 

2.62 

2.72 

NF 

0.70 

0.68 

0.69 

2.24 

1.32 

2.78 

2.13 

2.49 

2.63 

2.67 

2.50 

10 

NF 

0.69 

0.67 

0.68 

3.14 

1.31 

2.92 

2.14 

2.49 

2.72 

2.62 

2.58 

11 
12 
13 
1* 
15 

NF 

1.  13 

0.75 

0.76 

3.30 

1.30 

2.95 

2.16 

2.57 

2.80 

2.51 

2.57 

11 

NF 

1.45 

0.89 

0.79 

2.79 

1.29 

4.18 

2.16 

2.69 

2.77 

2.61 

2.56 

NF 

0.92 

0.93 

0.74 

4.21 

1.28 

5.52 

2.16 

2.65 

2.71 

2.60 

2.64 

0.76 

0.90 

0.72 

5.08 

1.29 

6.60 

2.15 

2.70 

2.69 

2.55 

2.45 

1.01 

0.72 

0.96 

0.71 

3.44 

1.30 

6.73 

2.14 

2.75 

2.71 

2.72 

NR 

16 

0.87 

0.90 

1.49 

0.70 

1.61 

1.31 

5.77 

2.13 

2.73 

2.71 

2.72 

NR 

15 

17 

0*84 

0.84 

2.13 

0.69 

1.61 

1.34 

5.72 

2.13 

2.72 

2.75 

2.71 

NR 

0.74 

2.44 

0.69 

1.46 

1.33 

5.59 

2.10 

2.78 

2.80 

2.71 

2.57 

1.48 

2.15 

0.71 

1.43 

1.32 

5.44 

2.09 

2.85 

2.80 

2.59 

NR 

20 

2.46 

1.53 

2.06 

0.71 

1.41 

1.31 

5.46 

2.07 

2.87 

2.80 

2.57 

21 

2.15 
1.93 

0.93 

2.40 

0.71 

1.39 

1.31 

5.48 

2.08 

2.88 

2.79 

2.66 

NR 

21 

0.77 

2.23 

0.71 

1.39 

1.31 

5.44 

2.08 

2.97 

2.75 

2.66 

23 

1.70 

0.73 

2.13 

0.71 

1.38 

1.36 

6.38 

2.07 

2.96 

2.69 

2.65 

NR 

24 
25 

l.^* 

0.71 

2.10 

0.78 

1.38 

1.36 

5.30 

2.08 

2.95 

2.69 

2.56 

25 

1.32 

0.69 

2.07 

0.80 

1.37 

1.35 

5.21 

2.08 

2.95 

2.68 

2.65 

26 
27 
28 
29 

30 

1.15 

0.68 

2.02 

0.75 

1.35 

1.33 

5.15 

2.10 

2.87 

2.55 

2.63 

MR 

25 
27 
28 

0.92 

0.77 

1.20 
1.36 

1.96 
1.71 

1.64 
1.87 

1.35 
1.33 

1.39 
3.03 

4.36 
2.21 

2.36 
2.55 

2.78 
2.77 

2.65 
2.65 

2.60 
2.69 

NR 
NR 

1.27 

1.79 

2.14 

1.95 

2.17 

2.35 

2.72 

2.66 

2.50 

NR 

1.42 
1.19 

1.44 

1.75 
1.06 

2.08 
5.10 

1.69 
1.61 

2.17 

2.31 
2.25 

2.67 

2.55 
2.68 

2.60 
2.59 

NR 

31 

E     -  Eslimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST        STAGES 

DATE                   TIME               STAGE 

DATE                 TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE       1 

2-1-6?        0900            11.11 
other  oresta   Inslgnlflci 

.nt   due  to  upstream  regul 

iticris . 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58   05   20      120   51   53 


NW27  3N  lOE 


50000 


21.0 


1/51/11 


JAN  07-DATE 


JAN  07-DATE 


1907 
1917 
1928 


1917 
1928 


7.00  LOCAL 
2.00  LOCAL 
0.00   LOCAL 


Station  located  70  ft.  below  Milton  Road  bridge,  0.2  ml.  S  of  Jenny  Llnd.  Flow  affected 
by  upstream  regulation.  Records  furn.  by  USQS.  Drainage  area  Is  395  sq.  mi. 


B-264 


TABLE  -^^ 

DAILY      MEAN       GAGE      HEIGHT 
MOKELUMNE    RIVER    *T    WOOOBRIDGE 


STATION   NO 

WATER 
YEAR 

B021O5 

l?fci 

in 

feet 

1 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FEB.        1 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE       1 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 
2 
3 

4 
5 

*.98 
♦  .57 
».58 
4.61 
4.48 

6.15 
6.09 
6.26 
6.24 

6.20 

6.07 
6.03 
5.98 
5.91 
5.92 

7.88 
6.48 
6.81 

7.61 
8.22 

11.73 
17.91 
21.54 
22.39 
21.87 

9.72 
9.72 
9.36 
9.68 
9.34 

6.31 
5.76 

5.51 
5.42 
5.37 

13.15 
13.08 
12.95 
12.92 

12.91 

19.26 

17.23 
15.90 
15.40 
14.74 

9.10 
6.72 
5.58 

5.06 
4.82 

3.84 
3.85 

3.93 
3.87 
3.77 

5.09 
4.41 
4.00 
3.87 
3.81 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

4.57 
4.72 
4.84 
5.08 
5.49 

6.08 
6.14 
6.22 
6.22 
6.36 

5.93 
5.98 
5.92 
6.06 
6.15 

8.23 
8.23 
8.26 
8.29 
8.27 

16.50 

10.62 

10.16 

9.98 

9.95 

9.64 
9.71 
9.61 
9.79 
9.74 

5.60 

8.63 

9.33 

11.18 

12.92 

12.62 

12.60 
12.63 
12.66 
14.26 

12.94 
13.22 
13.29 
12.71 
11.41 

4.45 
4.65 
4.74 
4.60 
4.41 

3.71 
3.74 
3.72 
3.71 
3.73 

3.69 
3.69 
3.69 
3.77 
3.79 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 

1* 
15 

5.61 
5.90 
6.62 
6.71 
6.43 

6.25 
6.16 
6.04 
6.00 
6.05 

6.13 
6.13 
6.13 
6.12 
6.17 

7.96 
7.99 
8.25 
8.26 
8.31 

9.79 

9.73 

10.22 

10.76 

9.90 

7.03 
8.46 
9.21 
9.13 
9.19 

12.93 

14.60 
13.76 
12.98 

14.05 

16.49 
16.93 
17.25 
16.68 
16.82 

11.57 
12.57 
12.58 
12.40 
12.12 

4.27 
4.22 

4.15 
4.19 

4.33 

3.79 
3.83 

3.78 
3.91 
3.88 

3.78 
3.77 
3.78 
4.55 

5.00 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

6.23 
6.12 

6.10 
6.05 
6.09 

6.00 
6.05 
6.04 
6.05 
6.05 

6.44 
6.57 
6.31 
6.16 

6.17 

8.24 
8.27 
8.27 
8.27 
8.27 

9.75 
9.62 
9.54 
9.50 
9.47 

9.04 
7.49 
5.81 
6.03 
6.14 

13.62 
15.38 
16.84 
17.19 
17.29 

16.78 
16.69 
17.05 
17.97 
18.29 

11.49 
12.52 
13.76 
13.25 
13.84 

4.31 
4.35 
4.31 
4.31 
4.47 

3.86 
3.82 
3.86 
3.89 
4.00 

4.78 
5.13 
5.00 
4.86 
5.04 

16 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
2* 
25 

6.04 
6.04 
6.08 
6.12 
6.06 

5.96 
5.96 

6.03 
5.97 
5.98 

6.13 
5.57 
5.01 
5.10 
5.79 

8.28 
8.28 
8.30 
8.31 
8.32 

9.57 
9.63 
9.59 
9.58 
9.57 

6.22 
6.23 
6.10 
5.96 
6.14 

17.40 
17.48 
17.43 
17.40 
17.43 

18.30 
18.30 
18.30 
18.32 
18.72 

14.64 
13.28 
11.21 
10.76 
9.84 

4.68 
4.57 
4.22 
3.89 
3.77 

4.05 
4.02 
3.98 
3.97 
4.49 

5.02 
4.94 
4.92 
4.71 
4.82 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

5.93 
5.98 
6.02 
6.06 
6.03 
6.10 

6.02 
6.17 
6.09 
6.05 
6.07 

6.05 
5.95 
6.86 
7.45 
8.01 
8.10 

8.30 
8.29 
8.28 
7.21 
6.69 
6.83 

9.61 
9.67 
9.72 

_    .                   I 

6.16 
6.42 
7.39 
7.64 
6.62 
6.42 

17.47 
17.24 
14.95 
14.00 
13.13 

18.60 
17.87 
19.10 
20.41 
20.29 
19.85 

9.26 
8.51 
8.83 

10.55 
10.59 

3.79 
3.78 
3.79 
3.88 
3.81 
3.87 

4.62 
4.28 
4.35 
4.15 
4.15 
't.55    1 

5.02 
4.95 
4.98 
5.11 
5.27 

26 

27 
28 
29 
30 
11 

E      -  Estimoled 
NR  -  No    Record 
NF  -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATC 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE                  TIME 

STAGE 

10-15-62 

2-   1-63 

i84o 
i6oo 

7.19 
15 .  03 

2-  4-63 
2-14-63 

2100 

0610 

22.56 
11.27 

3-28-63 
4-  7-63 

1920 
2120 

8.58 
11.63 

4-12-63     0900 

15.44 

LOCATION 


LATITUDE 


38  09  30 


LONGITUDE 


121    18    10 


1/4  SEC,  T.SR. 
M.D.aaM. 


NE34  4n  6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


27000 


GAGE  HT. 


OATE 


29.58      I      11/23/50 


PERIOD  OF  RECORD 


DISCHARGE 


5/24-10/25   o 
1/26-DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


5/24-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


PERIOD 


FROM 


1924 
1931 


TO 


1931 


ZERO 

ON 

GAGE 


-  Irrigation  season  only 


18.9 
14.9 


REF 
DATUM 


USCQS 
USCGS 


B-265 


TABLE       2jj 
DAILY     MEAN      GAGE     HEIGHT 
COSUMNES    RIVER    AT    MICHIGAN    BAR 


STATION    NO 

*»Tfn     ' 

YEAR 

611158 

19b  3 

in 

feet 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

1 
AUG         1        SEPT, 

DATE 

1 

1.84 

2.51 

2.60 

2.80 

11.59 

3.61 

5.12 

4.90 

4.32 

3.20 

2.72              2.50 

1 

2 

1.85 

2.50 

2.57 

2.77 

7.26 

3.58 

4.82 

4.95 

4.26 

3.17 

2.66              2.51 

2 

3 

1.90 

2.49 

2.61 

2.76 

5.91 

3.55 

4.65 

5.00 

4.20 

3.16 

2.69             2.51 

3 

4 

1.91 

2.49 

3.01 

2.76 

5.37 

3.51 

4.56 

5.01 

4.13 

3.14 

2.70              2.46 

4 

5 

1.91 

2.48 

2.94 

2.75 

5.06 

3.47 

4.55 

5.04 

4.06 

3.13 

2.66              2.47 

5 

6 

1.92 

2.47 

2.80 

2.72 

4.80 

3.46 

6.19 

5.05 

4.00 

3.11 

2.64              2.47 

6 

7 

1.93 

2.46 

2.72 

2.71 

4.60 

3.46 

7.44 

5.03 

3.96 

3.09 

2.64              2.46 

7 

8 

1.93 

2.46 

2.68 

2.71 

4.44 

3.45 

6.98 

5.04 

3.90 

3.09 

2.64              2.46 

8 

9 

1.94 

2.45 

2.65 

2.70 

4.33 

3.44 

6.32 

5.60 

3.85 

3.07 

2.63               2.46 

9 

10 

1.96 

2.45 

2.63 

2.68 

4.34 

3.44 

5.86 

5.39 

3.81 

3.04 

2.62               2.45 

10 

11 

2.06 

2.47 

2.61 

2.67 

4.26 

3.40 

5.59 

5.48 

3.90 

3.02 

2.62 

2.43 

11 

12 

2.76 

2.50 

2.59 

2.65 

4.15 

3.38 

5.33 

5.30 

3.81 

3.00 

2.62 

2.42 

12 

13 

4.71 

2.49 

2.59 

2.61 

5.13 

3.35 

5.16 

5.14 

3.74 

2.98 

2.60 

2.45 

13 

lA 

6.82 

2.47 

2.59 

2.49 

5.00 

3.34 

5.94 

5.02 

3.70 

2.95 

2.59 

2.47 

14 

15 

4.23 

2.46 

2.66 

2.59 

4.60 

3.45 

6.23 

4.97 

3.65 

2.93 

2.56              2.51 

15 

16 

3.61 

2.49 

4.11 

2.66 

4.43 

3.47 

5.81 

4.95 

3.61 

2.91 

2.57              2.51 

16 

17 

3.28 

2.49 

4.46 

2.66 

4.34 

3.70 

5.56 

4.94 

3.57 

2.90 

2.57 

2.49 

17 

16 

3.13 

2.47 

3.81 

2.64 

4.23 

3.73 

5.35 

4.95 

3.52 

2.89 

2.55 

2.46 

18 

19 

3.02 

2.46 

3.50 

2.62 

4.13 

3.56 

5.35 

4.95 

3.48 

2.66 

2.55 

2.47 

19 

20 

2.90 

2.45 

3.32 

2.61 

4.07 

3.51 

5.28 

4.93 

3.44 

2.66 

2.53 

2.50 

20 

21 

2.84 

2.45 

3.20 

2.61 

3.99 

3.51 

5.19 

4.87 

3.40 

2.86 

2.51 

2.51 

21 

22 

2.78 

2.45 

3.12 

2.61 

3.94 

3.52 

5.00 

4.83 

3.37 

2.83 

2.53 

2.50 

22 

23 

2.73 

2.45 

3.07 

2.60 

3.82 

4.07 

4.90 

4.66 

3.36 

2.82 

2.51 

2.49 

23 

24 

2.68 

2.44 

3.02 

2.59 

3.82 

4.36 

4.13 

4.71 

3.36 

2.81 

2.51 

2.46 

24 

25 

2.66 

2.43 

2.96 

2.59 

3.77 

4.00 

4.79 

4.64 

3.37 

2.80 

2.51 

2.50 

25 

26 

2.63 

2.44 

2.89 

2.59 

3.73 

3.88 

4.83 

4.57 

3.31 

2.79 

2.52 

2.55 

26 

27 

2.61 

2.59 

2.83 

2.58 

3.69 

4.11 

4.78 

4.50 

3.27 

2.78 

2.53 

2.54 

27 

28 

2.59 

3.00 

2.83 

2.58 

3.65 

7.19 

4.71 

4.48 

3.25 

2.72 

2.52 

2.52 

28 

29 

2.58 

2.77 

2.84 

2.59 

5.60 

4.72 

4.53 

3.22 

2.69 

2.52 

2.52 

29 

30 

2.55 

2.65 

2.83 

3.00 

5.11 

4.80 

4.43 

3.21 

2.70 

2.49 

2.51 

30 

31 

2.53 

2.82 

6.73 

4.»5 

4.36 

2.73 

2.49 

31 

E      -  Estimoted 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
2-  1-63 

0500 
0900 

8.21 
14.11 

3-28-63 
4-  7-63 

0700 
1800 

8.49 
7.70 

4-14-63 

2000 

6.62 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


1/4  SECTSR. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


C.F.S. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


38  50  00  121  02  45  SE56  8N  8e 


42000 


14.59 


12/23/55 


OCT  07-DATE 


OCT  07-DATE 


1907 


168.09 


USCGS 


Station  located  on  highway  bridge,  5.5  ml.  SW  of  Latrobe.   Flow  partly  regulated  by  Jenklnson  Lake. 
Records  furn.  by  USQS.   Drainage  area  Is  557  sq.  ml. 


234 


TABLE 

DAILY     MEAN       GAGE      HEIGHT 
COSUMNES    RIVER    AT    MC    CONNELL 


STATION   NO 

WATER      ' 
YEAR 

B0112% 

1963 

in 

f«et 

DATE 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

NF 

30.25 

39.40 

30.46 

42.69 

31.29 

34,83 

34,22 

33.02 

30.82 

NF 

NF 

1 

NF 

30.23 

30.34 

30.44 

43.71 

3  1.24 

34,26 

34,39 

32,92 

30.78 

NF 

NF 

2 

NF 

30.21 

30.31 

30.41 

38.50 

31.15 

33.76 

34.48 

32,76 

30.72 

NF 

NF 

3 

NF 

30.18 

30.43 

30.38 

35.65 

31.12 

33.47 

34.57 

32,61 

30.72 

NF 

NF 

4 

NF 

30.  16 

30.87 

30.37 

34.60 

31.05 

33,34 

34.63 

32,44 

30.74 

NF 

NF 

5 

6 

NF 

30.16 

30.69 

30.38 

33.84 

31.01 

35.80 

34.62 

32,30 

30.72 

NF 

NF 

6 

7 

NF 

30.15 

30.55 

30.37 

33.33 

31.00 

41,12 

34.62 

32.20 

30.74 

NF 

NF 

7 

8 

NF 

30.14 

39.46 

30.36 

32.97 

30.98 

4\  ,57 

34.58 

32.08 

JO. 56 

NF 

NF 

8 

0 

NF 

30.13 

30.44 

30.35 

32.70 

30.96 

38.85 

35.89 

31,96 

30.55 

NF 

NF 

9 

10 

NF 

30.11 

30.40 

30.32 

32.70 

30.94 

37,26 

35.63 

31.87 

30,62 

NF 

NF 

10 

11 

NF 

30.10 

30.38 

30.31 

32.67 

30.92 

36.93 

35,79 

31.92 

30.54 

NF 

NF 

11 

\2 

NF 

30.14 

30.36 

30.30 

32.44 

30.87 

35.88 

35,66 

31.95 

30,43 

NF 

NF 

12 

13 

32.98A 

30.19 

3C.34 

30.28 

33.98 

30.83 

35.17 

35.12 

31.77 

30.43 

NF 

NF 

13 

14 

39.47 

30.18 

30.34 

30.24 

35.42 

30.80 

36.44 

34.79 

31.57 

30.48 

NF 

NF 

14 

IS 

36.13 

3C.15 

30.36 

30.16 

33.76 

30.81 

39,82 

34.51 

31.56 

30.41 

NF 

NF 

15 

16 

32.65 

30.14 

31.01 

30.20 

33.10 

39.95 

36.00 

34.51 

31,51 

30,32 

NF 

NF 

16 

17 

31.78 

30.17 

33.91 

30.28 

32.80 

31.08 

36,53 

34,45 

31,42 

30,22 

NF 

NF 

17 

18 

31.34 

30.17 

32.72 

30.26 

32.57 

31.36 

35.76 

34.49 

31.34 

30.17 

NF 

NF 

18 

19 

31.10 

30.14 

31.90 

30.24 

32.31 

31.22 

35,47 

34.47 

31.25 

30.18 

NF 

NF 

19 

20 

30.93 

30.14 

31.47 

'0.22 

32.  18 

31.08 

35.45 

34.43 

31.19 

30.08 

^(F 

NF 

20 

21 

30.80 

30.13 

31.18 

30.20 

32.04 

30.99 

35,31 

34.33 

31.14 

30.15 

NF 

NF 

21 

22 

30.71 

30.12 

30.99 

30,21 

31.92 

30.97 

34,85 

34.23 

31.01 

30.19 

NF 

NF 

22 

23 

30.65 

30.12 

30.88 

30.21 

31.81 

31.  19 

34,48 

33.90 

30.97 

30.10 

NF 

NF 

23 

24 

30.57 

30.11 

30.80 

30.22 

31.69 

32.62 

34,24 

33.88 

30,98 

29.99 

NF 

NF 

24 

25 

30.52 

30.11 

30.75 

30.22 

31.59 

32.15 

34,11 

33.82 

30,98 

29.96 

NF 

MF 

25 

26 

30.48 

30.11 

30.66 

30.22 

31.50 

31.79 

34.17 

33.63 

30,95 

29.94 

NF 

NF 

25 

27 

30.45 

30.16 

30.57 

30.22 

31.41 

31.64 

34,16 

33.47 

30,78 

29.91 

NF 

NF 

27 

28 

NR 

30.47 

30.49 

30.21 

31.34 

38.12 

33.91 

33.39 

30,95 

29.81 

NF 

NF 

28 

29 

NR 

30.73 

30.49 

30.21 

39.15 

33,84 

33.47 

30.88 

29.94 

NF 

NF 

29 

30 

NR 

30.51 

30.49 

30.27 

35.63 

33,99 

33.33 

30.85 

29.56 

NF 

NF 

30 

31 

NR 

30.47 

34.22 

34.48 

33.15 

29.32 

NF 

31 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME              STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-14-62 
2-   1-63 

2000 

2200 

41.28 
45.52 

3-29-63 

4-  8-63 

0100          41.74 
0500          42.00 

4-15-63 

1200 

40.14 

£      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


Mean  gage  height  for  period  of  flow. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   TSR. 
M.O.B.SM. 


OF  RECORD 


C.FS. 


GAGE  HT 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38    21    29    121    20    34 


20  ON        6e 


54000 


46.26 


12/23/55 


10/41-DATE        1/31-5/40  #     1931 
10/41 -DATE 


0.00 


USED 


Station  located  on  U.  S.  Highway  99  bridge,  0.2  mi.  S  of  McConnell,  7.0  ml.  N  of  Oalt.  Maximum  discharge 
of  record  listed  la  for  period  1945  to  date.  Hecorda  furn.  by  USQS.  Drainage  area  Is  730  sq.  ml. 

#  -  Flood  season  only 
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TABLE       235 
DAILY     MEAN       GAGE     HEIGHT 

EAGLE    LAKE    NEAR    SUSANVILLE 


in  feet 


STATION   NO 

WATEB 
YEAR 

G32100 

1963 

DATE 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT. 

DATE 

1 

1.73 

2.90 

3.00 

3.35E 

3.85E 

4.38 

4.51 

5.25 

5.44 

5.20 

4.73 

4.31 

1 

2 

1.70 

2.92 

3.01 

3.36E 

3.92E 

4.38 

4.49 

5.24 

5.44 

5.17 

4.72 

4.32 

2 

3 

1.71 

2.92 

3.07 

3.36E 

4.00E 

4.39 

4.48 

5.25 

5.43 

5.15 

4.59 

4.31 

3 

4 

1.72 

2.92 

3.08E 

3.35E 

4.09 

4.37 

4.50 

5.22 

5.39 

5.14 

4.67 

4.30 

4 

5 

1.70 

2.93 

3.10E 

3.37E 

4.14 

4.37 

4.50 

5.23 

5.39 

5.12 

4.57 

4.28 

5 

6 

1.59 

2.92 

3.10E 

3.37E 

4.15 

4.38 

4.55 

5.25 

5.38 

5.11 

4.65 

4.28 

5 

7 

1.56 

2.92 

3. HE 

3.37E 

4.16 

4.38 

4.63 

5.23 

5.36 

5.09 

4.54 

4.26 

7 

8 

1.52 

2.91 

3. HE 

3.37E 

4.17 

4.38 

4.74 

5.29 

5.37 

5.05 

4.63 

4.26 

8 

9 

1.55 

2.90 

3.12E 

3.38E 

4.20 

4.38 

4,77 

5.34 

5.38 

5.07 

4.62 

4.26 

9 

10 

1.58 

2.92 

3.13E 

3.38E 

4.23 

4.38 

4.81 

5.34 

5.38 

5.06 

4.61 

4.25 

10 

11 

1.65 

2.90 

3.13E 

3.38E 

4.25 

4.37 

4.85 

5.39 

5.37 

5.05 

4.52 

4.21 

H 

12 

2.04E 

2.93 

3.13E 

3.39E 

4.24 

4.36 

4.87 

5.40 

5.35 

6.04 

4.52 

4.20 

12 

13 

2.32E 

2.93 

3.13E 

3.39E 

4.27 

4.34 

4.89 

5.42 

6.35 

5.04 

4.50 

4.18 

13 

1* 

2.56 

2.96 

3.13E 

3.39E 

4.28 

4.31 

4.90 

5.42 

5.35 

6.02 

4.58 

4.17 

14 

15 

2.52 

2.95 

3.14 

3.39E 

4.29 

4.36 

4.96 

5.41 

5.34 

5.01 

4.55 

4.23 

15 

16 

2.63 

2.95 

3.22 

3.39E 

4.30 

4.34 

5.02 

5.40 

5.34 

4.99 

4.55 

4.22 

16 

17 

2.64 

2.95 

3.25 

3.39E 

4.31 

4.37 

5.04 

5.41 

5.34 

4.95 

4.63 

4.19 

17 

18 

2.58 

2.95 

3.30E 

3.39E 

4.31 

4.37 

5.03 

5.42 

5.33 

4.95 

4.61 

4.20 

18 

19 

2.71 

2.95 

3.32E 

3.39E 

4.31 

4.38 

5.09 

5.42 

5.33 

4.93 

4.49 

4.19 

19 

20 

2.73 

2.93 

3.33E 

3.39E 

4.34 

4.38 

5.12 

5.42 

5.32 

4.92 

4.47 

4.19 

20 

21 

2.76 

2.93 

3.33E 

3.39E 

4.36 

4.36 

5.14 

5.43 

5.29 

4.90 

4.44 

4.20 

21 

22 

2.77 

2.93 

3.34E 

3.39E 

4.37 

4.32 

5.15 

5.43 

6.28 

4.89 

4.44 

4.21 

22 

23 

2.78 

2.92 

3.35 

3.39E 

4.37 

4.33 

6.18 

5.43 

5.30 

4.86 

4.43 

4.21 

23 

24 

2.80 

2.92 

3.35 

3.39E 

4.38 

4.  37 

5.17 

5.43 

5.29 

4.86 

4.40 

4.19 

24 

25 

2.82 

2.89 

3.34E 

3.39E 

4.37 

4.37 

5.20 

5.43 

6.28 

4.83 

4.37 

4.18 

25 

26 

2.84 

2.92 

3.34E 

3.39E 

4.38 

4.34 

5.24 

5.42 

5.27 

4.83 

4.35 

4.15 

25 

27 

2.85 

3.01 

3.34E 

3.39E 

4.37 

4.35 

5.25 

5.44 

6.24 

4.81 

4.35 

4.14 

27 

28 

2.86 

3.02 

3.34E 

3.39E 

4.37 

4.39 

5.25 

5  .44 

5.21 

4.78 

4.34 

4.13 

28 

29 

2.86 

3.00 

3.35E 

3.39E 

4.38 

5.24 

5.44 

5.21 

4.77 

4.33 

4.12 

29 

30 

2.88 

3.01 

3.35E 

3.42E 

4.41 

5.25 

5.44 

5.21 

4.78 

4.33 

4.12 

30 

31 

2.87 

3.35E 

3.55E 

4.46 

5.45 

4.76 

4.31 

31 

E      -  Estimated 
NR  -  No    Record 
NF   -  No    Flow 


CREST 

STAGES 

OATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

6-10-63 

0250 

5.53 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC   Ta  R. 
M.D.B.SM. 


OF  RECORD 


CFS. 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF 
DATUM 


40   36   45      120  45   54      SW22   32N   HE 


Station  located   on  east   shore,    l4  ml .    NW  of   Susanvllle 
maximum  discharge. 


7.25  6/19/58  OCT  56-DATE      1956  5095.06     USCQS 

Maxlraiim  gage   height   listed   does   not   necessarily  Indicate 
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•  TABLE        236 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SACRAMENTO  RIVER  AT  SACRAMENTO  WEIR 


STATiON    NO 

ao?los 

I  '^  6  -^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

WAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1709 

NR 
NR 

21.24 
20.89 

22.73 
22.49 

42.39  A 
30.31  A 

24.89  A 
24.48  A 

33.67A 
32.67A 

31.13A 
30.59A 

25.44A 
24.80A 

NP 
NR 

IB. 58 
17.11 

NR 
NP 

1 

2 

18.30 
17.18 

20.54 
20.21 

21.01 
20.66 

22.62 
22.35 

41.63  A 
39.85  A 

24.57 
24.24 

32.68A 
31.18A 

30.58A 
30. ISA 

24.98A 
24.27A 

NR 
NR 

18.72 
17.25 

NR 
NR 

2 

3 

18.15 
17.22 

20.54 
19.98 

23.04A 
20.47A 

22.57 
22.27 

39.89  A 
38.47  A 

24.27 
24.17 

31.18A 
29.68A 

30.17A 
29.66A 

24.29A 
23.33A 

NR 
NR 

16.66E 
17.14 

NR 
NR 

3 

4 

IV.U 

20.26 
19.95 

26.75A 
23.04A 

22.47 
22.12 

38.48  A 
38.21  A 

23.65 
23.74 

29.68A 
28.00A 

29.73A 
29.5oS 

23.38A 
22.2"A 

NR 
NR 

16.65 
17.27 

NR 
NR 

4 

5 

18.02 
16.98 

20.40 
19.80 

27.39A 
26.75A 

22.39 
22.02 

38.21  A 
37.43  A 

23.60 
23.45 

2e.00A 
26.45A 

29.49A 
29.32A 

22. 36A 
21.18A 

NR 
NR 

18.84 
17.46 

NR 
NR 

6 

17.37 
16.87 

20.11 
19.61 

27.28* 
25.85A 

22.39 
21.99 

37.43  A 
35.98  A 

23.31 
23.10 

29.19A 
26.29A 

29.35A 
29.30A 

21.40 
20.48 

NR 
NR 

18.89 
1  7.55 

NR 
NR 

6 

7 

17.97 
16.69 

19.96 
19.49 

25.85A 
24.40A 

22.17 
2  1.86 

35.96  A 
35.40  A 

22.49 
22.25 

29^1 9A 

29.45A 
29.3nA 

21.30 
20.35 

NR 

NR 

18.  78 
17.51 

19.33 
18.34 

7 

e 

17.85 
16.58 

19.92 
19.40 

24.40A 
23.13A 

22.02 
21.54 

35.40  A 
34.87  A 

21.94 
21.33 

38. 13A 
35.97A 

29.75A 
29.30A 

21.04 
19.98 

NR 
NR 

18.59 
17.42 

19.66 

18.60 

e 

9 

17.73 
16.56 

20.08 
19.44 

2  3.13A 
22. 37A 

22.10 
21.54 

34.67  A 
34.36  A 

21.21 
20.80 

38.56A 
38.13A 

30.03A 
29.75A 

20.78 
19.95 

NR 
NR 

18.31 
17.31 

19.27 
16.69 

9 

10 

17.73 
16.71 

19.96 
19.36 

22.25 
21.96 

21.90 
21.48 

34.40  A 
33.94  A 

20.63 
20.16 

38.53A 
38.32A 

30.57A 
30.03A 

NR 

NR 

NR 
NR 

18.18 
17.36 

19.75 
18.75 

10 

II 

18.13 
16.82 

20.16 
19.33 

22.03 
21.56 

2  1.54 
21.21 

33.96  A 
33.46  A 

NR 
NR 

38.31A 
38.17A 

r.'.rA 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.44 
17.61 

19.70 
19.06 

1 1 

12 

21. CA 
17.A0A 

20.35 
19.63 

21.89 
21.33 

21.29 
20.99 

33.51  A 
33.40  A 

NR 
NR 

38.17A 
3  8  .  0  4A 

n:l'A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.74 
1  7.66 

20.02 
19.27 

2 

13 

33.62A 

21.04A 

20.25 
19.59 

21.49 
21.14 

20.85 
20.64 

34.27  A 
33.51   A 

NR 
NR 

38.04A 
3'.25A 

30.65A 
29.95A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.81 
1  7.63 

20.15 
19.53 

13 

14 

39.5  7A 
33.62A 

20.09 
19.42 

21.23 
20.78 

NR 
NR 

34.70  A 
34.27  A 

NR 
NR 

37.24A 
36.80A 

29.95A 
29.00A 

NR 

NR 

NR 
NR 

18.80 

17.51 

20.56 
19.90 

14 

15 

39.58A 
38.A5A 

19.97 

19.27 

21.54 
20.69 

NR 
NR 

34.59  A 
34.11  A 

NR 
NR 

37.23A 
37.03A 

29.00A 
28.23A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.81 
1  7.43 

20.89 
20.07 

15 

16 

38.'i6A 
36.81A 

19.70 
19.24 

24.34A 
21.20A 

NR 
NR 

34.11  A 
33.46  A 

NR 
NR 

37.29A 
37.23A 

28.23A 
27.52A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.90 
17.57 

21.12 

2". 37 

16 

17 

36.81A 
35.46A 

19.48 
19.10E 

28.3oA 
24.34A 

NR 
NR 

33.46  A 
32.98  A 

NR 
NR 

37.24A 
37.0OA 

27.52A 
27.33A 

NR 
NR 

NR 
NR 

19.  10 
17.67 

21.02 
20.37 

17 

18 

35.A6A 
33.84A 

19.50 
18.94 

30.51A 
2B.30A 

19.91 
19.47 

32.98  A 
32.19  A 

NR 
NR 

37.0OA 
36.71A 

27.45A 
27.33A 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.93 
17.64 

20.89 
20.31 

18 

19 

33.84A 
31.88A 

19.27 
18.82 

31.85A 
30.51A 

19.68 
19.27 

32.21  A 
31.44  A 

NR 
NR 

36.7  1A 
36.52A 

27.62a 
27.38S 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.88 
17.52 

20.73 
20.25 

19 

20 

31.8eA 
29.29A 

19.29 
18.76 

ll:l^i 

19.71 
19.  18 

31.44  A 
30.55  A 

NR 
NR 

36.80A 
36.54A 

28.35A 
27.57A 

NR 
NR 

19.03 
17.58 

18.69 
17.48 

20.75 
20.30 

20 

21 

29.29A 
26.79A 

19.37 
18.84 

32. UA 
31.54A 

19.76 
19.15 

n-M  i 

NR 
NR 

36.71A 
36.4tVl 

28.82A 
28.35A 

NR 
NR 

19.00 
17.68 

18.45 
17.40 

20.65 
20.20 

21 

22 

26.79A 
25.26A 

19.35 
18.76 

3I.54A 
30.41A 

19.78 
19.13 

29.59  A 
28.40  A 

NR 
NR 

36.40A 
36.03A 

28.97A 
28.80A 

NR 
NR 

19.11 
17.73 

18.54 
17.64 

20.77 
20.28 

22 

23 

25.26A 
24.38A 

19.57 
18.89 

30.41A 
29.14A 

19.86 
19.18 

28.40  A 
27.17  A 

20.36 
19.79E 

36.03A 
36.50A 

26.90A 
28.62A 

NR 
NR 

18.87 
17.64 

18.43 
17.61 

20.42 
20.03 

23 

24 

2A.38A 
2  3  .  5  7A 

19.48 
18.94 

29.14A 
27.86A 

19.92 
19.20 

2  7.17  A 
26.54  A 

21.70 
20.22 

35.51A 

35.05A 

28.62A 
28.08A 

NR 
NR 

18.65 
17.48 

18.12 
17.43 

20.06 
19.92 

24 

25 

23. 45 
23.12 

19.50 
18.88 

27.86A 
26.64A 

19.79 
19.19 

26.39 
26.21 

21.88 
21.56 

35.05A 
34.6IA 

2e.08A 
27.40A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.37 
17.44 

20.35 
19.81 

25 

26 

22.85 

22.50 

19.59 
16.89 

26.63A 
25.60A 

19.80 
19.14 

26.01 
25.80 

21.74 
21.41 

34.62A 
34.20A 

2  7.40A 
26.97A 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.39 
17.54 

20.20 
19.59 

26 

27 

22.20 
21.83 

19.72 
18.98 

25.604 
24.845 

19.60 
19.04 

25.78   A 
25.34   A 

21.71 
21.32 

34.20A 
33.56A 

26.97A 
26.47A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.52 
17.65 

20.21 
19.55 

27 

28 

21.68 
21.43 

21.57 
19.71 

24.84A 
24.23A 

19.53 
18.97 

25.34   A 
24.89  A 

28.80  A 
21.52   A 

33.57A 
32.79A 

26.55a 
26.022 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.69 
17.70 

20.22 
19.49 

26 

29 

21.43 
21.18 

21.87 
21.42 

24.2  3A 
23.62A 

19.70 
18.95 

33.55  A 
28.80   A 

32.79A 
31.86A 

26.  12A 
25.94A 

NR 
NR 

NR 
NR 

18.62 
17.73 

20.  12 
19.34 

29 

30 

21.13 

20.79 

21.57 
21.34 

23.32 
23.15 

21.26A 
19.41A 

34.05   A 
33.55   A 

3  1  .  8  7A 
31.  I3A 

26.34A 
25.98A 

NR 
NP 

18.52E 
17.28 

18.97 
17.82 

21.03 
19,25 

30 

51 

NR 

22.94 
22.78 

2f:26A 

33.99   A 
33.62    R 

26.n4A 
25. '.2A 

18.61E 
17,30 

19. n^ 
17.77 

^ 

^KIMUM 

39.58 

16. 56 

21.87 

18.76 

32.16 
20.66 

30.31 

18.95 

42.39 
25.80 

34.05 
NR 

38.56 
26.29 

31.13 
25.42 

25.44 
NR 

NR 
NR 

19.10 
17.11 

21.12 
17.80B 

MAXIMUM 

MlNIMU*^ 

MINIMUM 

■  Esfimoted 

■  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
2-   1-63 

0120 
2140 

39.58 

42.39 

2-    2-63 
2-14-63 

0930 
1940 

41.83 
34.70 

3-30-63 

4-   9-63 

1110 
1540 

34.05 
38.56 

4-16-63 

4-20-63 

0440 

1750 

37.29 
36.80 

♦  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  n<-lght3 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 
B  Occurred  during  period  cf  clock  stoppage. 


LOCATION 


38    36   09      121    35   12      NE29      9N   4e 


1/4  SEC  T  SR 
M.O.Baw. 


MAXIMUM   DISCHARGE 


Of  RECORD 


^'53 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


I1I/26-7/37  # 
10/37-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1926 
1926 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


0.00        USED 
-3.07        USCQS 


Station  located   100  ft.   below  weir,    4  mi .   NW  of  Sacramento.      Station  affected  by  tidal  action. 
#  -  Flood  season  only 
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♦  TABLE         i'7 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


SACRAMENTO    RIVER    AT    SACRAMENTO 


STanoN  NO 

^      A02100 

1963  ^ 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MfiR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DAI  E 

14.21 
13.01 

16.94 
16.25 

lllil 

{8:tl 

11:11 

A 

A 

!§:n 

28.93  A 
27.88  A 

26.50  A 
25.86  A 

21.27   A 
20.56   A 

U:§t 

15.06 
13. Je 

15.4* 
13.79 

1 

2 

14.63 
13.11 

\t:U 

16.93 
16.37 

18.37 
17.96 

38.42 
36.23 

A 
A 

19.99 
19.51 

27.88   A 
26.26  A 

25.88  A 
25.50  A 

20.79   A 
20.15   A 

n:n 

15.25 
13.40 

\VM 

Z 

3 

14.53 
13.23 

16.59 
15.72 

18.32 
16.20 

A 
A 

18.35 
17.88 

36.22 
34.67 

A 

A 

19.64 
19.45 

26.26  A 
2*. 83  A 

25.50  A 
24.76  A 

20.23   A 
19.18    A 

15.51 
14.09 

il:il 

15.19 
13.79 

. 

4 

14. S2 
13.12 

16.27 
15.72 

21.82 
18.32 

A 
A 

18.29 
17.73 

34.67 
34.49 

A 
A 

19.3* 
19.12 

2*. 83  A 
23.16  A 

25.00  A 
24.78  A 

19.34  A 
17.98   A 

15.56 
14.07 

11:^2 

15.51 
14.12 

4 

5 

14.44 
12.95 

16.43 
15.58 

22.55 
21.82 

A 
A 

18.23 
17.66 

34.49 
33.52 

A 
A 

19.1* 
18.82 

ll:\t  S 

24.76  A 
24.55  A 

18.29 
17.16 

15.66 
14.10 

15.31 
13.51 

15.51 
14.19 

, 

E 

14.39 
12.84 

\t-At 

if:  J! 

A 
A 

18.25 
17.66 

33.52 
31.47 

'a 

16.73 
18. *8 

24.10  A 
21.53  A 

24.63  A 
24.53  A 

17.36 
16.17 

15.74 
14.15 

ll:li 

15.16 
14.04 

6 

7 

13.53 
12.64 

11:11 

21.21 
19.74 

i 

18.03 
17.58 

31.47 

30.72 

A 
A 

18.1* 
17.83 

31.26   A 
24.10  A 

2*. 73   A 
2*. 59  A 

17.29 
16.13 

15.72 
14.16 

15.20 
13.58 

15.57 
14,31 

7 

e 

14.36 
12.55 

15.89 
15.18 

19.74 
18,76 

i 

17.90 
17.24 

30.72 
30.17 

A 
A 

17.62 
16.78 

33.76  A 
31.26   A 

25.16  A 
2*. 56   " 

17.15 
15.73 

15.65 
13.94 

14.96 
13. *7 

15.82 
14.49 

e 

9 

14.21 
12.52 

16.18 
15.25 

18.65 
18.23 

17.99 
17.22 

30.18 
29.70 

A 
A 

17.03 
16.5* 

34.2*  A 
33.76  A 

25.48    A 
25.16  A 

16.81 
15.64 

15.45 
13.87 

1*.70 
13.36 

15.34 
14,76 

9 

10 

14.22 
12.74 

16.05 
15.20 

18.24 
17.73 

17.83 
17.26 

29.70 
29.25 

A 
A 

16.56 
15.93 

3*. 19  A 
3*. 06   A 

26.23  A 
25.46  A 

it:S? 

15.35 
13.87 

1*.50 
13. *1 

15,91 
14,56 

10 

II 

14.66 
12.89 

16.24 
15.14 

18.02 
17.36 

17.37 
16.91 

29.25 
28.65 

A 
A 

16.09 
15. *5 

3*. 06  A 
33.91   A 

26.33  A 
26.23   A 

16.56 
15.29 

11:11 

i?:?§ 

15,79 
14,76 

1 1 

12 

16.25 
13.61 

16.47 
15.38 

17.94 
17.13 

17.11 
16.66 

26.65 
28.50 

A 
A 

15.71 
15.05 

33.92   A 
33.81   A 

26.43   A 
26.26   A 

16.49 
15.17 

15.21 
13.94 

15.1* 
13.76 

16,09 
14.96 

12 

13 

27.79    A 
16.57   A 

16.38 
15.43 

17.54 
17.03 

16.66 
16.37 

29.47 
28.63 

A 
A 

15.61 
1*.88 

33.81    A 
32.81   A 

26.26   A 
25.43   A 

16.23 

15.05 

11:11 

15.21 
13.71 

ll:l4' 

13 

14 

34.66    A 
27.79    A 

16.23 

15.25 

17.26 
16.63 

16.24 

15.95 

29.64 
29.47 

A 
A 

\l:ll 

32.61    A 
32.26   A 

25.43   A 
24.49   A 

\l:n 

11:11 

11:11 

16.56 

15,53 

14 

15 

34.67  A 

33.68  A 

16.11 
15.10 

17.60 
16.49 

16.00 
15.55 

29.77 
29.21 

i 

15.63 
1*.75 

32. *1    A 
32.25   A 

24.49   A 
23.66   A 

15.86 
15.11 

15.3* 
13.95 

\l:il 

11:?! 

'5 

16 

33. 6B   A 
32.04   A 

15.69 
14.99 

19.63 
16.98 

A 
A 

16.01 
15.52 

29.21 
28.47 

^ 

16.29 
14.98 

32. *6   A 
32. *1    A 

23.66   A 
22.63   A 

16.35 
15.76 

H:tl 

15.39 
13.6* 

16.99 
15.99 

le 

17 

32.04   A 
30.72    A 

15.38 
14.81 

23.38 
19.64 

A 
A 

15.94 
15.37 

28.47 
28.00 

i 

\l:tl 

32. *3   A 
32.18   A 

2J«86   A 
22.65   A 

16.65 
15.67 

!!:?? 

15.59 
13.77 

16.87 
15.92 

17 

18 

30.72   A 
29.13   A 

15.45 
14.64 

25.41 
23.38 

i 

15.80 
15.15 

28.00 
27.21 

A 
A 

\l:lt 

IIM  i 

22.77   A 
22.63   A 

16.93 
15.66 

15. *5 

13.60 

15.41 
13.68 

16.74 
15.91 

le 

19 

29.13   A 
27.27   A 

15.18 

14.52 

26.86 

25.40 

A 
A 

15.55 
14.92 

27.21 
26.58 

A 
A 

15.66 
15.23 

ii-.n  i 

22.90   A 
22.65   A 

17.11 
15.81 

15.61 
13.73 

15.29 
13.67 

ll:lt 

19 

20 

27.27    A 
24.77    A 

15.22 
14.45 

27.22 
26.85 

A 
A 

15.64 
14.86 

26.58 
25.76 

A 
A 

15.59 
I*. 65 

32.13   A 
31.75   A 

23.76    A 
22.84   A 

16.78 
15.26 

15.53 
13.62 

\l:n 

16.59 
15.88 

20 

21 

24.77    A 
22.3*    A 

15.35 

14.57 

27.21 
26.74 

A 
A 

15.74 
14.79 

25.7* 
24.92 

A 
A 

15.61 
14.66 

32.0*   A 
31.7*   A 

24.29   A 
23.76   A 

16.75 
14.95 

15. *3 
13.66 

14.85 

13.46 

16.49 
15.76 

21 

22 

22.34   A 
20.78    A 

15.36 
14.52 

26.74 
25.64 

A 
A 

15.79 
1».6* 

24.92 
23.77 

A 
A 

16.30 
14,94 

31.7*   A 
31.38    A 

24.47   A 
24.29    A 

16.36 

14.71 

15.55 
13.75 

14.92 

13,72 

16.64 
15.83 

22 

23 

20.78    A 
19.96    A 

15.59 
14.67 

25.64 
24.37 

A 
A 

15.84 
14.89 

23.77 
22.51 

A 
A 

16.40 
15.53 

31.36    A 
30.79   A 

24.43   A 
24.17   A 

16.01 
14.46 

15.27 
13.66 

14.81 
13.69 

16.29 
15.63 

23 

24 

19.98 
19.46 

15.49 
14.7* 

24.38 
23.21 

A 
A 

15.9* 
1*.90 

22.51 
21.79 

i 

17.53 
16.05 

30.80    A 
30.28    A 

24.19   A 
23.70   A 

15.82 
14.28 

15.02 
13. *9 

14.71 
13.51 

15.74 
15.48 

24 

25 

19.22 
18.76 

15.51 
14.66 

11:11 

A 

A 

15.82 
14.96 

21.59 
21.41 

17.76 
17.31 

30.28   A 
29.83    A 

23.70   A 
23.09   A 

15.41 
13.98 

1*,54 
13.17 

14.19 
13.48 

16t20 
15.37 

25 

26 

{l:l! 

15.66 
14.63 

22.03 
21.09 

i 

15.82 
14.84 

21.26 
21.01 

17.73 
17.23 

29.83   A 
29.40    A 

23.09   A 
22.64   A 

15.18 
14.03 

14.39 
13.12E 

n:Vi 

16.12 
15.21 

26 

27 

18.01 
17.59 

15.68 
14.78 

21.09 
20.37 

A 
A 

\i:n 

20.84 
20.55 

16.12 
17.18 

29.40   A 
28.64   A 

22.64   A 
22.20   A 

15.33 

14.01 

14.57 
13.49E 

n:ll 

16.17 
15.19 

27 

28 

17.52 
17.20 

17.30 
15.23 

20.03 
19.80 

15.49 

1*.67 

20.52 
20.12 

24.30    A 
16.03    A 

28.64    A 
26.11    A 

22.30   A 
21.77    A 

15,11 
13.72 

15.02 
13.62 

15.04 
13.63 

11:11 

28 

29 

17.41 
16.95 

l6^:l! 

\t:n 

15.6* 
14.64 

29.05    A 
24.30    A 

26.11    A 
27.20    A 

21.62    A 
21.60   A 

14.93 
13.41 

15.01 
13.47 

11:19 

\t:hl 

29 

30 

17.15 
15.67 

17.46 
16.98 

\l:% 

H:\\  i 

29.45    A 
29.05    A 

27.20   A 
26.50   A 

22.00    A 
21.68    A 

14.86 
13.61 

14.92 
13.41 

15.41 
13.92 

iS:§; 

30 

31 

16.96 
16.42 

18.69 

18.43 

25.24    A 
17.21    A 

29.31    A 
28.93    A 

2l.7tj   A 
21.^1   A 

n:il 

\htt 

31 

iWXiMUM 

34.67 
12.52 

17.66 
14.45 

27.22 
16.37 

25.24 
14.64 

38.42 

20.12 

29. *5 
1*.66 

34.24 
21.53 

26.50 
21.21 

21.27 
13.41 

15.74 
13.12E 

15.59 
13.28 

16.99 
13.74 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      - 

Nfl  - 


Eitimaftd 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-20-62 

0250 
1810 

34.67 
27.22 

2-    2-83 
2-14-63 

0920 
2110 

38.4a 
29.84 

3-30-63 

4-  9-63 

1200 
1530 

IVi 

4-16-63 
4-20-63 

1140 
1650 

32.48 

32.13 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10,00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow,   Qage  heights  listed  are  maxlnnim  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  taH, 
M.O.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.F.S 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

38  35  20 

121    30   15 

NW35  9N  4e 

104000 

30.14 

11/21/50 

04-       05 
6/21-11/21 
5/24-12/42   a 

5/43-DATE 

1/04-7/05 
20-DATE 

1956 
1956 

1956 

0.12 
0.00 
2.98 

USCOS 
USCQS 
USED 

Station  located  1,000  ft,  above  I  Street  bridge,  0,5  ml,  below  the  American  River, 
the  stage-discharge  relationship  Is  affected  by  tidal  Influence, 


Below  approx.  55»000  c.f.s. 


Irrigation  season  only 
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•     T4BLE     238 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO    RIVER     NEAR     FREEPORT 


STATION    NO 

WATER    "■ 
YEAR 

,  891850 

106?      , 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

13.67 
12.18 

15.31 
14.11 

15.41 

14.40 

16.28 
15.65 

32.80A 
21.74A 

1  7,54 
16.86 

24.83A 
23.974 

22. 58A 

7  7.014 

18.49 
17.58 

14.23 
12,64 

14.53 
12.21 

14.72 
12.46 

I 

2 

\?.  17 

15.08 
14. o3 

15.26 
14.  1  7 

16.21 
15.42 

32.9PA 
31.22A 

17.53 
16.74 

23.92A 
22. 44A 

22. 05A 
21.67A 

18.13 
17.74 

14.61 
12,69 

14,75 
12.35 

14.63 
12,38 

2 

3 

n.R7 

1.'.32 

15.09 
13.75 

15.85A 
14, D5A 

16.29 

15.38 

31 .22" 
.-■  9  ,  q  7  A 

1  !.  19 
16.35 

22. 44A 
21.1  lA 

2 1.75A 
21.12A 

17.77 
16.45 

14.70 
12.69 

14,76 
12.18 

14.46 
12.41 

3 

4 

14.-10 
17.18 

14.92 
13.7  ! 

18.62A 
15.85A 

16.  30 
15.31 

29.94A 
79. 74A 

16.92 
16.47 

21.1  lA 
19.63A 

21.37 
21.21 

17.09 
15.61 

14.79 
12.63 

14.57 
12.19 

14,  76 
12.83 

4 

5 

13.92 
12.01 

14.59 
13.63 

19.32 
18.62 

16.33 
15.28 

29. 74A 
28.95A 

16.72 

16.06 

19.63A 
18.464 

21.19 
20.94 

16.46 
15.07 

14.89 
12.66 

14.76 
12.36 

14.75 
12. BO 

■:- 

6 

13.87 
1  l.Rl 

14.56 
13.39 

19.25 
18.22 

16.40 
15.32 

2e.95A 
27.17A 

16.46 
15.88 

19.94A 
I8.37A 

21.05 

20.64 

15.85 
14.14 

14.96 
12.70 

14.76 
12.34 

14.27 
12.50 

6 

7 

12.94 
11.71 

14.44 

13.30 

18.24 
17.57 

16.21 
15.28 

27.17A 
26.55A 

16.12 

15.38 

26.544 
19.94A 

21.13 
20.86 

15.65 
14.14 

14.94 
12.76 

14.52 
12.39 

14.72 
12.91 

7 

e 

13.85 
1  1.6S 

14.61 
13.34 

17,  18 
16.50 

16.  17 
14.92 

26.55A 
76.0eA 

15.6/ 
14.75 

26.83A 
26.54A 

21.39 
20.87 

15.87 
13.90 

14.89 
12.50 

14.37 
12.29 

14.91 
13.51 

e 

9 

13.71 
1  1  .63 

14.90 
13.47 

16.71 
15.86 

16.31 
14.91 

26.08A 
25.72A 

15.40 
14.47 

29.434 

28.834 

21.67 
21.38 

15.67 
13.82 

14.69 
12.46 

14.01 
12.14 

14.99 
13.22 

9 

10 

13.77 
1  1.84 

14.86 
13.56 

16.45 
15.44 

16.  19 
15.02 

25.72A 
2 5. 34  A 

14.92 
14.05 

29.40 
29,27 

22. 35A 
21.56A 

15.79 
13.68 

14.54 
12.42 

14.  14 
12.16 

13.75 

13.01 

10 

1 1 

14.10 
12.00 

14.96 
13.41 

16.36 
16.  17 

15.63 
14.77 

25.34A 
24.76A 

14.66 
13.63 

29.26 
29,  I  1 

22.504 
22.32A 

15.40 
13.51 

14.46 
12.54 

13.67 
12.44 

14,85 
13.05 

11 

12 

15.39 
12.79 

15.28 
13.55 

16.53 
14.99 

15.33 
14.43 

24.76A 
24.59A 

14.31 
1  3.26 

29.  17 
28.99 

22. 55A 
22.374 

15.29 
13.44 

14.42 
12.66 

14.46 
12.51 

14.99 
13.20 

12 

3 

2  3.5  7A 
14.79A 

15.23 
13.66 

15.99 

14.92 

14,96 
14,24 

25.30A 
24.724 

14.  16 
13.16 

29.03A 
28. 30A 

22. 40A 
21.764 

15.02 
13.35 

14.05 
12.56 

14.50 
12.42 

14.98 
13.27 

13 

|4 

ihin 

W-Ai 

15.75 
14.57 

i'3:l? 

25.6'A 
25.30A 

14.34 
13.26 

28.304 
27,69A 

21.76A 
20.91A 

14,85 
12.99 

14.53 
12.55 

14.54 
12.26 

15.20 
13.53 

14 

i5 

29.82A 
29.11A 

14.90 
13.40 

16.01 
14.45 

14.36 
13.56 

25.62A 
25.12A 

14.43 
13.07 

27.83A 
2  7.7  14 

20.91A 
20. lOA 

14.68 
13.13 

14.54 
12.73 

14.57 
12.2! 

15.39 
13.90 

15 

6 

29.11A 
27.77A 

14.46 
13.28 

17.04A 
14.81A 

14.47 

13.50 

25.12A 
24,514 

14.97 
13.26 

27.934 
27.644 

20. 184 
19.844 

15.03 
13.71 

14.83 

12.70 

14.80 
12.42 

15.54 
13.98 

6 

17 

27.77A 
26.61A 

14.10 
13.01 

19.95A 
17.04A 

14.55 
13.45 

24.51A 
24.04A 

14.53 
13.27 

27.90A 
2(.67A 

19.52 
19.  14 

15.45 
13.83 

14.89 
12.52 

15.03 
12.66 

15.38 
14.02 

17 

8 

26.6IA 
75, 74A 

13.78 
12.86 

21.69A 
19.95A 

14.45 
13.33 

24.04A 
23.28A 

14.35 
13.09 

27,  10 
27.39 

19.52 
19.20 

15.75 
14.09 

14.85 
12.37 

14.62 
12.45 

15,25 

14.00 

18 

19 

25.24A 
23.64A 

13.81 
12.67 

22. 93A 
21.69A 

14.  15 
13.12 

23.324 
22. 67A 

14.20 
12.95 

27,45 
27,24 

19.65 
19,38 

16.00 

14. P5 

15.02 
12.50 

14.66 
12.36 

15.14 
1  7  ,9A 

19 

20 

23.54A 
21 .47A 

13.38 
12.63 

23.31A 
22.93A 

14.35 
13.  12 

22. 6'A 
21.92A 

14,20 
12.86 

27.644 
27.254 

20.12 
19.58 

15.17 
13.65 

14,95 
12,38 

14.42 
12.26 

15,17 
14.02 

20 

21 

21.47A 
19.31A 

14.08 
12.78 

23.28A 
22. 90A 

14.56 
13.05 

2 1.92A 
21.17A 

14.62 
13.4  7 

27.60 
27.41 

20.82 
20.63 

15.65 
13.43 

14,84 
12.42 

14.  15 
12.19 

15.12 
13.94 

21 

22 

19.314 
17.944 

14.22 
12.89 

22. 90A 
21.94A 

14,66 
13.12 

21.17A 
20, 16A 

15.06 
13.1  7 

27.29 
27,  10 

21.05 
20.68 

15.57 
13.24 

14.91 
12.46 

14.  17 
12.43 

15.22 
14.01 

22 

23 

18.10 
17.28 

14.48 
13.04 

21,94A 
20.79A 

14.  74 
13.  15 

20.  16A 
19.15A 

15,04 
13.70 

26.954 
26.46A 

21.08 
20.67 

15.25 
12.94 

14,61 
12.38 

14.03 
12.42 

14.87 
13.84 

23 

24 

17.58 
16.51 

14,37 
13.13 

20.79A 
19.764 

14.90 
13.18 

18.99 

18.62 

15.50 
13.91 

26.47 
26.20 

20.95 
20.35 

14.95 
12.80 

14.36 
12.26 

13.96 
12.22 

14.83 
13.62 

24 

25 

16.93 
16.23 

14.40 
13.02 

19.76A 
ie.75A 

14.82 
13.29 

18.61 
18.21 

15.73 
14.62 

26.034 
25.63A 

20.52 
19.61 

14.56 
12.49 

13.79 

11.90 

13.95 
12.20 

n-.U 

25 

26 

16.40 
15.68 

14.63 
13.00 

18.72 
18.32 

14.78 
13.19 

18.37 
17.90 

15.75 
14.89 

25.66 
25.36 

20.03 
19.36 

14.30 
12.58 

13.37 
11.87 

14.04 
12.30 

14.12 
13.38 

26 

27 

15.79 
15.13 

14.58 

n.in 

18.  18 
17.65 

14.59 
13.18 

18.06 
17.53 

16.0  1 
14.85 

25. 314 
24.77A 

19.58 
16.89 

14.48 
12.50 

13.84 
12.35 

13.03 
12.33 

14.92 
13.42 

27 

2B 

15.56 
14.81 

15.59 
13.29 

17,68 
17,12 

14.46 

13.08 

17.85 
17,19 

20.50A 
15.60A 

24, 77A 
24.094 

19.36 
18.58 

14.27 
12.34 

14.39 
12.55 

14.25 
12.36 

14.97 
13.42 

28 

29 

15.60 
14.62 

15.79 
14.54 

17.  18 
16.59 

14.43 
13.04 

24.72A 
2n.50A 

24.094 
23.244 

16.86 
16.23 

14.13 

12.03 

14.41 
12.43 

14.43 
12.42 

15.02 
13.37 

29 

30 

15.47 
14.43 

15.69 

14.66 

16.86 
16.  16 

15.76 
13.44 

25.25A 
24.72A 

23.244 
22.584 

18.85 
18.44 

14.05 
12.27 

14.33 
12.33 

14.  70 
12.57 

14.97 
13.37 

30 

31 

15.34 
14.26 

n:U 

21.74A 
15.43A 

25.12A 
24.83A 

18.84 
18.04 

14,45 
12.35 

14.  73 
12.49 

31 

MAXIMUM 

2=1. S2 
11.63 

15.79 
12.63 

23.31 

14.05 

21.74 
13.04 

32.90 
17.19 

25.25 
12.86 

29.43 
16.37 

22.58 
18.04 

16.49 
12.03 

15.02 
11.87 

15.03 
12.  14 

15.64 
12.36 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

-  Es'pfnattd 

-  No  HtCOfd 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
12-20-62 

0730 
1720 

29.82 
23.51 

2-    2-63 
2-14-63 

1700 
2120 

32.90 
25.67 

3-30-63 
4-  9-63 

1010 
1930 

25.25 
-29.43 

4-16-63 
■  4-20-63 

1320 

1430 

27.93 
27.64 

*  In  order  la   machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.  Gage  heights  listed  are  maximum  and  mlniraum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  Tan 

MOBSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


28  23 


121   31   58      SWIO   7N   4e 


AUG   55 -DATE    1955 
1956 


1956 


Station  located  10.7  ml.  below  Sacramento,  1.9  mi.  NW  of  Preeport .   Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht .  listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge. 


4.93   USCQS 
0.00   USCGS 


B-271 


»  TABLE  239 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO   RIVER    AT    SNODCRASS   SLOUGH 


STATION    NO 

TEOO 

691750 

1963  ^ 

DiTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

16.3i> 
K..23 

i?:!'7 

17.21 
15.25 

17.56 
16.33 

29.09    A 
21,31    A 

18,47 
17.  14 

23.23 
22.48 

21.66 
20,89 

19.24 

17,72 

16.79 
14.65 

17,21 
14,32 

17,29 
14,48 

2 

16.61 

14.30 

17.07 
15.14 

17.09 
15.09 

17.56 
16.15 

29.43    A 
28.34    A 

18,61 
17.19 

22.52 
21.23 

21,27 
20.62 

19,04 
17,58 

17.14 
14.58 

17,44 
14.47 

17,12 
14.38 

2 

3 

16.64 

14.43 

17.11 
14.93 

16.99 

15.01 

17.73 
16.13 

28.36    A 
27.39    A 

18.28 
16.80 

21.38 

20.17 

21.12 

20.17 

18,62 
17,06 

17.28 

14.55 

17,44 
14.26 

17.03 
14.39 

5 

4 

16.69 
14.33 

16.91 
14.99 

18.81 
16.32 

17.83 
16.11 

27,63 
27.32 

18.00 
16,55 

20.45 
19.10 

20.69 
20.14 

18.43 
16.64 

17,32 

14,43 

17.36 
14.24 

17,39 
14,93 

4 

5 

16.60 
14.13 

16.59 
14.88 

19.28 
18.24 

17.95 
16.14 

27.35 
27.14 

17,96 
16.41 

19.76 
16.24 

20.79 
19.97 

18.29 
16.13 

17,38 
14,46 

17,42 
14.39 

17,33 
14,77 

■- 

6 

It'.ll 

16.52 
14.63 

19.37 
18.15 

16.08 
16.17 

26.47 
25.79 

17.76 
16.01 

19.42 
18.38 

20.67 
19.96 

17.93 
15.43 

17.52 
14.47 

17.39 
14.39 

16,81 

14,57 

6 

7 

Will 

16.58 
14.56 

18.80 
17.31 

17.86 
16.37 

25.10 
24.75 

ll'A'y 

24.16    A 
19.01    A 

20.76 
20.03 

18.05 
15.49 

17.50 
14.55 

17.26 
14.41 

17.21 
14.91 

7 

8 

15.77 

13.80 

16.85 
14.68 

16.45 
16,76 

17.94 
15.72 

24.74 
24.41 

17.42 
15.80 

26.09    A 
24.16    A 

20.86 
20.01 

18.12 
15.34 

17.47 
14,31 

16.99 
14.32 

17.38 
14.97 

8 

9 

16.42 
13.75 

17.18 
14.89 

18.31 
16.71 

18.19 
15.76 

24.34 

24.02 

17.35 
15.57 

26.87    A 
26.09    A 

21.11 
20.40 

17.99 
15.30 

17.27 
14.26 

16.64 
14.17 

17.43 
15.10 

9 

10 

16.45 
13.98 

17.18 
14.98 

18.29 
16.34 

18.07 
15.89 

24.09 
23.75 

17.01 
15.39 

26.93 
26.56 

21.38 

20.61 

18.19 
15.22 

17,08 
14.20 

16.72 
14.20 

17.33 
14.80 

lO 

1  1 

16.69 

14.10 

17.28 
14.85 

18.24 
16.09 

17.46 
15.76 

23.69 
23.25 

16.80 
15.05 

26.60 
26.36 

21.67 

21,06 

17.72 

15.06 

\i-Ai 

17.04 
14.53 

16.31 
14.76 

1  1 

12 

17.83 
15.13 

17.60 
14.89 

18.28 
16.02 

17.09 
15.32 

23.24 
22.92 

16.46 
14.72 

26.68 
26.28 

21.63 
21.12 

17.56 
15.03 

16.98 

14.43 

17.11 
14.61 

17.44 
14.86 

12 

13 

21.85   A 
16.24   A 

17.59 
15.02 

17.95 
15.94 

16.79 
15.13 

23.51 
23.02 

16.33 
14.61 

26.58 

26.06 

21.48 

20.71 

17.33 
15.02 

17.11 
14.60 

15.78 
14.42 

17.37 
14.88 

^ 

14 

26.87    A 
21.85    A 

17.47 
14.90 

17.76 
15.67 

16.36 
14.89 

23.90 
23.46 

16.58 
14.79 

25.85 
25.38 

21.06 
20.17 

16.71 
14.61 

16.32 
14.53 

17.11 
14.28 

17.52 
15.03 

14 

15 

27.18 
26.79 

17.18 
14.86 

17.95 
15.61 

16.27 
14.69 

23.80 
23.43 

16.75 
14.63 

25.62     A 
25.39     A 

20.31 
19.37 

17.06 
14.68 

17.24 
14.74 

17.16 
14.18 

17.65 
15.36 

^ 

16 

26.52 
25.92 

16.73 
14.68 

18.04 
15.89 

16.45 
14.66 

23.36 
22,86 

17.03 
14.86 

25.73     A 
25.55     A 

19.94 

18.77 

17.33 
15.13 

17.42 
14.62 

17.41 
14.46 

17.74 
15.44 

16 

17 

25.41 
24.91 

16.30 
14.36 

19.66 
17.16 

16.52 
14.69 

22.90 
22.48 

16.71 
14.65 

25.72     A 
25.41     A 

19.57 
18.61 

17.69 
15.44 

17.52 

14.50 

17.64 
14.60 

17.53 
15.46 

7 

IS 

24.37 
23.86 

15.95 
14.23 

20.66 
19.32 

16.62 
14.69 

22.53 
21.85 

16.34 
14.37 

25.60 
25.19 

19.73 
18.76 

18.11 

15.64 

17.47 
14.31 

17.41 
14.48 

17.39 

15,43 

16 

19 

23.24 
22.63 

15.97 
14.00 

21.43 

20.57 

16.32 
14.49 

22.18 
21.36 

16.25 
14.25 

25.44 

25.07 

19.93 

18.94 

16.35 

15.54 

17.72 
14.44 

17.24 
14.38 

17.18 
15.35 

19 

20 

21.71 
20.92 

16.08 
13.95 

21.98 
21.47 

16.64 
14.42 

21.77 
21.34 

16.34 
14.23 

25.57 
25.29 

20.31 
19.16 

16.21 

15.27 

17.61 
14.36 

17.04 
14.28 

17.29 
15.50 

20 

21 

20.09 
19.24 

16.35 
14.19 

22.03 
21.48 

16.94 
14.53 

21.22 

20.70 

16.95 

14.60 

25.63 

25.10 

20.86 
19.61 

18.37 
15.15 

17.47 
14.34 

16.76 
14.23 

17.28 
15.48 

2\ 

22 

19.56 
18.17 

16.58 
14.41 

21.62 
21.22 

\l:°ot 

20.62 
19.94 

17.28 

15.02 

25.39 
24.95 

20.96 
19.86 

18.12 
14.99 

17.56 
14.39 

16.76 
14.46 

17.37 
15.48 

22 

23 

18.79 
17.59 

16.82 

14.59 

21.04 
20.48 

}Z:I'7 

20.01 
19.09 

17.23 
15.48 

25.15 
24.65 

21.10 
19.88 

17.79 

14.70 

17.21 

14.33 

16.56 
14.46 

16.99 
15.38 

23 

24 

18.59 
17.17 

16.70 
14.74 

20.40 
19.74 

17.34 
14.57 

19.51 
18.47 

17.16 

15.07 

24.83 
24.26 

21.11 
19.68 

17.41 
14.52 

16.97 
14.22 

16.53 
14.28 

16.97 

15.05 

24 

25 

18.12 
16.74 

16.74 
14.51 

19.97 
19.06 

17.24 
14.69 

19.24 
18.06 

17.24 
15.51 

24.53 
23.86 

20.64 
19.31 

17.07 
14.27 

16.39 
13.89 

16.53 
14.30 

16.94 
14.94 

25 

26 

17.71 
16.35 

17.04 
14.46 

19.58 
16.32 

17.19 
14.63 

19.00 
17.94 

17.33 
15.65 

24.24 

23.60 

20.48 
16.96 

16.93 

14.40 

16.44 
13.87 

16.61 
14.36 

17.19 
14.85 

26 

27 

17.30 
15.96 

16.94 
14.66 

19.17 
17.78 

17.04 
14.62 

18.61 
17.68 

17.62 
15.67 

23.81 
23.17 

20.06 
18,56 

16.77 

14.42 

17,02 
14,44 

16.81 
14.35 

16.61 
14.95 

27 

28 

17.21 
15.65 

17.33 
14.56 

16.80 
17.36 

16.88 
14.56 

18.67 
17.44 

19.64    A 
16.43    A 

23.27 
22.63 

19,89 
16.39 

16.05 
14.22 

17.07 
14.71 

15.65 

14.37 

17.24 
14.98 

28 

29 

17.38 
15.51 

17.40 
15.27 

18.40 
16.97 

16.67 
14.52 

22.76  A 
19.64  A 

22.62 
21.92 

19.39 
17.91 

16.65 
13.98 

15.72 
14.65 

17,00 
14.42 

17.96 
14.98 

29 

30 

17.37 
15.46 

17.40 
15.36 

18.20 
16.70 

17.81 
14.93 

23.57   A 
22.77  A 

22.12 

21.34 

19.29 
18.18 

16.59 

14.30 

16.99 
14.44 

17.26 

14,55 

17.35 
14.99 

30 

31 

17.29 
15.33 

17.82 
16.52 

21.30    A 
16.37    A 

23.49 
23.04 

19.43 
17.96 

17.11 
14.48 

17,31 
14.47 

? 

^XIMUM 

27.18 
13.75 

17.60 
13.95 

22.03 
15.01 

21.30 
14.42 

29.43 
17.44 

23.57 
14.23 

26.93 
18.24 

21.66 
17.91 

19.24 
13.98 

17.72 
13.87 

17,64 
14.17 

17.74 
14.38 

MiViMjM 

MINIMUM 

V'N'MUM 

E      - 
NR  - 


Eslimoted 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-  2-63 

3-  30-63 

1200 
0930 

29.43 
23.57 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
M  DBSM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   21    02 


121    31    56 


SW22      6N   4E 


20. b 


12/23/55 


AUQ    39-DATE 


1939 
1939 


0.00 
-3.02 


Station  located  0.2  ml.   above  head  of  Slough    (leveled  off  from  river),   W  of  State  Highway  24,    2.5  ml.   NE  of 
Oourtland.      Station  affected  by  tidal  action.      Maximum  gage  ht .    listed  does  not  necessarily  Indicate  maximum 
discharge. 


USED 
USCQS 


B-272 


*  TABLE         240 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


OCLTA    CROSS    CHANNEL    AT    WALNUT    GROVE 


i^      B91700  1963  J 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

auG 

SEPT 

OflTE 

Ik. 66 

12.10 

15.17 
12.38 

15.02 
12.18 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.59 
11.58 

15.15 
12.19 

NR 
NR 

15.32 
12.83 

15.04 
12.56 

15.51 
12.29 

15.59 
12.33 

' 

2 

15.10 
12.22 

15.06 
12.32 

14.84 
12.07 

NR 
NR 

NR 
NR 

15.05 
11.92 

14.65 
11.78 

NR 
NR 

15.34 
12.87 

15.31 
12.38 

15.75 
12.42 

16.43 
12.19 

3 

1«.99 
12.35 

15.12 

12.20 

14.34   a 
12.08   a 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.69 
11.39 

14.34 
11.44 

NR 
NR 

15.31 
12.43 

15.44 
12.39 

15.74 
12.17 

16.34 
12.24 

5 

4 

10.99 
12.25 

14.90 
12.29 

13.99 
10.84 

14.69 

11.43 

NR 

NR 

14.63 

11.19 

14.39 
11.71 

NR 

NR 

15.21 
12.26 

15.59 
12.24 

15.70 
12.17 

16.64 
12.88 

4 

5 

14.90 
12.06 

14.57 
12.16 

14.09 
10.91 

14.87 
11.56 

17.23 
15.88 

14.58 
11.14 

14.69 
12.44 

NR 

NR 

15.53 
12.43 

15.65 
12.24 

15.72 
12.24 

15.50 
12.63 

6 

16.87 
11.91 

14.54 
11.88 

14.40 
11.18 

15.06 
11.55 

16.78 
14.97 

15.27    G 
12.29    G 

14.79 
11.95 

NR 
NR 

15.520 
12.870 

15.74 
12.29 

15.69 
12.29 

15.00 
12.38 

6 

7 

i*.e5 

11.73 

14.57 
11.90 

14.49 
11.46 

15.59    3 
12.26    a 

16.55 
14.15 

15.32 
12.74 

15.29 
12.21 

NR 
NR 

16.06 
13.00 

15.77 
12.32 

15.57 
12.37 

15.41 
12.76 

7 

8 

14.10 
11.71 

14.89 

12.09 

14.72 
11.49 

15.76 
12.63 

16.34 
13.59 

15.29 
12.71 

16.09 
13.72 

NR 

NR 

16.19 
12.92 

16.72 
12.09 

15.33 
12.24 

15.51 
12.92 

e 

9 

1».73 
11.68 

15.24 

12.37 

14.97 
11.95 

15.97 
12.68 

16.24 
13.31 

15.25 
12.98 

16.32 
14.76 

NR 
NR 

16.12 
12.94 

15.54 
12.06 

14.97 
12.12 

}l:li 

9 

10 

14.73 
11.85 

15.21 
12.31 

15.07 
11.47 

15.93 
12.87 

16.22 
13.57 

14.99 
12.67 

15.87 
14.20 

NR 
NR 

16.28 
12.88 

15.37 
11.99 

15.07 
12.16 

15.48 
12.53 

10 

1 1 

14.95 
12.07 

15.29 
12.52 

15.21 
11.44 

15.29 
12.77 

15.57 
13.39 

14.84 
12.44 

15.64 
13.69 

NR 
NR 

16.88 
12.71 

15.29 
12.18 

15.39 
12.65 

14.43 
12.46 

1 1 

12 

15.58    a 
12.97    a 

15.66 
12.24 

15.32 
11.54 

14.89 
12.29 

15.23 
12.91 

14.48 
12.27 

15.72 
13.64 

NR 
NR 

15.73 
12.70 

15.21 
12.29 

15.41 
12.59 

15.56 
12.48 

12 

•3 

15.90 
13.08 

15.61 
12.40 

15.13 
11.54 

NR 
NR 

15.14 
12.79 

14.35 
12.17 

15.72 
13.37 

NR 
NR 

15.60 
12.74 

15.38 
12.42 

14.11 
12.34 

15.46 
12.47 

13 

14 

16.03 
13.56 

15.59 
12.28 

15.04 
11.37 

NR 

NR 

15.28 

13.01 

14.66 
12.39 

15.94 
13.79 

NR 
NR 

14.91 
12.33 

14.59 
12.49 

15.48 
12.19 

15.55 
12.57 

14 

5 

16.20 
13.28 

15.29 
12.22 

15.27 
11.46 

NR 
NR 

15.14 
13.21 

14.84 
12.23 

15.56 
13.62 

NR 

NR 

15.23 
12.38 

15.52 
12.73 

15.51 
12.07 

15.64 

12.87 

5 

16 

16.09 

13.80 

14.82 
12.08 

14.77 
11.72 

14.41 
11.89 

15.15 
12.84 

15.09 
12.59 

15.53 
13.93 

NR 
NR 

15.3JB 
12.74 

15.65 
12.49 

15.74 
12.37 

15.70 
12.92 

6 

7 

16.09 
13.19 

14.34 
11.74 

14.69 
11.63 

14.49 
11.98 

15.07 
12.44 

14.84 
12.14 

15.51 
13.76 

NR 

NR 

15.69 
13.06 

15.77 
12.36 

16.97 
12.51 

15.47 
12.94 

(7 

18 

15.81 
12.91 

14.01 
11.62 

14.79 
11.75 

14.64 
12.14 

15.11 
12.18 

14.39 
11.76 

15.40 
13.43 

NR 
NR 

16.18 
13.32 

15.76 
12.19 

15.79 
12.40 

15.34 
12.95 

18 

i9 

15.58 

12.70 

14.00 
11.42 

14.59 
11.67 

14.47 
11.89 

15.09 
11.99 

14,33 
1  1.69 

15.68 
13.69 

NR 
NR 

16.34 
13.17 

15.88 
12.32 

15.59 
12.27 

li:U 

19 

20 

14.89 
12.30 

14.12 

11.40 

14.59 
11.64 

14.68 
11.83 

15.41 
12.10 

14.42 
11.69 

15.64 
13.69 

NR 
NR 

16.28 
12.95 

15.89 
12.23 

15.37 
12.21 

16.26 
13.07 

20 

21 

14.57 
11.79 

14.39 
11.67 

14.56 
11.69 

15.00 
11.95 

15.35 
12.96 

15.07 
12.12 

15.86 
13.69 

NR 
NR 

16.48 
12.88 

15.76 
12.23 

15.09 
12.16 

15.27 
13.07 

2 

22 

14.57 
11.66 

14.67 
11.99 

14.77 
12.06 

15.12 
12.69 

16.24 
11.94 

15.35 
12.43 

15.71 
13.68 

NR 
NR 

ll:?l 

15.83 
12.27 

15.03 
12.41 

15.37 
13.07 

22 

23 

14.75 
11.79 

14.94 
12.17 

14.95 

11.67 

15.22 
11.95 

15.18 
11.87 

15.27 
12.41 

15.84 
13.57 

16.08 

13.03 

\t:i\ 

16.52 
12.23 

14.89 
12.38 

15.04 
12.90 

23 

24 

14.68 
11.95 

14.79 
11.98 

14.95 
11.69 

15.42 
11.94 

15.14 
11.84 

14.96 
12.67 

16.09 
13.70 

16.26 

13.04 

16.63 
12.26 

15.28 
12.15 

14.84 
12.29 

15.04 
12.57 

24 

25 

14.57 
11.86 

14.79 
11.91 

15.07 
11.56 

NR 
NR 

14.97 
11.84 

14.89 
12.52 

16.35 

13.64 

16.21 
12.98 

15.31 
12.06 

14.71 
11.83 

14.84 
12.32 

15.06 
12.49 

25 

26 

15.09     a 
11.96     0 

ii:i? 

15.18 
11.41 

NR 
NR 

14.74 
11.89 

15.01 
12.67 

16.36 
13.52 

16.15 
13.02 

15.17 
12.25 

14.77 
11.79 

14.91 
12.34 

15.30 
12.42 

26 

27 

14.89 
12.64 

15.04 
12.14 

15.13 
11.49 

NR 
NR 

14.57 
11.81 

15.24 
12.77 

16.04 
13.03 

15.78 
12.81 

16.00 
12.28 

15.35 
12.50 

15.15 
12.26 

14.67 
12.57 

27 

28 

14.88 
12.84 

15.20 
11.91 

15.02 
11.39 

NR 
NR 

14.69 
11.72 

15.92    G 
12.49   a 

15.63 
12.71 

15.71 
12.84 

14.31 

12.10 

15.40 
12.84 

13.97 

12.24 

15.32 
12.69 

28 

29 

15.12 
12.54 

15.19 
12.21 

14.84 
11.27 

NR 
NR 

15.67 
13.07 

15.29 
12.39 

14.88 
12.43 

14.92 
11.94 

14.09 
12.69 

15.31 
12.31 

15.42 
12.62 

29 

30 

15.21 
12.55 

15.18 
12.24 

NR 
NR 

NR 
NR 

15.7* 
13.24 

14.96 

12.31 

15.09 
12.58 

14.83 
12.29 

15.32 
12.47 

15.56 
12.38 

15.41 
12.67 

30 

31 

15.19 
12.47 

NR 
NR 

NR      C 

NR      C 

15.51 
12.88 

15.27 
12.76 

U:tl 

15.54 
12.29 

31 

.(AXIMUM 

16.20 
11.66 

15.66 
11.40 

NR 

NR 
HR 

11  T. 

15.92 
11.14 

16.36 

11.44 

NR 
NR 

16.48 
11.94 

15.89 
11.79 

15.97 
12.07 

15.70 
12.19 

MXIMUM 

WNIMUW 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

E     -  Estimated 
NR  -  No  Record 


•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  S^ge  heights. 

G  Gate  operation:  Oct.  13  -  closed,  Oct.  26  -  opened,  Dec. 
Mar.  6  -  opened.  Mar.  28  -  closed,  June  6  -  opened. 


as  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
closed,  Jan.  7  -  opened,  J^y  .    -   .  :-3 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T. BR. 
M  DBSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  14  48 


121    JO   25 


NE35      5N  4E 


SEP  52-DATE 


1952 
1957 
1958 


1957 


-1.37  USCOS 
-1.54  USCGS 
-1.63   OSCGS 


Station  located  approx.  1,000  ft.  below  head.  Just  below  So.  Pacific  R.R.  bridge. 

Station  affected  by  tidal  action.  Haxlmum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 
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»TA8LE       Ski 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


SACRAMENTO    RIVER     AT     WALNUT     GROVE 


STATION    NO 

WATER    "■ 
YEAB 

_     B916!>0 

1963   ^ 

2 
3 
4 
5 

e 

7 
8 
9 

10 
II 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 


13.<.<. 
10.  78 

13.89 
10.90 

13.77 
11.07 

13.79 
10.96 

13.72 
10.76 

13.71 
10.66 

13.72 
10. '.7 

12.89 

10.46 

13.58 
10. AC 

13.59 
10.61 

13.  76 
10.78 

14.86 
11.72 

16.50 
13.48 

19.40 
17.88 

19.98 
18.73 

19.34 
18.46 

18.63 
17.88 

17.97 
17.21 

17.36 
16.54 

16.42 

15.40 

15.48 
14.23 

15.13 
13.31 

14.81 
12.93 

14.66 
12.76 


14. n5 

11.71 


13.79 
11.67 


13.76 
1  1  .34 


14.01 
1  1.26 


14.08 
11.20 


14.06 
11.21 


14.01 
11.08 

13.88 

11.05 

13.91 
10.88 

13.71 
11.01 

13.41 
10.89 

13.36 

10.63 

13.39 
10.65 

13.74 
10.81 

14.14 
11.10 

14.13 
11.02 

14.23 
11.21 

14.60 
11.01 

14,55 
11.17 

14.52 
11.08 

14.19 

11.04 

13.72 

10.66 

13.22 
10.54 

12.90 
10.40 

12.89 

10.20 

13.00 
10.22 

13.28 

10.44 

13.55 
10.82 

13.79 
10.98 

13.68 
10.80 

13.74 
11.08 

14.06 

10.74 

13.96 
10.96 

14.16 
10.76 

14.13 
11.06 

14.1  1 
11.08 


13.80 
10.88 

13.50 
10.92 

14.37 
11.75 

14.84 
13.02 

15.08 
13.2/ 

14.81 
12.71 

14.80 
12.35 

14.85 
12.05 

14.91 
12.39 

15.01 
11.91 

15.06 
U.B8 

14.74 
11.81 

14.63 
11  .63 

14.74 
11.63 

14.37 
11  .90 

15.00 
12.53 

15.  n 
13.88 

16.08 
14.65 

16.35 
15.  18 

16.44 
15.29 

16.39 
14.88 

16.20 
14.38 

15.83 
13.90 

15.65 
14.  1? 

15.45 
13.36 

15.27 
13.03 

15.02 
12.72 

14.69 
12.39 

14.54 
12.17 


13.93 
1  1.93 


14.23 
1  1.86 


14.39 
11.87 


14.52 
11.95 


14.  70 
11.92 


14.45 
12.30 


14.80 
1  1.40 


14.  75 
1  1.58 


13.69 
11.00 


13.38 
1^.84 


12.97 
10.59 


13.  19 
10.61 


13.26 
10.72 


13.19 
10.64 


13.49 
10.56 


1  3.83 
10.69 


13.95 
10.69 


14.04 
11.42 


14.25 
10.69 


14.  19 

10.84 


14.  18 
10.  79 


13.95 
10.80 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 

NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


NR 
NR 


18.29 
17.17 


18.04 
17.07 


17.61 
16.79 


17.25 
16.39 


17.18 
16.36 


17.40 
16.68 


1  7.  33 
16.69 


17.17 
16.34 


16.89 
16.00 


15.69 
15.60 


16.55 
15.23 


16.60 
15. "0 


16.40 
15.13 


16.00 
14.53 


16.69 
14.05 


15.38 
13.60 


15.19 
13.31 


14.93 
13.21 


14.85 

13.01 


14.78 
12.79 


14.63 
12.61 


14.52 
12.1  ? 


14.2  1 
I  1.94 


14.20 
11.64 


14.06 
11.3' 


14.09 
11.34 


13.82 
11.33 


13.67 
11.14 


13.31 
10.92 


13.22 
10.80 


13.49 

1  1  .09 


1  3.69 
10.91 


13.82 
1  I  .24 


13.64 
10.84 


13.16 
10.44 


13.  14 
10.34 


1  3.56 
11.74 


14.19 
11.09 


14.  13 
11.06 


13.82 
11.17 


13.89 
11.33 


14.17 
1  1.48 


16.01 
12.22 


16.86 
14.37 


17.52 
16.40 


1  7.22 
16.04 

16.66 
15.16 

16.01 
14.43 

15.49 
13.84 

15.26 
13.92 

15.15 
13.38 


18.96 
16.89 


19.37 
16.30 


19.60 
18.  '4 


19.51 
18.56 


19.45 
18.66 


19.35 
18.44 


18.99 
18.11 


18.59 
18.  14 


19.63 
18.04 


18.57 
17.  '0 


18.62 
1  7.98 


18.80 
17,81 


18.55 
17.35 


18.43 
17.05 


18.26 
16.84 


17.85 
16.47 


17.37 
16.12 


16.90 

15.60 


16.53 
15.20 


15.05 
14.72 


15.  10 
U.51 


15.98 
14.57 


15.96 
14.41 


15.85 
14.41 


16.15 
14.46 


16.21 
14.66 


15.23 
14.91 


16.50 
15.04 


15.35 
15.01 


16.26 
14.81 


15.01 
14.51 


15.53 
13.93 


15.24 
13.58 


15.  10 
1'.45 


15.  35 
13.68 


15.55 
13.92 


16.45 
14.43 


15.46 
14.44 


15.55 
14.43 


16.70 
14.30 


16.50 
14.06 


16.26 
13.87 


16.74 
13.53 


16.26 
13.12 


16.  13 
13.32 


15.33 
13.29 


15.27 
1  3.18 


16.16 
13.18 


15.05 
12.82 


14.78 
12.39 


14.93 
12.21 


14.91 
1  1.65 


15.03 
1  1.58 


14.96 
1  1.61 


16.14 
11.65 


14.71 
1  1.35 


14.64 
11.34 


14.28 

11.38 


13.69 
11.01 


14.26 
1  1.40 


14.59 
11.73 


15.06 
11.98 


15.25 
11.83 


15.  18 
11.61 


15.36 
11. '6 


15.14 
1  1.43 


14.86 
1  1.14 


14.48 
10.93 


14,14 
10.73 


13.94 
10.91 


13.81 
10.94 


13.74 
10.78 


12.28 
10.54 


13.86 
11.11 


14.19 
11.08 


14,31 
11.11 


14.41 
10.94 


14.45 
10.98 


14.57 
10.96 


14.57 
11.03 


14.64 
10.81 


14.35 
10.77 


14.  17 
10.72 


14.09 
10.88 


14.04 
11.02 


14.18 
11.16 


13.42 
11.18 


14.33 
11,44 


14.69 
11.05 


14.57 
10,88 


14,69 

10.59 


14.67 
10.93 


14.53 
10.94 


14.29 
10.92 


14.04 
10.82 


13.62 
10.47 


13.55 
10.52 


14.11 
11.19 


14.16 
11.51 


12.86 
11.38 


14.22 
11.18 


14.29 

1  1.01 


14.62 
11.11 


14,52 
10,89 


14,45 
10.86 


14.61 
10.96 


14.45 
10.92 


14.32 
10.99 


14.09 
10.89 


13.72 
10.77 


13.82 
10.84 


14.19 
11.21 


14.21 
1  1.25 


12.84 
11.00 


14.21 
10,85 


14,27 
10.75 


14,50 
1  1,03 


14,73 
11,18 


14.55 
11.04 


14.35 
10.95 


14.12 
10.56 


13.87 
10.54 


13.58 

11.08 


13.59 
10.95 


13.62 
11,01 


13.69 
10.99 


13.90 
10.91 


12.70 
10.91 


14,10 
10,99 


14,34 
11,07 


14.  34 
10.99 


14.37 
10.99 


14.22 
10.90 


14.15 
10.91 


14.42 
11.54 


14.43 
11.30 


13.89 

11.08 


14.30 
11.48 


14.43 
11.52 


14.63 
11.67 


14.32 
11.25 


14.44 
1  1.20 


14.37 
11.21 


14.43 
P.  .  1  7 


13.61 
11.32 


14.63 
11.58 


14.50 
11.50 


14.42 
11.65 


14.23 
11.66 


14.00 
11.56 


14,15 
11.77 


14.17 

11.70 


14.24 
11.80 


13.90 
11.62 


13.88 
11.28 


13.84 
11.21 


14.12 
11.15 


14.18 
11.31 


14.30 
11.33 


13.70 
1  1.32 


14.29 
1  1.38 


19.98 
10.40 


10.'; 


12.79 


1  '.60 
10.34 


19.60 
13.38 


16.70 
13.12 


16.36 
10.64 


14.71 

10.47 


14.73 

10.76 


14,60 
10,90 


E       • 
NR  ■ 


Esfimoted 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to  machine  proceaa  the  data  In  this  table,  It  was  necessary-  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR. 
M  D  BSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

2ER0 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C  FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  14  22 

121   JO  57 

SWJ5   5N   4E 

12.4 
12.4 
12.4 

2/8/42 

12/24/55 

12/25/55 

FEB   29-DATE 

1929 

19?1 
1940 
1940 

1931 
1940 

0.00 
0.33 
0.00 
2.84 

USED 
USED 
USCQS 
USED 

Station  located  at  head  of  Qeorglana  Slough,  Immediately  SW  of  Walnut  Orove.  Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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«  TABLE  242 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SACRAMENTO    RIVER    AT     ISLETON 


-  No  Record 


STST.O'i    SO 

WATEfi    "■ 

^     B91600 

196  3  ^ 

oi^fe 

OCT 

NOV 

DEC 

J-N 

ftS 

WAR 

iPR 

Viv 

JUNE 

JUL  I 

■i  -  3 

■ 

16.17 
12.68 

16.75 

12.65 

{!:H 

It-Al 

NR 

NR 

16.62 
12.86 

\l-At 

16.49 
13.97 

17.11 
13.79 

16.50 
12.89 

il:?J 

17.07 
12.66 

1 

2 

16.58 
12. »J 

16.69 
12.66 

16.22 

12.13 

16.29 
12.51 

NR 
NR 

16.92 
13.16 

16.68 

13.76 

16.67 
14.02 

17.12 
13.79 

16.81 
12.81 

17.17 
12.82 

16.91 
12.52 

2 

3 

16.66 
12.91 

16.50 
12.60 

15.76 
12.29 

16.60 
12.71 

NR 
NR 

16.66 
12.63 

16.63 
13.33 

16.96 
13.99 

17.0* 
13.37 

16.99 
12.79 

17.16 
12.55 

16.84 
12.52 

3 

4 

16.52 
12.86 

16.23 
12.56 

16.06 
12.36 

16.78 
12.83 

NR 
NR 

16.36 
12.61 

16.41 
13.38 

17.07 
16.09 

16.94 
13.09 

i2^:?t 

17.13 
12.66 

17.16 
13.29 

4 

5 

16.61 
12.66 

15.97 
12.61 

16.27 
12.81 

16.95 
12.79 

19.48 
16.85 

16.38 
12.36 

16.68 
13.36 

17.15 
13.99 

17.26 
13.1* 

\l:ll 

17.16 
12.55 

17.08 
12.96 

6 

16.3* 
12.57 

15.91 
12.15 

16.69 
13.10 

17.16 
12.73 

19.09 
16.03 

16.59 
12.40 

16.73 
13.51 

17.01 
13.93 

17.22 
12.77 

17.17 
12.69 

17.18 
12.57 

16.55 
12.78 

6 

7 

n-M 

15.99 
12.16 

16.76 
13.06 

17.08 
12.51 

18.67 
15.67 

16.67 
12.68 

17.65 
1*.51 

17.16 
13.97 

17. *3 
12.9* 

17.18 
12.51 

17.05 
12.66 

16.97 
13.34 

7 

8 

16.29 
12.23 

16.35 
12.39 

16.95 
12.88 

17.17 
12.57 

18.58 
16.32 

16.68 
12.56 

17.73 
15.31 

17.36 
13.91 

17.57 
12.89 

17.17 
12.27 

16.76 
12.57 

17.09 
13.32 

e 

9 

16.37 
12.17 

16.78 
12.72 

17.19 
12.72 

\i:n 

18.66 

15.61 

16.66 
12.71 

1S.08E 
15.65 

17.28 
13.78 

17.51 
12.97 

16.96 
12.2* 

16,37 
12.66 

17.11 
13.29 

9 

10 

16.29 
12.60 

iVAl 

17.25 
12.65 

17.32 
16.05 

18.37 
15.69 

16.38 
12.56 

18.63E 
16.12 

17.18 
13.79 

17.69 
12.96 

16.76 
12.26 

16.56 
12.59 

16.99 
12.91 

10 

1 1 

16.52 
12.94 

\t:li 

ll-M 

16.72 
12.76 

17.76 
15.32 

16.23 

12.71 

18.32E 
15.88 

17.32 
13.92 

17.2* 
12.82 

16.66 
12.69 

16.82 
13.12 

17.06 
12.84 

1 1 

12 

17.62 
13.56 

17.21 
12.61 

17.50 
12.73 

16.22 

12.17 

17.39 
14.92 

15.86 
12.39 

18.23 
15.93 

17.11 
13.81 

17.03 
12.83 

16.66 
12.69 

16.67 

13.09 

15.91 
12.75 

12 

13 

18.12 
16.08 

17.16 
13.50 

17.39 
12.68 

15.93 
12.07 

17.24 
16.93 

15.77 
12.66 

18.18 
15.86 

16.98 
13.79 

16.76 
12.92 

16.86 
12.96 

16.92 
12.7* 

16.91 
12.71 

■  I 

14 

18.88 
15.8* 

17.12 
12.51 

16.95E 
12.50 

15.55 
12.10 

17.26 
15.14 

16.06 
12.77 

18.18 
16.03 

16.87 
13.72 

16.58 
12.63 

17.01 
13.06 

15.38 
12.5* 

17.02 
12.76 

14 

15 

19.29 
16.09 

16.73 
12.68 

16.75E 
12.66 

15.56 
12.12 

17.08 
15.19 

16.25 
12.56 

17.71 
15.66 

16.49 
13.37 

16.86 

12.72 

17.15 
13.22 

16.99 
12.35 

17.12 
13.09 

16 

18.91 
16.61 

16.26 

12.61 

16.71 
12.9* 

{I:!? 

17.11 
14.99 

16.25 
12.93 

17.56 
15.83 

16.44 
13.24 

15.8* 
13.0* 

15.58 
12.90 

17.24 
12.69 

17.17 
13.09 

16 

17 

18.77 
15.86 

15.76 
12.06 

16.S9E 

13.09 

\l'Al 

17.00 
16.69 

16.18 
12.65 

17.78 
16.06 

16.87 
13.29 

17.15 
13.22 

17.29 
12.75 

17.51 
12.77 

16.96 
13.14 

17 

18 

18.33 
15.66 

15.53 
11.97 

16.65E 
13.61 

16.06 
12.81 

17.06 
16.3* 

15.66 
11.96 

17.53 
15.83 

\l:it 

17.65 
13.51 

17.27 
12. 67 

1^:11 

16.79 
13.19 

18 

19 

17.76 
15.19 

15.62 
11.81 

16.93E 
13.85 

15.85 
12.31 

17.0* 
1*.07 

15.65 
11.87 

llllt 

16.77 
13.97 

17.8* 
13.20 

17. *3 
12.5* 

ii'.n 

16.57 
13.19 

19 

20 

17.11 
16.58 

15.63 
11.86 

16.90 
16.11 

16.08 
12. 1« 

17.3* 
1*.02 

15.72 
11.81 

18.11 
15.88 

17.76 
16.1* 

17.80 
12.97 

17. *2 
12. *9 

16.8* 
12. *8 

16.69 
13.66 

20 

21 

16.67 
13.83 

15.86 
12.21 

16.92 
16.17 

16.** 
12.28 

17.37 
13.71 

16.66 
12.22 

18.62 
15.78 

17.95 
14.07 

18.02 
12.82 

17.29 
12. *7 

16.55 
12.52 

16.72 
13.45 

21 

22 

16.52 
13.62 

16.16 
12.56 

17.11 
13.98 

16.56 
12.18 

17.27 

13.50 

16.71 
12.68 

18.26 
15.56 

17.92 
13.79 

17.76 
12.72 

17.31 
12.49 

16.52 

12.87 

16.78 
13.45 

22 

23 

16.77 
13.61 

16.61 
12.79 

\l-M 

16.66 
12.17 

17.23 
13.30 

16.71 
12.61 

16.36 
15.52 

18.15 
13.87 

17.66 
12.53 

16.89 

12.49 

16.32 
12.89 

16.40 
13.27 

23 

24 

16.71 
13.61 

16.25 
12.37 

17.09 
13.67 

16.89 
12.27 

17.13 
13.21 

16.33 
12.26 

18.61 
15.61 

18.23 
13.79 

17.08 
12.33 

16.64 
12.41 

16.27 
12.8* 

16.40 
12.97 

24 

25 

16.61 
13.26 

16.28 
12.28 

17.2* 
13.19 

16.82 
13.67 

16.97 
13.68 

16.28 
12.66 

18.72 
15.26 

18.15 
13.69 

16.72 
12.23 

16.05 
12.17 

16.26 

13.0* 

16.40 
12.90 

25 

26 

16.63 
12.97 

lt:U 

17.29 
13.06 

16.73 
12.22 

16.68 
13.23 

16.61 
12.66 

18.66 
15.13 

17.92 
13.63 

16.56 
12.61 

16.18 
12.29 

'±11 

i!:J? 

26 

27 

16.26 
12.66 

16.68 
12.18 

17.26 
16.36 

16.55 
12.20 

16.70 
13.15 

16.72 
12.81 

18.22 
16.68 

17.69 
13.47 

16.66 
12.67 

16.74 
13.16 

16.52 
12.84 

16.73 
12.97 

27 

28 

16.26 
12.56 

16.56 
13.58 

17.09 
12.91 

16.32 
12.23 

16.71 
13.09 

17.63 

13.30 

17.71 
14.63 

17.39 
13.58 

16.38 
12.58 

16.76 
13.55 

16.71 
12.84 

16.27 
12.95 

29 

29 

16.61 
12.56 

16.61 
12.28 

16.82 
12.7* 

16.06 
12.2* 

17.71 
16.13 

17.31 
14.23 

16.79 
13.19 

16.33 
12.58 

16.67 
13.28 

15.73 
12.80 

16.98 
12.97 

29 

30 

16.58 
13.51 

16.36 
12.21 

16.76 
12.66 

NR 
NR 

17.82 
14.51 

16.93 
14.11 

17.06 
13.44 

14.9* 
13.0* 

15.26 
12.99 

16.97 
12.87 

16.88 
12.95 

30 

31 

16.61 
12.56 

16.3* 
12.63 

NR 
NR 

17.65 
14.62 

\t:n 

16.8* 
12.99 

16.99 
12.66 

3 

AAKIMJM 

19.29 
12.17 

17.21 
11.81 

17.50 
12.13 

NR 
NR 

NR 
NR 

17.82 
11.81 

16.72 
13.33 

18.23 
13.19 

18.02 
12.23 

17. *3 
12.17 

17.51 
12.35 

17.17 
12.52 

ulAKiMuM 

y.MMuw 

U'MMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STiGE 

DATE 

TIME 

ST4GE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,  it 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


ias  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR. 
M.D.BaM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  09  46 


121    36   42      SW26      4N   3E 


APR   49-DATE 


ig'tg    1952    -4.41     uscGs 

1952  1953  -4.47   USCGS 


Station  located  at  Associated  Oil  Company  docks  near  Junction  of  State  Highways  12  and  24,  Immediately  HW  of 
Isleton.  Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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•    TABLE         243 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

YOLO    BYPASS    NEAR    LISBON 


STATION    NO 

WATER    ' 
YEAR 

B91&60 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

16.35 
12.56 

16.70 
12.97 

16.34 
11.96 

16.38 

13.21 

26.71 
21.06 

^ 

17.09 
14.68 

21.78 
21.45 

A 
A 

21.59    A 
20.97  A 

17.49 
14.13 

16.72 
12.88 

17.08 
12.45 

17.31 
12.32 

< 

2 

16.85 
12.81 

16.55 
12.85 

16.31 
11.64 

16.36 
12.94 

32.64 
26.71 

A 

17.29 
14.54 

21.91 
21.76 

A 
A 

20.97  A 
2  0.34  A 

17.45 

14.10 

17.02 
12.59 

17.35 
12.76 

17.21 
12.23 

-: 

3 

16.66 
13.01 

16.63 
12.65 

15.89 
11.84 

16.61 
12.99 

32.45 
30.83 

A 
A 

16.61 
13.78 

21.94 
21.91 

^ 

20.34  A 
19.54  A 

17.23 

13.47 

17.14 
12.59 

17.40 
12.25 

17.16 
12.24 

i 

4 

16.56 
12.81 

16.42 
12.47 

16.99 
11.58 

16.76 
13.11 

30.83 
29.56 

A 
A 

16.61 
13.42 

21.93 
21.86 

A 
A 

19.51 
19.26 

17.16 
13.36 

U:ll 

17.25 
12.12 

17.43 
13.19 

4 

5 

16.59 
12.38 

ll:il 

16.06 
11.68 

16.90 
13.29 

29.58 
28.38 

A 

16.73 
13.32 

21.86 
21.78 

A 
A 

19.06 
18.56 

17.46 
13.52 

17.26 
12.34 

17.26 
12.27 

17.38 
12.67 

6 

16. «9 
12.46 

15.96 
11.98 

16.40 
11.97 

17.04 
13.24 

28.38 
26.78 

s 

16.91 

14.17 

21.78 
21.68 

A 
A 

}?:ll 

17.35 
13.05 

17.39 
12.37 

17.28 
12.24 

16.76 
12.36 

6 

7 

16.5* 

12.04 

16.08 
12.02 

16.48 
12.23 

16.99 

13.81 

26.78 
25.33 

A 
A 

17.02 
13.42 

21.87 
21.73 

A 

18.05 
17.31 

17.73 
13.42 

17.33 
12.44 

17,13 
12.40 

17.28 
13.07 

7 

8 

15.60 
12.01 

16.33 
12.22 

16.74 
12.38 

17.16 
13.18 

25.33 
24.21 

A 
A 

17.00 
13.48 

22.93 

21.80 

A 

17.84 
16.76 

17.88 

13.40 

17.28 
11.89 

16,88 
12,47 

17.36 
13.06 

6 

9 

16.40 
11.91 

16.82 
12.38 

16.91 
13.16 

17.43 
13.28 

24.21 
23.54 

A 

16.90 
13.41 

25.99 
22.90 

A 

17.59 
16.09 

17.81 
13.56 

17.13 
11.90 

16.69 
12.14 

17.35 
13.17 

9 

10 

16.51 
12.28 

16.81 
12.76 

16.90 
12.85 

17.37 
13.68 

23.54 

22.97 

A 
A 

16.62 
13.46 

It'.n 

k 
A 

17.41 
16.82 

17.91 

13.33 

16.94 
11.88 

n-Ai 

17.24 

12.71 

'0 

1  1 

16.92 
12.43 

16.90 
12.77 

17.05 
12.78 

16.47 
13.43 

22.97 
22.56 

A 

16.59 
13.13 

26.13 
25.79 

A 
A 

17.69 
16.08 

17.56 
13.25 

16.79 
12.10 

17.01 
12.86 

16.25 
12.54 

1  1 

12 

17.86 
13.91 

17.18 
12.62 

17.20 
12.91 

16.23 
12.53 

ii:ll 

A 
A 

16.19 
12.76 

25.79 
25.44 

A 

17.57 
16.14 

17.32 

13.10 

16.88 
12.42 

16.00 
12.87 

17.29 
12.61 

12 

13 

19.14 
14.58 

17.09 
13.03 

16.91 
12.84 

16.17 
12.08 

22.25 
22.17 

A 
A 

16.00 
12.73 

25.44 
25.22 

A 
A 

17.59 
16.22 

16.98 

13.30 

15.44 
12.74 

17.04 
12.62 

17.23 
12,56 

5 

14 

26.23    A 

17.68    A 

17.06 
12.89 

16.81 
12.69 

15.82 

12.10 

22.35 
22.17 

A 

A 

16.37 
13.23 

ii:!5 

A 

A 

17.42 
15.67 

16.85 
12.40 

17.07 
12.78 

\i:n 

17.28 
12.58 

14 

15 

30.49    A 
26.23    A 

16.84 
12.83 

17.09 
12.83 

15.75 

12.05 

22.87 
22.35 

A 
A 

16.46 
12.98 

ll:IS 

A 
A 

17.00 
15.63 

16.73 
12.68 

17.14 
13.05 

17.14 
12.09 

17.38 
12.93 

15 

16 

30.49    A 
29.06    A 

16.24 
12.70 

16.61 
13.17 

15.91 
12.12 

23.08 
22.87 

A 
A 

17.08 
13.62 

27.68 
26.66 

A 

A 

17.08 
15.56 

16.80 
12.98 

17.35 
12.83 

17.44 
12.39 

17.42 
13.22 

16 

17 

29.06    A 
27.10    A 

15.86 

12.10 

16.58 
13.11 

16.04 

12. la 

23.08 
22.87 

A 
A 

16.43 
12.81 

27.98 
27,68 

A 

A 

16.99 
14.98 

17.03 
13.25 

17.46 
12.49 

17.81 
12.42 

17.26 
13,33 

17 

8 

27.10    A 
25.39    A 

15.32 
11.96 

17.21 
13.49 

\t:lt 

22.87 
22.56 

A 
A 

}i.i! 

27.98 

27.70 

A 
A 

17.25 
14.92 

17.58 
13.80 

17.37 
12.02 

17.62 
12.14 

17.10 
13.46 

18 

19 

25.39    A 
24.08    A 

15.49 
11.73 

17.33 
15.67 

15.63 
11.94 

22.56 

22.20 

A 

15.93 

12.20 

27.70 
27.33 

A 

17.60 
15.17 

17.93 
13.64 

17.47 
12.27 

17.35 
12.02 

16.83 

13.34 

19 

20 

24.08    A 
23.21    A 

15.59 
11.77 

17.63 
16.21 

16.19 
11.84 

22.19 
21.81 

A 
A 

16.01 
12.17 

27.33 
26.73 

A 
A 

18.13 
16.58 

II:?? 

17.44 
12.04 

17.15 
11.94 

17.01 
13.68 

20 

21 

23.21    A 
22.76    A 

15.80 
12.13 

17.67 
16.26 

16.60 
12.22 

21.81 
21.41 

A 
A 

16.70 
12.78 

26.73 
26.12 

i 

18.29 
15.12 

18.09 
13.02 

17.32 
12.10 

16.93 
11.93 

17.01 

13. n 

21 

22 

22.76    A 
22.26    A 

16.08 
12.56 

17.57 
16.11 

16.60 
13.36 

21.41 

20.90 

A 

A 

16.97 
13.26 

lt:ll 

A 
A 

18.30 
14.89 

17.87 
12.82 

17.33 
12.08 

16.97 
12.43 

17.09 
13.76 

22 

23 

22.26    A 
21.66    A 

16.33 
12.43 

17.56 
15.69 

16.65 
12.21 

20.90 
19.58 

A 
A 

17.03 
14.08 

25.58 
24.95 

i 

18.62 
15.22 

17.59 
12.41 

17.06 
12.26 

16.78 
12.42 

16.68 
13.48 

23 

24 

21.66    A 
20.39    A 

16.36 

12.51 

17.01 
15.06 

16.85 
12.18 

19.57 
17,90 

A 

16.88 
13.18 

24.96 
24.46 

A 

18.65 
16.56 

17.30 
12.19 

16.84 
12.06 

16.61 
12.32 

16.53 
13.20 

24 

25 

20.39    A 

17.49    A 

16.44 

12.01 

17.51 
14.64 

16.75 
12.61 

17.74 
17.04 

17.14 
14.18 

24.46 
23.88 

A 

A 

18.65 
15.85 

17.01 
12.07 

16.23 
11.74 

16.53 
12.47 

16.55 
13.15 

25 

26 

17.67 
16.19 

16.67 
11.94 

17.61 
14.21 

16.67 
12.63 

17.44 
16.20 

17.32 
16.21 

23.88 
23.48 

i 

18.55 
16.00 

17.06 
12.68 

16.30 
11.89 

16,56 
12,50 

15.74 

13.01 

26 

27 

16.90 
14.79 

16.43 
12.66 

17.54 
14.06 

16.52 
12.33 

16.98 
15.46 

17.68 
15.36 

23.49 
23.04 

A 

18.14 
15.25 

16.78 
12.88 

16.85 
13.04 

16.77 
12.52 

16.83 
13.30 

27 

28 

16.76 
14.09 

16.52 
12.05 

17.37 
13.85 

16.42 
12.11 

17.21 
15.00 

18.76    A 
16.22    A 

23.04 
22.61 

A 

18.08 
14.85 

16.79 
12.59 

16.06 
13.48 

15.59 
12.47 

16.86 

13.24 

28 

29 

16.88 
13.62 

16.43 
11.95 

17.16 
13.56 

16.30 
12.12 

20.40    A 
18.76    A 

22.61 
22.09 

A 
A 

16.96 
13.84 

16.57 
12.37 

16.96 

13,04 

16.87 
12.42 

16.98 
13.25 

29 

30 

16.87 
13.40 

16.52 

11.73 

17.04 
13.59 

17.79 
13.14 

20.86    A 
20.40    A 

22.09 
21.59 

A 
A 

17.29 
13.92 

16.60 
12.77 

16.82 
12.73 

17.24 
12.77 

16.98 
13.35 

30 

31 

15.77 
13.22 

16.69 
13.46 

21.06    A 
16.29    A 

21.45    A 
20.86    A 

17.47 
14.30 

17.00 
12.76 

17.30 
12. 3J 

31 

MAXIMUM 

30.49 
11.91 

17.18 
11.73 

17,67 
11.58 

21.06 
11.84 

32.64 
15.00 

21.46 
12.17 

27.98 
21.45 

21.59 
13.84 

18.09 
12.07 

17.47 
11.74 

17.81 
11.93 

17.43 
12.23 

VIAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      ■ 
NR- 


E«timoted 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
2-    2-63 

2230 
1840 

30.49 

32.64 

2-16-65 

4-  3-63 

2400 
1830 

23.08 
21. 9t 

4-10-63 
4-17-63 

1900 
2400 

26.19 

27.98 

•  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,  it  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.  Oage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


LATITUDE 


}8  28  30 


121  35  I't 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.saM. 


SE  1   TN  3E 


MAXIMUM  DISCHARGE 


OF  RECORD 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FEB   59-DATE 


DATUM  OF  GAGE 


1961 
1962 


1962 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.43 
0.00 


Station  located  0.1  ml.   N  of  east  end  of  Sacramento  Northern  Railway  trestle,    5-2  ml.   NW  of  Clarksburg. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  necessarily  indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 


nscas 

USCQS 


B-276 


•  TABLE  21»4 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

YOLO  SrPASS  AT  LIBERTY  ISLAND 


STATION    NO 


B91500 


WATER 
YEAR 


DiTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

VAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

Sf  I'T 

DATE 

' 

it'At 

it:J? 

16.61 
11.56 

U:n 

18.33 
14.49 

16.79 

12.01 

17.00 
12.46 

16.36 
12.77 

17.26 
13.14 

NR 
NR 

17.35 
12.34 

17,38 
12,09 

' 

2 

16.89 
12.46 

16.59 
11.89 

16.51 
11.50 

16.44 
11.76 

27.10    A 
16.26   A 

17.04 
12.37 

n-Ai 

16.73 
12.96 

17.24 
13.02 

NR 
NR 

17.64 
12.47 

17.29 
11.91 

2 

3 

16.71 
12.38 

16.64 
11.8* 

16.02 
11.71 

16.74 
11.99 

26.45   ;, 

24.79    ,, 

16.49 
11.64 

16.22 

11.84 

16.96 
12.88 

17.22 
12.37 

NR 
NR 

17.59 

12.09 

17.24 

11.91 

3 

4 

16.72 
12. »7 

16.41 
12.07 

16.18 
11.51 

16.91 
12.23 

24.79      ■ 
23.55    A 

16.39 

11.50 

16.35 
12.27 

17.06 
12.96 

17.13 
12.28 

NR 
NR 

17.59 
11.99 

17.54 
12,72 

a 

5 

16.67 
12.23 

16.16 
11.89 

16.32 
11.68 

17.09 
12.16 

23.66 
22.32    A 

16.49 
11.38 

16.79 
12.46 

17.16 
12.96 

17.47 
12.42 

NR 
NR 

17.63 
12.09 

17.38 
12.39 

6 

16.62 
12.23 

16.17 
11.59 

16.74 

12.00 

17.24 

12.06 

22.32    A 
20.40    A 

16.77 
11.66 

16.97 
12.68 

17.05 
12.78 

17.47 
12.02 

NR 
NR 

17.61 

12.07 

16.93 
12.19 

6 

7 

16.62 

11.90 

16.27 
11.62 

16.90 
12.2* 

17.22 
U.83 

20.38 
19.59 

16.86 
11.83 

17.22 
13.29 

17.20 
12.79 

17.74 
12.34 

NR 
NR 

17.43 
12.12 

17.29 
12.84 

7 

s 

16.36 

11.77 

16.67 
11.85 

17.17 
12.18 

17.33 
11.89 

18.91 
17.96 

16.93 
11.93 

17.25 
13.39 

17.42 
12.64 

17.89 
12.27 

NR 
NR 

17.15 
12.11 

17.39 
12.82 

e 

9 

15.98 

11.70 

17.02 
12.21 

17.36 

12.00 

17.55 
13.51 

18.41 

16. BO 

1O.90 
12.18 

17.77 
13.94 

17.29 
12.29 

17.83 
12.35 

NR 

NR 

16.73 
11,96 

17.46 
12.82 

9 

10 

16.68 
12.01 

17.12 
11.99 

17. *3 
11.92 

17.49 
12.17 

18.14 
15.81 

16.65 
11.99 

20.24 
19.17 

17.15 
12.26 

17.93 
12.30 

NR 

NR 

16,97 
12.17 

17.32 
12.34 

0 

1 

17.10 
12.12 

17.21 
11.87 

17.56 
13.25 

Will 

17.51 
14.94 

16.50 
12.24 

20.35 
19.16 

17.28 
12.28 

17.54 
12.25 

NR 
NR 

17.19 
12.79 

17,34 
12,36 

H 

12 

17.91 

13.30 

17.50 
12.87 

17.60 
12.01 

16.43 
11.22 

17.12 
14.09 

16.16 
11.89 

19.92 
18.59 

16.98 
12.11 

17.29 
12.28 

17.04 
12.21 

17.24 
12.67 

16,26 
12.19 

12 

13 

18.30 
13.50 

17.43 
12.03 

17.30 
11.91 

16.17 
11.38 

16.92 
13.94 

16.02 
11.90 

19.54 
18.04 

16.85 
12.23 

17.02 
12.45 

17.22 
12,56 

17.31 
12.31 

17.24 
12.13 

13 

14 

18.37 

1*.09 

11:1? 

17.18 
11.78 

15.76 
11.49 

16.79 
14.25 

16.34 
12.38 

19.45 
18.06 

16.73 
12.28 

16.92 
12.14 

17.40 
12.64 

16.73 

12.05 

17.35 
12.12 

14 

5 

25.78    A 
13.60    S 

17.04 
U.96 

17.30 
11.98 

15.7* 
11.66 

16.63 
14.12 

16.49 
12.12 

19.65 
18.85 

16.38 
12.03 

17.22 
12.27 

17.57 
12.84 

17.37 
11.79 

17.46 
12.53 

5 

16 

26.00    A 
23.73    A 

16.49 
11.86 

16.71 
12.33 

16.99 
11.74 

16.74 
14.13 

17.72 
12.45 

22.71    A 

19.06    A 

16.50 
12.00 

17.47 
12.57 

16.89 
12.49 

17.67 
12.23 

17.44 
12.43 

i6 

17 

23.73    A 
21.28    - 

16.02 

11.50 

16.70 
12.30 

16.02 

12.07 

16.79 
13.88 

16.35 
12.03 

23.19    A 
22.71    A 

16.07 
12.14 

18.04 
12.72 

17.66 
12.22 

17.82 
12.29 

17.29 
12.53 

17 

18 

20.52 
19.20 

15.70 
11.45 

16.83 
12.56 

16.21 
12.45 

16.80 
13.39 

15.86 
11.48 

23.30    A 
22.83    A 

16.97 
12.64 

18.24 
12.99 

17.69 
11.86 

17.62 

12.09 

17.11 
12.64 

18 

'9 

18.65 

17.03 

15.72 
11.30 

16.67 
12.66 

15.92 
11.66 

16.80 

13.00 

15.83 
11.36 

22.99 
22.22 

17.42 
12.96 

18.23 
12.62 

17.85 
11.99 

17.38 
11.89 

16.87 
12.50 

19 

20 

17.41 
14.79 

15.91 
11.42 

16.68 
12.77 

16.27 

11.65 

17.08 
13.02 

16.97 
11.26 

22.47 
21.32 

17.94 
13.27 

16.87 
12.47 

17.84 
11.89 

17,19 
11,89 

16.99 
12.89 

20 

21 

16.85 
13.45 

16.22 
11.76 

16.68 
12.64 

16.66 

11.72 

17.24 
12.61 

16.73 
11.68 

21.77 

20.28 

18.17 
12.87 

18.41 
12.19 

17.72 
11.88 

16,87 
11,97 

17.01 
12.93 

21 

22 

16.7* 
12.96 

16.43 
12.18 

16.92 

12.50 

16.79 
11.66 

17.15 
12.41 

17.08 
12.03 

20.81 
19.08 

18.08 
12.42 

18.24 
12.14 

17.69 
11.89 

16,87 
12.39 

17.05 
12.92 

22 

23 

17.01 
12.96 

16.70 
12.33 

17.12 
12.43 

16.89 
11.61 

17.28 
12.37 

17.08 
11.82 

20.02 
18.07 

18.32 
12.49 

17.88 
11.92 

17.39 
12.01 

16.70 
12.47 

16.63 

12,76 

23 

24 

16.96 
12.9* 

16.59 

U.87 

16.83 
12.22 

17.13 
11.74 

17.23 
13.23 

16.70 
11.59 

19.50 
16.96 

18.37 
12.47 

17.48 
11.72 

17.04 
11.93 

16.54 
12.44 

15,62 
12,61 

24 

25 

16.89 
12.79 

16.63 

11.76 

17.22 
11.95 

17.09 
11.62 

17.09 
12.26 

16.68 
11.78 

19.11 
16.16 

18.32 
12.39 

17.06 
11.65 

16.39 
11.69 

16,69 
12,67 

15.69 
12.44 

25 

26 

16.79 
12.49 

16.93 
12.02 

17,36 
13.69 

17.01 
12.92 

16.90 
12.27 

16.83 

12.05 

18.83 
15.26 

18.14 
12.52 

16.94 
12.12 

16.69 
11.87 

16,64 
12,54 

16.95 
12.32 

26 

27 

16.59 
12.10 

16.76 
13.12 

17.33 
11.99 

16.85 
11.64 

16.59 
12.17 

17.13 
12.21 

18.15 
14.05 

17.64 
12.34 

16.89 
12.23 

17.12 
12.89 

16.81 
12.44 

17.01 
12,47 

27 

28 

16.56 

12.02 

16.86 
11.64 

17.21 

11.90 

16.64 
11.72 

16.8* 
12.27 

17.83 
12.66 

17.60 
13.47 

17.57 
12.62 

16.77 
12.21 

17.19 

13.33 

15.97 
12.41 

17,19 
12,40 

23 

29 

16.79 
12.91 

16.79 
11.52 

16.9* 
11.76 

16.41 
11.72 

17.78 
12.74 

17.16 
13.07 

16.96 
12.26 

16.68 
12.27 

17.09 
12,99 

17.29 
12.36 

15,63 
12,42 

29 

30 

16.84 
12.01 

16.79 
11.54 

16.86 
n.73 

17.34 
12.44 

17.68 
12.66 

16.76 
12.96 

17.17 
12.58 

16.e6E 
12.64 

16.61 
12.71 

15.26 
12.49 

17.19 
12.44 

30 

31 

16.77 
11.95 

16.53 
11.78 

17.99 
13.61 

17.34 
12.96 

16.07 
13.04 

17.24 
12.67 

17.32 
12,14 

3 

rfAXiMUU 

26.00 
11.70 

17.50 
11.30 

17.60 
11.50 

17.99 
11.22 

27.10 
12.17 

17.83 
11.26 

23.30 
11.84 

18.37 
12.00 

18.41 
11.66 

u-.n 

17,82 
11,79 

17.64 
11.91 

wtAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E       -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

time 

stage 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-16-62 
2-  2-63 

0550 
1520 

26.00 
27.10 

t-l8-63 

1130 

23.30 

*  In  order  to  machine  process  the  data  in  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.   Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  BR 
M.O.aSM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  19  15 


121   kO  00 


SW32      6N    3E 


18-DATE 


1918 
1918 


0 . 00        USED 
-2.92        USCGS 


Station  located  on  east   levee  of  Liberty  Island,   approx.   3  ml.   N  of  Prospect  Slough,    5.3  mi.   W  of  Courtland. 
Station  affected   by   tidal  action.      Maximum  gage  ht.    listed  does   not   necessarily   Indicate  maximum  discharge. 


B-277 


E      -  Estimotfid 
MR  -  No  Racord 


•TABLE  345 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


MINER    SLOUGH    AT    FIVE    POINTS 


STATION    NO 


WATER   "^ 

YEAR 


D4TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

juLr 

auG 

SEPT 

DiTt 

' 

n:U 

17.50 
14.11 

17.32 
13.94 

H:hl 

20.59 
18,14 

17.83 
15.05 

19.73 
18.10 

18.99 

17.10 

18.31 

15.70 

17.35 
14.12 

17.76 
13.99 

17.89 
13,99 

' 

2 

17.33 
1<>.03 

17.34 
14.09 

17,21 
13.84 

17.24 
14.29 

23,43 
21,94 

18.05 
15.19 

19.15 
17.25 

18,81 
16,97 

18.25 

15.70 

17.69 
14.13 

18.02 
14,10 

17.74 
13.87 

2 

3 

17.27 
1<|.16 

17.35 
13.97 

16.76 
13.89 

17.54 
14.41 

23.54 
22,36 

17.61 
14.69 

18.56 
15.54 

if.n 

\t:ll 

17.82 
14.11 

n-Ai 

17.58 
13.86 

3 

4 

17.27 
14.09 

17.13 
14.07 

17.23 
14.24 

17.69 
14.55 

23,01 
21,78 

17.45 
14.52 

18.17 
16.09 

\l:l\ 

18.00 
14.94 

17.91 
13.92 

17,94 
13,80 

17.95 
14.52 

4 

5 

17.19 
13.89 

16.86 
13.95 

17.73 
15.32 

17.84 
14.56 

22,60 
21.20 

17.45 
14.42 

\l'M 

18,83 
15.70 

18.24 
14.79 

17.99 
13,93 

18.01 
13.90 

17.91 
14.27 

- 

6 

17.1'. 
13.82 

16.81 
13.67 

18.00 
15.56 

18.02 
14.53 

21.76 

21.00 

17.58 
14.33 

18.20 
15.96 

18.71 
16.62 

J?:U 

18,09 
13,92 

18.00 
13.90 

17.36 
14,05 

6 

7 

17.15 
13.59 

16.86 
13.69 

17.94 
15,17 

18.01 
14.31 

21.28 

20.05 

17.66 
14.34 

19.78 
17.63 

18.76 
16.67 

18.36 

14.51 

18,08 
13,95 

17.85 
13.95 

17.77 
14.50 

7 

6 

\l-Al 

17.24 
13.82 

18.04 
14,88 

18.16 

15.06 

21.04 
19.73 

17.62 
14.30 

20.91 
19,72 

18.92 
16.62 

18.49 

14,41 

18,04 
13.72 

17.59 
13.86 

17.88 
14.54 

6 

9 

}I:J§ 

17.58 

14.09 

18.16 
14,62 

18.41 
14.41 

20,87 
19,30 

17.63 
14.72 

21,39 

20,50 

18.94 
16.72 

18.42 

14.45 

17.83 
13,70 

17.22 
13,78 

17.93 
14.58 

9 

10 

17.16 
13.74 

17.61 
14.01 

18.22 
15.08 

\l:ll 

20,67 
19.20 

17.32 
14.33 

21,67 
20,71 

18.95 
16,99 

18.58 
14,43 

17.68 
13,68 

17,36 
13,84 

17.83 
14.22 

10 

1 1 

17.39 
13.84 

17.72 
13.94 

18.31 
14.49 

17.62 
14.39 

20.18 
18.92 

17.16 
14.12 

21,56 
20,56 

19,17 
17,09 

18,15 
14,28 

17,58 
13,83 

17,65 
14.29 

17.90 
14.19 

1  1 

12 

18.39 
14.87 

18.04 
14.54 

18.39 
14.49 

17.25 
13.93 

19.76 
18.51 

16.81 
13.89 

21.50 
20,48 

19.00 
17.07 

17,98 
14,28 

17,49 
13,97 

17,68 
14,32 

16.85 
14.17 

12 

13 

19.51 
16.02 

17.99 
14.11 

18.09 
14.44 

16.95 
13.85 

19.70 
18.48 

16.69 
13,86 

21,42 

20,35 

18.91 
16.90 

17,72 
14,30 

17,68 
14.17 

16.28 
14.06 

17.81 
14.13 

(3 

14 

21.75 
19.77 

17.94 
13.99 

17.91 
14.22 

16.52 
13.77 

19.87 
18.79 

17,01 
14,16 

21,19 
20,13 

18.68 
16.54 

17,52 
13,97 

17.83 
14,25 

17.74 
13.84 

17.92 
14,22 

14 

15 

22.33 
20.66 

17.62 
13.99 

18.07 
14.27 

16.50 
13.70 

19.80 
18.81 

17.16 
13.99 

20,86 
19,97 

18,23 
16,13 

17,78 
14,05 

16,55 
14,45 

17.77 
13.73 

18.08 
14.53 

"; 

16 

21.83 
20.81 

17.09 
13.84 

17.59 
14.59 

16.72 
13.75 

19.66 
18.47 

17,42 
14.41 

20,77 
20,08 

17.83 
15.79 

16,80 
14.41 

17,95 
14,19 

18.07 
14.01 

18.10 
14.61 

16 

17 

21.39 
20.17 

16.64 
13.51 

17.84 

15.02 

16.78 
13.91 

19.46 
18,14 

17.  10 
13.91 

20,88 
20,13 

17.96 
15.74 

18.10 
14.69 

18,09 
14.03 

18,30 
14,13 

17.91 
14.57 

17 

18 

20.71 
19.55 

16.29 
13.39 

18.47 
16,15 

16.92 

14.10 

19,34 
17,76 

15.57 
13.53 

20,86 
19,97 

18,30 
15,98 

18.57 
14.92 

18.04 
13,81 

18,08 
13,99 

17.73 
14.62 

18 

19 

20.01 
18.78 

16.31 
13.21 

18.70 
15.77 

16.67 
13.77 

19.21 
17,44 

16.51 

13.43 

20,95 
19,93 

18,67 
16,24 

18.80 

14.71 

18,21 
13,91 

17,88 
13,85 

17.49 
14.53 

19 

20 

19.17 
17.81 

16.43 
13.22 

19.01 
17.25 

16,95 
13,66 

19,26 
17,14 

16.67 
13.40 

20,95 
20,00 

19,08 
16,46 

18.72 
14.50 

18,21 
13,81 

17.65 
13.81 

17.66 
14.75 

20 

21 

18.34 
16.59 

16.74 
13.51 

19.02 
17.36 

17,30 
13,76 

19.14 

16.71 

17.35 
13.80 

21,15 
19.95 

19.40 
15.63 

18.89 
14.36 

18,10 
13,81 

17.36 
13.82 

17.55 
14,76 

21 

22 

17.89 
15.74 

16.99 
13.82 

18.99 
16.96 

17,49 
13,71 

18.84 
16.25 

17.65 
14.17 

20.99 
19,69 

19.40 
16.51 

18.68 
14.24 

18,13 
13.87 

17.31 
14.10 

17,71 
14,73 

22 

23 

17.99 
15.45 

17.27 
14.06 

18.93 
16.51 

17,54 
13,74 

18,70 
16.48 

17,68 

14.05 

20.97 
19.57 

19.57 
16.55 

18.34 

13.98 

17.80 
13.83 

17.17 
14.14 

17,33 
14.61 

23 

24 

17,86 
15.35 

17.15 
13.77 

18.55 

16.01 

17.77 
14.70 

18.47 
15.80 

17.38 
14.11 

21.02 
19.39 

19.61 
16.45 

17.97 
13.79 

17.53 
13.76 

17.10 
14,03 

17.29 
14.33 

24 

25 

17.67 
15.11 

17.17 
13.73 

18.59 
16.50 

17.69 
13.85 

18.30 
15.58 

17.32 
14.40 

20.98 
19.15 

19.48 
15.23 

17.51 
13.64 

15.93 
13.50 

17,09 
14,11 

17.28 
14.23 

25 

26 

17.47 
14.71 

17.49 
13.94 

18.52 
15.57 

17.64 

13.77 

18.03 
15.53 

17,47 
14,30 

20.82 
18.89 

19.26 
16.08 

17.43 
13.85 

17.01 
13.55 

17,13 

14,11 

17.61 
14.14 

26 

27 

17.27 
14.32 

17.37 
14.61 

18.38 
15.29 

17.46 
13.76 

17.82 
15.36 

17,77 
14.41 

20.44 
18.54 

18.80 
15.80 

17.34 
13.92 

17.57 
14.26 

17.33 
14.06 

17,62 
14.31 

27 

28 

17.21 
14.61 

17.57 
13.69 

18.17 
15.04 

17.29 
13.79 

17.93 
15.23 

18,50 
15,20 

19.95 
18.17 

w.n 

17.23 
13.79 

17.63 
14.63 

17,53 
14,07 

17.16 
14.28 

26 

29 

17.52 
14,24 

17.52 
13.93 

17.87 
14.78 

17.09 
13.76 

19,48 
16.67 

19.57 
17.75 

18.10 
15.40 

17.14 
13.71 

17.53 
14.48 

16,55 
14,06 

17.78 
14.30 

29 

30 

17,59 
14.23 

17.52 
13.99 

17.73 
14.65 

18.15 
14.31 

20.15 
18.41 

19,07 
17,42 

17.50 
15.63 

15.84 
14.13 

16.18 
14.21 

17.82 
14.15 

17.78 
14.30 

30 

31 

17.54 
14.19 

17.37 
14.55 

19.41 
15.46 

n:ll 

\t^ 

17.68 
14.22 

17.84 
13.99 

31 

tlAXiUUM 

22.33 
13.49 

18.04 
13.21 

19.02 
13.84 

19.41 
13.66 

23.54 
15.23 

20.15 
13.40 

21,67 
15.72 

19.61 
15.40 

18,89 
13.64 

18.21 
13.50 

}!:?§ 

18.10 
13.86 

WAMMUM 

MiNtMUU 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  orde;  ..^  ,„...j;,:i,^  process  the  data  in  this  table,  it  was  ncceasary  to  avoid  negative  gage  heights 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 

M.osau 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


HEF. 
DATUM 


?8  17  50 


121  JSB  40     SE  9     5N  3E 


15.8 


2/27/58 


NOV  57-DATE 


1957 
1957 


Station   located  on  West   Out  above  Junction  with  Miner  Slough,   approx.   750  ft.  N  of  Five  Points  Resort. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


0.00 
-5.15 


USED 
USCQS 
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»TABLE  JhO 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

YOLO    BYPASS    AT    LINOSEY    SLOUGH 


E     -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


STanoN  NO 

B91260 

1963 

J 

DJTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

CEB 

yAR 

APR 

WAV 

J'JNE 

J  'J  L  ' 

^'Jy^ 

s.- 

:a-  [ 

\\\\% 

il:?l 

W'M 

\\:%% 

\%\%i 

iJ:22 

\\\l\ 

W'M 

ll:'29 

\%'X\ 

W'.XS 

W'Xl 

z 

17.05 
12.69 

16.82 
12.18 

W'M 

16.63 
11.95 

19. *5 
14.61 

17.29 
12.59 

16.62 
12.22 

\%\\% 

17.39 
13.20 

17.26 
12.51 

17.79 

12.70 

w.w 

2 

3 

16.91 
12.76 

16.8* 
12.1* 

16.22 
11.93 

16.96 
12.22 

22.62 
20.61 

16.79 
11.89 

16.33 
11.93 

17.05 
12.93 

17.37 
12.65 

17.38 
12.48 

17.80 
12.31 

W'M 

3 

■4 

16.92 
12.7* 

16.62 
12.33 

16.36 
11.76 

17.15 
12. »5 

20.92 
18.36 

16.69 
11.74 

16.49 
12.31 

17.17 
13.10 

17.30 
12.52 

17.53 
12.19 

17.76 
12.24 

17.76 
12.96 

4 

5 

il:l! 

16.31E 
12.15 

16.51 
11.91 

17.31 
12.38 

19.82 
16.86 

15.74 
11.64 

16.93 
12.5* 

17.26 
13.04 

17.59 
12.53 

17.60 
12.21 

17.8* 
12.36 

17.58 
12.68 

■. 

6 

W'M 

16.36 
11.86 

16.93 
12.23 

17. *9 
12.26 

19.12 
15.38 

16.95 
11.86 

17.12 
12.76 

17.13 
12.90 

17.63 
12.26 

17.71 
12.18 

17.78 
12.31 

17.13 
12.51 

6 

7 

16.83 
12.2? 

16. *7 
11.89 

17.  10 
12.»7 

17.48 
12.03 

18.78 
16.12 

17.08 
11.98 

17.3* 
13.36 

17.31 
12.94 

17.86 
12.66 

17.72 
12.20 

17.66 
12.39 

17.60 
13.11 

7 

e 

16.8* 
12.12 

16.83 

12.08 

IJ:II 

17.60 
12.12 

18.63 
1*.68 

17.10 
12.13 

17.38 
13. *8 

\\\\\ 

18.05 
12.45 

17.68 

11.91 

17.35 
12.35 

17.60 
13.09 

8 

9 

W'.W 

17.21 
12.** 

17.65 
12.16 

17.84 
12.37 

18. *1 
1*.19 

17.12 
12.33 

17.65 

13.63 

17.38 
12.48 

17.95 
12.59 

17.48 
11.92 

W'.W 

17.55 
13.06 

9 

10 

16.89 
12.30 

17.33 
12.20 

17.67 
12.11 

17.78 
13.84 

18.28 
1*.36 

16.88 
12.19 

17.8* 
1*.56 

17.25 
12.42 

18.11 
12.53 

17.30 
11. 94 

17.1* 
12.45 

17.52 
12.53 

10 

1, 

17.18 
12. »1 

17. *3 
12.08 

17.78 
13. *5 

17.07 
12.15 

17.67 
U.17 

16.70 
12.73 

17.77 
1*.36 

17.37 
12.49 

17.68 
12.43 

17.17 
12.21 

17.38 
13.00 

17.53 
12.58 

II 

12 

18.07 
13.57 

17.72 
13.08 

17.86 
12.21 

16.66 
11.54 

17.29 
13.69 

15.33 
12.18 

17.75 

14.34 

17.12 
12.32 

17.42 
12.50 

17.23 

12.48 

17.39 
12.91 

16.43 
12.44 

12 

13 

18. »9 
13.78 

17.67 
12.2* 

17.58 
12.15 

16.37 
11.62 

17.12 
13.77 

16.23 
12.13 

17,65 
14.15 

16.99 
12. «2 

W'M 

17.37 
12.77 

17.60 
12.56 

17.40 
12.40 

13 

14 

18.57 
1*.37 

17.58 
12.09 

17. *1 
11.99 

15.95 
11.72 

17.03 

1*.01 

16.53 
12.56 

17.86 
14.76 

15.87 
12. *5 

17.06 
12.28 

17.58 
12.89 

15.85 
12.33 

17.56 
12. *2 

14 

15 

18.95 
13.79 

17.22 
12.1* 

17.53 
12.17 

15.95 
11.79 

16.83 
13.95 

16.66 
12.32 

17.37 
14.17 

15.61 
12.23 

17.30 
12.41 

17.78 
13.05 

17.57 
12.07 

17.70 
12.78 

15 

16 

18.88 
16.11 

16.67 

12.06 

16.91 
12.55 

16.19 
11.99 

16.90 
13.83 

16.86 
12.65 

17.23 
14.55 

16.52 
12.21 

16.26 
12.74 

16.08 
12.70 

17.85 
12.49 

17.72 
12.78 

16 

17 

1S.8<> 
15.11 

16.19 
11.71 

16.92 
12.51 

16.25 
12.29 

16.87 
13. *3 

16.58 
12.21 

17.51 
15.20 

16.20 
12.3* 

17.51 
12.87 

17.87 
12.48 

18.06 
12.5* 

17.51 
12.83 

7 

le 

18.30 
1<>.86 

15.91 
11.69 

17.08 
12.76 

16.44 
12.70 

16.91 
13.06 

16.01 
11.70 

17.67 
14.92 

17.10 
12.76 

18.14 
13.14 

17.88 
12.17 

17.85 
12.37 

17.3* 
12.90 

18 

19 

17.7* 
14.22 

15.90 
11.55 

16.88 
12.83 

16.17 
12.09 

16.97 
12.76 

15.98 
11.58 

18.00 
I*. 95 

17.68 
13.15 

18.32 
12.75 

18.08 
12.21 

17.56 
12.26 

17.10 
12.90 

19 

20 

17.07 
13.56 

16.06 
11.63 

16.88 
12.96 

16.46 
11.87 

17.31 
12.79 

16.13 
11.46 

17.9* 

14.80 

18.05 
13.43 

18.31 
12.60 

18.02 
12.14 

17.38 
12.21 

17.22 
13.20 

20 

21 

16.81 
12.98 

16.37 
11.97 

16.91 
12.8* 

16.85 
11.96 

17. *5 
12. *9 

16.83 
11.85 

18.19 
14.64 

18.28 
13.04 

18.67 
12.34 

17.90 
12.16 

17.1* 
12.29 

17.21 
13.21 

2" 

22 

16.80 
12.80 

16.69 
12. *1 

17.13 
12.72 

17.06 
11.87 

17. *2 
12.38 

17.08 
12.18 

18.01 
14.26 

18.21 
12.65 

18.28 
12.26 

17.88 
12.19 

17.05 
12.57 

17.25 
13.18 

22 

23 

17.12 
12.93 

15.92 
12.61 

17.35 
12.65 

17.14 
11.84 

17.50 
12.39 

17.21 
12.06 

18.11 
14.10 

18.48 
12.57 

17.98 

12.08 

17.50 
12.27 

16.90 
12.76 

16.85 

13.02 

23 

24 

17.08 
13.00 

16.79 
12.13 

17.20 
12.45 

17.40 
12.00 

17.** 
13.35 

16.85 
11.81 

18.45 
14.04 

18.52 
12.58 

17.58 
1  1.86 

17.24 
12.20 

16.82 
12.72 

16.8* 
12.75 

24 

25 

17.00 
12.88 

16.83 
12.03 

17.50 
12.18 

17.36 
13.36 

17.3* 
12.36 

16.80 
12.01 

18.54 

13.84 

18.45 
12.62 

17.21 
11.86 

\\'.%\ 

15.79 
12.9* 

16.8* 
12.59 

25 

26 

16.88 
12.68 

17.1* 
12.26 

17.67 
13.89 

17.31 
11.88 

17.07 
12.** 

16.91 
12.25 

18.69 
13.66 

18.23 
12.66 

17.01 
12.23 

il:I? 

16.80 
12.82 

17.19 
12.59 

26 

27 

16.71 
12.31 

16.98 
11.86 

17.60 
12.18 

17.12 
11.91 

15.87 
12.42 

17.22 
12.43 

18.12 
12.99 

17.78 
12.52 

16.96 
12.32 

17.30 
13.10 

17.00 
12.72 

17,18 
12.72 

27 

28 

16.69 
12.2* 

17.08 
13.46 

17.47 
12.  11 

16.89 
11.97 

17.09 
12.46 

17.96 
12.81 

w-.w 

17.63 
12.71 

16.87 
12.29 

17.39 

13.57 

17.17 
12.67 

15.71 
12.58 

28 

29 

16.97 
12.22 

17.00 
11.79 

17.20 
11.95 

16.69 
11.97 

17.96 
12.89 

17.19 
12.71 

17.04 
12.38 

16.77 
12.39 

17.29 
13.27 

16.  13 
12.65 

17.37 
12.67 

29 

30 

17.0* 
13.3* 

17.01 
11.76 

16.27 
11.91 

17.63 
12.69 

17.82 
12.80 

16.81 
12.78 

16.22 
12.71 

15.32 
12.78 

16.82 
12.97 

17. *8 
12.73 

17.39 
12.67 

30 

31 

16.97 
12.20 

16.68 
11.98 

18.22 
13.72 

17.57 
13.0* 

17.30 
13.18 

17.44 
12.92 

17.52 
12.40 

3i 

AAXIWUM 

18.95 
12.02 

17.72 
11.55 

17.85 
11.73 

18.22 
11.6* 

22.62 
12.35 

17.96 
11.46 

18.64 
11.93 

18.52 
12.21 

18.57 
11.85 

18.08 
11.91 

18.06 
12.07 

17.75 
12.23 

ktaxiMUM 

MIS'MU*^ 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 

M.o.asM. 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38    \h   45         121   42   25      SW2'(      5N   2E 


TAN  42-DATE        19't2 
19«2 


0.00   USED 
-2.92   USCGS 


Station  located  at  California  Packing  Corporation  Headquarters,  6.2  ml.  N  of  Rio  Vista.   Station  affected  by 
t,ldal  action.  Haxlmum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 
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♦table  2')7 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO    RIVER    AT    RIO    VISTA 


9 


B91210 


YEOR 


9 
10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


16.77 
13.01 


17.11 
13. SA 


16.93 
13.09 


16.96 
12.96 


16.62 
12.7* 


16. 7» 
12.69 


16.81 
12.41 


16.77 
12.31 


16.17 
12.19 


16.85 
12.47 


16.97 
12.59 


17.90 
13.67 


18.29 
13.85 


18.39 
13.77 


18.51 
14.22 


18.39 
14. ft? 


18.42 

14.00 


18.13 

14.00 


17.64 
13.87 


17.00 
13.48 


16.72 
12.98 


16.68 

12.85 


16.94 

13.05 


16.89 
13.13 


16.81 
13.01 


16.71 
12.84 


16.53 
12.47 


16.54 

12.43 


16.83 
12.44 


16.94 

13.62 


16.90 
12.41 


16.86 
12.33 


16.73 
12.37 


16.75 
12.32 


16.51 
12.50 


16.27 
12.31 


16.26 
12.06 


16.32 
12.11 


16.72 

12.33 


17.12 
12.71 


17.18 
12.47 


17.29 
12.34 


17.60 
12.49 


17.61 
13.66 


17.56 
12.39 


17.15 
12.43 


16.64 
12.32 


16.12 
12.02 


16.91 
11.97 


15.84 
11.60 


16.02 
11.91 


16.24 
12.19 


16.55 
12.67 


16.79 
12.82 


16.64 
12.32 


16.67 

12.22 


16.99 
12.50 


16.87 
12.09 


16.99 
12.06 


15.87 
13,77 


16.89 
12.01 


16.72 
12.04 

16.57 
11.99 

16.10 
12.19 

16.27 
11.94 

16.38 
12.11 

16.80 
12.42 

16.98 
12.68 

17,26 
12.59 

17.48 
12.40 

17.67 
12.33 

17.69 
12.47 

17.78 
14.12 

17.49 
12.40 

17.35 
12.28 

17.48 
12.43 

16.88 
12.82 

16.88 
12.78 

17.04 
12.99 

16.80 

13.00 

16.78 
13.15 

16.80 
13.00 

17.05 
12.88 

17.28 
12.82 

17.17 
12.62 

17.41 
12.40 

17.52 
12.44 

17.50 
14.20 

17.38 
12.34 

17.10 
12.20 

17.00 
12.20 

16.65 
12.25 


16.41 
12.20 


16.60 
12.22 


16.89 
12.46 


17.10 
12.73 


17.27 
12.58 


17.45 
12.50 


17.46 
12.30 


17.59 
12.40 


17.60 
12.65 


17.74 

12.50 


17.14 

13.87 


16.61 
11.92 


16.33 
11.86 


15.93 
11.96 


15.92 
12.09 


16.16 
12.30 


16.26 
12.61 


16.41 
12.99 


16.27 

12.34 


16.44 
12.14 


16.84 
12.21 


17.02 
12.14 


17.13 

12.09 


17.39 
12.22 


17.29 
12.17 


17.24 
12.14 


17.04 
13.38 


16.81 

12.19 


16.61 
12.21 


17.60 
12.87 


17.99 
13,61 


18,42 
14,51 


18.57 
14.46 


19.02 
15.79 


19.04 
16.37 


18.79 
14.88 


18.64 
14.39 


18.57 
14.19 


18.44 

13.97 


18.36 

14.30 


18.27 
15.42 


17.55 
14.09 


17.22 
13.74 


17.02 
13.82 


16.97 
14.01 


15.72 
14.05 


16.83 
13.91 


16.78 
13.52 


16.82 

13.19 


16.90 
12.90 


17.25 
12.89 


17.40 
12.62 


17.38 
12.64 


17.40 
12.64 


17,32 
12,56 


17.20 
12.67 


16.96 
13.19 


16.85 
12.66 


16.92 
12.75 


17.16 
12.83 


16.85 
12.23 


16.50 
12.01 


15.60 
11.92 


16.84 
12.18 


15.97 
12.30 


15.96 
12.41 


16.97 
12.65 


16.72 
12.48 


16.53 
12.75 


16.21 
12,46 


15,15 
12.58 


15.42 
12.92 


16.60 
12.62 


16.70 
13.02 


15.50 
12.50 


16.00 
11.98 


16.92 

11.85 


16.09 
11.76 


16.78 

12.19 


17.06 
12.45 


17.00 
12.33 


16.65 
12.13 


15.58 
12.31 


16.72 
12.56 


17.02 
12.69 


17.76 

13.06 


17.73 

13.09 


17.62 
12.95 


17.38 
13.19 


17.06 
12.79 

16.51 
12.43 

15.28 
12.16 

16.42 
12.54 

16.81 

12.77 

16.92 
12.95 

17.25 
13.55 

17.23 
13.61 

17.39 
13.66 

17.50 
14.16 

17.48 
13.93 

17.50 
14.00 

17.42 
13.85 

17.62 
14.45 

17.09 
13.78 

16.59 
13.94 

17.04 
14.22 

16.79 
13.93 

17.37 
14.16 

17.54 
14.09 

17.86 
14.05 

17.73 
13.91 

17.89 
13,83 

18.27 
13,87 

16,46 
13,77 


18,01 
13.07 


17.49 
12,94 


17,14 
12,85 


16.72 
12.69 


16.33 
12.84 

16.70 
13.05 

16.89 
13.14 

17.03 
13.34 

17.13 
13.29 

17.01 
13.09 

17.21 
13.19 

17.36 

13.01 

17.31 
12.69 

17.15 
12,55 

17,25 
12,69 

17,01 
12,53 

15.93 
12.54 

16.79 
12.67 

15.44 
12.47 

16.49 
12.44 

16.17 
12.69 

16.96 

13.01 

17.41 
13.41 

17.87 
13.64 

18.12 

13.29 

18.06 
12.88 

16.29 
12,94 

18,39 
12.94 

18.27 
12.83 

18.08 
12.91 

17.67 
12.79 

17.64 
13.02 

16.96 
12.64 

17.19 
12.96 

16.16 

13.45 


17,28 
13,59 


17.31 
13.51 


17.26 

13.07 


17.19 
12.88 


17.49 
12.95 


17.49 
12.69 


17.76 
12.91 


17.94 
12,83 


17,84 
12.90 


16.04 
12.88 


17.58 
12.75 


17.33 
12.79 


17.06 
12.86 


16.95 
12.60 


17.23 
12.74 


17.52 
13.09 


16.22 
13.24 


18.06 
13.49 


18.24 

13.11 


18.21 
12.88 


18.41 
12.68 


18.19 
12,56 


17.85 
12.41 


17.51 
12.21 


17.12 
12.19 


16.91 
12.59 


16.90 
12.58 


16.86 
12.72 


16.78 
12.83 


16.35 
13.18 


16.98 

13.03 


17.29 
12.91 


17.43 
12.81 


17.60 
12.66 


17.57 
12.50 


17.65 
12.53 


17.70 
12.51 


17.64 
12.28 


17.43 
12.31 


17.27 
12.30 


17.14 
12.59 


17.12 
12.79 


17.29 
13.09 


17.51 
13.27 


17 
13 

.57 
.35 

\l 

.95 

.02 

17 
12 

75 
77 

u 

78 
45 

U:n 

17 
12 

90 
49 

17.79 
12.47 

17.75 
12.49 

17.46 
12.60 

17.11 
12.54 

16. 
12. 

64 

34 

it: 

11 

17. 
13. 

26 
44 

17.31 
13.93 


17.26 
13.59 


15.73 
13.27 


17.36 
13.21 


17.48 
12.93 


17.74 
12.97 


17.70 
12.66 


17.70 
12.57 


17.75 
12.67 


17.74 
12.61 


17.52 
12.69 


17.19 
12.56 


15.79 
12.59 


17.06 
12.79 


17.32 
13.37 


17.41 
13.27 


17.44 
12.88 


17.54 
12.65 


15.04 
12.44 


17.82 
12.84 


18.02 
12.89 


17.79 
12.74 


17.59 

12.59 


17.32 
12.57 


17.01 
12.67 


16.92 

13.04 


16.79 
13.09 


16.72 
13.13 


16.74 
13.33 


16.76 

13.17 


16.90 
13.02 


17.09 
12.97 


17.34 
12.94 


16.33 
12.97 


17.44 
12.74 


17.48 
12.69 

17.35 
12.56 

17.29 
12.57 

17.62 
13.29 

17.44 
12.99 

16.99 
12.84 

17.35 
13.47 

17.51 
13.37 

17.46 
13.36 

17.45 
12.93 

17.45 
12.85 

17.30 
12.70 

17.40 
12.67 

17.50 
12.59 

17.52 
13.02 

16.80 
13.02 

17.34 

13.10 

17.18 
13.20 

16.92 

13.18 

17.02 
13.60 

17.10 
13.46 

17.14 
13.30 

16.75 
14.06 

16.72 

13.06 

16.76 
12.98 

17.08 
12.85 

16.38 
13.00 

17.14 
12.97 

17.27 
13.01 

17.30 
13.00 


18.51 
12.19 


17.61 
11.80 


17.99 
11.85 


19,04 
12,64 


17,76 
11.76 


18.46 
12.16 


18.39 
12.44 


18.41 
12.19 


17.91 
12.28 


18.02 
12.44 


17.62 
12.55 


E     -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

OiTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  Kase  helKhtr. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
MOBSM 


OF  RECORD 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


38  08  42 


121  41   30 


SW31      4N  3E 


10.0 


12/26/55 


25 -DATE 


1925 
1961 
1961 


Station  located  on  dock  at  U.   S.   Engineers  Transportation  Depot,    1.1  mi.   below  the  Rio  Vista  bridge. 
Station  affected  by  tidal  action.      Maximum  gage  ht .    listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


0 . 00  USED 
-0.57  USED 
-3.63        USCBS 
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■  Estimoted 

■  No  Record 


TABLE  248 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

THREEMILE    SLOU&H    AT    SACRAMENTO   RIVER 


[ 


STATION    SO 


DUTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

Aug 

SEPT 

Dl'E 

13.05 
=  .»2 

'til 

'l-Ai 

12.69 
8.63 

Itlll 

H-M 

'l:?l 

'i:U 

'l:U 

'1:^3 

'l:!2 

'?:?i 

2 

13. «* 

13.14 

8.83 

12.95 
8.44 

12.84 
8.67 

14.83 
10.84 

13.46 
9.26 

12.81 
8.85 

H:ll 

13.54 
9.89 

13.57 
9.27 

't:l] 

13.69 
9.06 

2 

3 

13.34 
9.51 

13.11 
8.80 

12.47 
8.65 

13.17 
8.92 

15.29 
12.14 

13.26 
8.68 

12.61 
8.58 

13.20 
9.58 

13.55 
9.49 

13.71 
9.19 

14.00 
9.09 

13.69 

9.04 

3 

4 

13.37 
9.»2 

'1:1? 

12.62 
8.42 

13.37 
9.22 

15.37 
11.76 

12.95 
8.48 

i:ll 

13.31 
9.74 

13.46 
9.22 

13.77 
8.96 

13.98 

8.98 

13.97 
9.71 

4 

5 

13.26 
9.23 

12.64 

8.80 

12.73 
8.57 

13.54 
9.08 

15.10 
11.20 

12.95 

8.40 

13.13 
9.21 

13.44 
9.72 

13.74 
9.31 

13.83 

9.00 

14.00 
9.09 

13.81 
9,48 

6 

13.21 
9.17 

12.65 
8.54 

13.12 
8.90 

13.74 
8.97 

14.92 
10.71 

13.23 
8.65 

13.26 
9.43 

13.28 
9.51 

13.80 
9.09 

13.92 
8.96 

14.03 
9,09 

13,30 
9.30 

6 

r 

13.21. 
8.92 

12.71 
8.58 

13.29 
9.13 

13.76 
9.79 

14.84 
10.49 

13.30 
8.76 

13.56 

10.01 

13.49 
9.57 

14.11 
9.31 

13.95 

8.95 

13.89 
9.19 

13.68 
9.87 

7 

8 

13.19 
8.8« 

13.09 
8.84 

13.55 
9.04 

13.86 
8.88 

14.71 
10.35 

13.29 
8.90 

13.57 
10.06 

13.71 
9.42 

14.28 
9.21 

13.91 
8,74 

13.61 
9.13 

'l:ig 

8 

9 

13.29 
8.71 

13.48 
9.21 

13.77 
8.87 

14.09 
9.12 

14.67 
10.67 

13.30 
9.11 

13.73 

10.06 

13.63 
9.11 

14.23 
9.31 

13,73 
8.76 

'l:l\ 

'l-M 

9 

10 

13.19 
8.97 

13.53 
8.93 

13.86 
8.81 

14.01 
9.04 

14.56 
11.85 

13.06 
8.97 

13.86 

10.53 

13.47 
9.03 

14.41 
9.33 

13.66 
8.76 

13.41 
9.29 

13.72 
9,32 

10 

1 1 

13.3* 
9.09 

13.63 
8.78 

14.01 
8.91 

13.48 
10.43 

13.83 
10.52 

12.85 
9.21 

13.78 
10.28 

13.59 
9.11 

13.96 
9.21 

13.46 
9.06 

13.69 
9.84 

13,77 
9,76 

1 1 

12 

1*.2* 
10.19 

13.90 
8.90 

14.08 
10.58 

12.94 
8.54 

13.49 
10.11 

i:ll 

13.84 
10.40 

13.34 
8.93 

13.75 
9.24 

n.42 
9.29 

13.76 

9.69 

'l:tS 

12 

13 

1«.62 

10.36 

13.89 

10.10 

'l:ll 

12.64 
8.34 

13.34 
10.19 

H:tt 

13.80 
10.28 

13.26 
9.03 

13.38 
9.30 

13.62 
9.57 

13.77 
9.32 

'l:t! 

13 

t4 

14.73 
10.22 

13.83 

8.81 

13.66 
8.72 

12.26 
8.49 

13.27 
10.36 

12.75 
9.38 

14.03 
10.83 

13.  17 
9.08 

13.29 
9.09 

13.81 
9.73 

12.19 

9.11 

13,71 
9.17 

14 

15 

14.8i> 

11.69 

13.47 
8.83 

13.82 
8.92 

12.24 

8.58 

13.09 
10.42 

12.93 
9.10 

13.51 
10.17 

12.82 
8.89 

13.53 
9.17 

14.00 
9.81 

13.67 
8.87 

13.78 
9,47 

,r 

(6 

14.71 
10.98 

12.95 
8.72 

13.22 
9.27 

12.49 
8.78 

13.23 
10.29 

13.02 
9.49 

13.11 
10.31 

12.84 
8.85 

12.56 
9.56 

14.06 
9.47 

14.  17 
9.29 

13.82 
9.45 

16 

17 

14.77 
10.37 

12.45 
8.41 

13.  19 
9.24 

12.59 

9.07 

13.17 
9.89 

12.90 
9.98 

13.36 
10.61 

12.62 
9.02 

13.86 
9.69 

12.33 
9.22 

14.37 
9.29 

13.64 
9.54 

17 

18 

14.47 
10.36 

12.29 
8.37 

13.34 
9.44 

12.79 
9.47 

13.19 
9.56 

12.40 
8.48 

\l-At 

13.24 
9.41 

14.36 
9.88 

14.16 
8.94 

14.11 
9.19 

13.47 
9.64 

le 

19 

13.99 
10.2! 

12.19 
8.24 

13.12 
9.46 

12.69 
8.85 

13.29 
9.29 

12.35 

8.36 

13.70 
10.46 

13.67 
9.82 

14.56 
9.52 

14.30 
9.01 

13.89 
9,04 

13.30 
9,70 

19 

20 

13.35 
9.87 

12.34 
8.35 

13.10 
9.60 

12.83 
8.64 

13.60 
9.29 

12.46 
8.24 

13.83 

10.43 

14.17 
10.04 

14.58 
9,29 

14.20 
8.95 

13,66 
9,02 

13,39 
9,96 

20 

21 

13.04 
9.38 

12.63 

8.70 

13.09 
9.44 

13.  19 
8.66 

13.71 
8.98 

13.16 
8.69 

14.12 

10.41 

14.35 
9.67 

14.78 
9.13 

14,18 
8.91 

13,37 
9.14 

13.41 
9.92 

2 

22 

13.03 
9.27 

12.92 
9.14 

13.34 
9.32 

13.36 
8.59 

13.72 
8.90 

13.36 
8.93 

14.03 
10.26 

14.32 
9.24 

14.53 
8,99 

14.15 
8.94 

13.33 
9.49 

13,46 
9,91 

22 

23 

13.27 
9.47 

13.16 
9.29 

13.55 
9.27 

13.42 

8.54 

13.72 
8.94 

13.37 
8.83 

14.17 
10.17 

14.57 
9,29 

14.21 
8.84 

13.83 
9.04 

13.14 
9.57 

13,14 
9,72 

23 

24 

13.25 
9.59 

13.04 
8.81 

13.57 

9.07 

13.67 
8.67 

13.66 
8.93 

12.98 
8.61 

14.51 
10.21 

14.68 
9.26 

'1:15 

13.48 
8.98 

'1:?? 

13,13 
9,47 

24 

25 

13.16 
9.49 

13.04 
8.69 

13.71 
8.85 

13.62 
8.58 

13.50 
9.02 

12.90 
8.80 

14.76 
10.11 

14.57 
9.18 

13.46 
8.63 

12.84 
8.78 

13.09 
9.79 

13,14 

9,37 

25 

26 

13.11 
9.31 

13.36 
8.96 

13.85 
8.91 

13.54 
8.57 

13.17 
9.59 

13.04 
9.04 

14.73 
9.99 

14.37 
9.23 

13.21 

9.01 

13.03 
8.99 

13.09 
9.61 

13.41 
9.31 

26 

27 

12.91 
8.99 

13.28 
8.56 

13.82 
8.82 

13.36 
9.83 

13.19 
9.02 

13.36 
9.15 

14.30 
9.46 

13.97 
9.14 

13.23 
9.11 

13.60 
9.88 

13.28 
9.48 

13.43 
9,42 

27 

28 

12.91 

8.90 

13.34 

8.51 

13.71 
10.66 

13.14 
8.62 

13.22 
9.12 

14.07 
9.49 

13.84 
9.34 

13.82 
9.39 

13,16 
9,12 

13.67 
10.40 

13.46 
9.42 

13,56 
9,36 

28 

29 

13.18 
8.89 

13.26 

10.26 

13.36 
8.65 

12.84 
8.68 

14.00 
9.48 

13.45 
9.28 

13.23 
9.02 

13,08 
9.24 

13,55 
10.02 

12,46 
9,39 

12,94 
9,36 

29 

30 

13.26 
8.88 

13.27 
8.47 

13.26 

8.60 

13.83 
9.29 

13.89 
9.36 

13.05 
9.35 

13.42 
9.32 

11.66 
9.60 

13,69 
9.70 

13.74 
9,47 

13,65 
9,38 

30 

3 

13.22 

10.27 

12.91 
8.66 

14.32 
10.24 

13.68 
9.60 

12.43 
9.78 

12.35 
9.68 

13.79 
9.22 

3 

UXIMJM 

14.84 
8.71 

13.90 
8.24 

14.08 
8.42 

14.32 
8.34 

15.37 
8.90 

14.07 
9.24 

14.76 
8.58 

14.68 

8.85 

14.78 
6.63 

14.30 
8.74 

14,37 
9.87 

13,97 

MAI^IMUM 

M'HIMUN 

V  MMJM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TaR. 
M  08SW 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


^i   ;6  16   121  41  57  SE:3  JN  2E  6.7    12/26/55  APR  29-DATE  1929 

1940 
1959 
1959 

Station  located  on  Sherman  Island,  0.1  ml.  E  of  State  Highway  24  bridge,  3.6  ml.  S  of  Rio  Vista. 
Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
Maximum  gage  ht,  listed  at  datum  then  in  use. 


1940 
1959 


0.00  USED 

0.00  USCGS 

-10.00  USCGS 

-6.78  USED 
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•     TABLE         ;jj|.j 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SACRAMENTO    RIVER     AT     COLLINSVILLE 


YEAR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

I 

16.09 
12.56 

16.21 
13.88 

16.06 
11.71 

15.75 
11.94 

17.60 
13.91 

16,07 

12.03 

16.18 
12.09 

15.50E 
12.25E 

16.40 
12.70E 

16,53 
12,60 

15,39 
12.49 

NR 
NR 

i 

2 

16.28 
12.62 

16.11 
12.07 

15.95 
11.66 

Will 

17.61 
13.85 

\i:n 

15.67 
11.80 

15.78 
12.48 

16.47 
13.05E 

14.99 
12.43 

16.92 

12.50 

NR 
NR 

2 

5 

16.20 
13.37 

16.06 
12.00 

15.42 
11.86 

}l:li 

18.12 
14.62 

16.19 
11.75 

15,45 
11,60 

16.09 
12,69 

15.05E 
12.70E 

16.62 
12.25 

16.97 
12.25 

NR 
NR 

3 

4 

hill 

15.80 
12.01 

15.57 
11  .64 

16.39 
12.46 

18.24 
14.25 

15.87 
11.52 

16.57 
11.93 

16.21 
12.86 

16.41 
12.50E 

16.74 
12.08 

16.92 
12.16 

17.60E 
NR 

1 

5 

16.15 
12.33 

15.59 
11.98 

15.65 
11.75 

15.57 
12.27 

17.99 
13.80 

15.88 

11.50 

16.05 
12.32 

16.39 

12.84 

16.61 
12.35E 

16.81 
12.05 

16.94 
12.26 

NR 

NR 

i 

6 

16.08 
12. 2A 

15.63 
11.78 

15.04 
11.08 

16.74 
12.17 

17.85 
13.43 

16.17 

11.70 

16.21 
12.53 

16.22 
12.69 

16.80 
12.10E 

NR 
NR 

16.91 
12.25 

NR 
NR 

6 

7 

16.03 
12.05 

15.71 
11.81 

16.23 
12.33 

15.75 
12.00 

17.82 
13.37 

16,25 

11,80 

16.39 

13.01 

16.43 
12.66 

17.08 
12.15E 

NR 

NR 

16.76 
12.33 

NR 
NR 

7 

e 

}!:§! 

16.06 
12.08 

16.50 
12.23 

16.89 

12.06 

17.67 
13.25 

16.22 

12.00 

16.45 
13.08 

16.63 
12.54 

17.20 
U.85E 

NR 
NR 

16.52 
12.30 

NR 
NR 

6 

9 

16.28 
11.90 

16.41 
12.46 

16.74 
12.06 

17.11 
12.17 

17.68 
13.62 

16.20 
12.15 

16.58 
13.02 

16.54 
12.22 

17.10 
11.90E 

NR 

NR 

n-Al 

NR 
NR 

9 

10 

16.10 
12.14 

16.61 
12.16 

16.82 
12.00 

17.02 
11.95 

17.53 
13.48 

15,98 
12.05 

16.75 
13.33 

16.38 
12.15 

17.36 
12.20E 

NR 
NR 

16.25 
12.48 

NR 
NR 

10 

1 1 

16.27 
12.27 

16.60 
12.00 

16.97 
12.10 

\t:ll 

16.77 
13.16 

15.75 
12.20 

il:I2 

16.50 
12.10E 

16.90 
12.05E 

NR 
NR 

16.52 
12.93 

NR 
NR 

1 1 

12 

17.15 
13.40 

16.87 
12.10 

17.07 
13.81 

15.95 
11.44 

16.44 
14.06 

15.44 
12.03 

16.80 
13.25 

16.24 
11.95E 

16.72 
12.13E 

NR 
NR 

16.60 
12.78 

NR 
NR 

12 

13 

17.45 
13.48 

16.86 
12.00 

16.74 
12.06 

15.63 
13.09 

16.27 
13.29 

15.40 
12.20 

16.72 
13.13 

16.21 
12.20E 

16.30 
12.15E 

16.50 
12.60 

16.67 
12.39 

NR 

NR 

1? 

14 

17.54 
13.25 

16.78 
13.60 

16.62 
11.91 

15.23 
11.49 

16.21 
13.45 

15.68 
12.49 

iv.n 

16.08 
12.21E 

16.20 
12.20 

16.74 
12.64 

16.75 
12.20 

NR 

NR 

J4 

15 

17.66 
13.62 

16.40 
11.95 

16.75 
12.10 

15.23 

11.58 

16.05 
13.55 

15.82 
12.21 

13^00 

15.80 
12.23E 

16.45 

12.33 

16.94 
12.96 

16.98 
12.06 

NR 

NR 

15 

16 

17.56 
14.29 

15.91 
11.87 

16.18 
12.46 

15.50 
11.80 

16.27 
13.42 

16.00 
12.66 

16.02 
13.05 

15.60E 
12.25E 

16.85 
12.72 

17.06 
12.65 

15.66 
12.33 

NR 
NR 

16 

17 

17.61 
13.20 

15.42 
11.63 

16.12 
12.38 

15.60 
12.14 

16.11 
12.99 

15.82 
12.12 

16,20 
13,26 

16.11 
12.48E 

15.57 
12.90 

15.29 
12.29 

17.16 
12.40 

NR 
NR 

17 

18 

17.28 
13.24 

15.25 
11.61 

16.23 
12.56 

15.78 
12.53 

16.16 
12.65 

15.33 
11,61 

16.63 
13.03 

\tlk 

17.23 
12.90 

\I:'ol 

16.97 
12.29 

NR 
NR 

18 

19 

16.60 
13.16 

15.18 
11.57 

16.00 
12.58 

15.81 
12.06 

16.25 
12,38 

15,26 
11,51E 

WAl 

16.00 
12.90B 

17,46 
12,63 

il:fi 

16.77 
12.23 

NR 
NR 

19 

20 

16.19 
12.82 

15.32 
11.58 

16.00 
12.73 

15.81 
11.81 

16.48 
12.31 

15,41 
11,45F 

il:II 

16.99 
13.04 

17.55 
12.43 

17.21 
12.06 

16,51 
12,19 

NR 
NR 

20 

21 

15.92 
12.49 

15.60 
11.95 

16.01 
12.58 

16.16 
11.90 

16.63 

12.07 

16,09 
11.75 

16.96 
13.23 

17.21 
12.77 

17.60 
12.29 

17.05 
12.04 

ll:l'o 

NR 
.  NR 

21 

22 

15.90 
12.42 

15.91 
12.40 

16.27 
12.46 

16.35 
11.82 

16,69 
11.99 

}l:f? 

16.90 
13.10 

ll'Al 

17.39 
12.11 

16.99 
12.12 

NR 
NR 

NR 
NR 

22 

23 

16.19 
12.57 

16.15 
12.55 

16,50 
12.40 

16.41 
11.77 

16.67 
11.99 

16.30 
11.92 

17.00 
13.00 

17.50 
12.161 

17.20 
12.00 

16.77 
12.16 

NR 
NR 

NR 
NR 

23 

24 

16.12 
12.71 

16.20 
12.07 

16.67 
12.22 

16.66 
11.88 

16.57 
12.01 

15.90 
11.70 

17.23 
12.96 

17.61 
12.05E 

\t:lt 

16.37 

12.18 

NR 
NR 

NR 
NR 

24 

25 

16.11 
12.71 

16.04 
11.94 

16.66 
11.98 

16.61 
11.83 

16.38 
12.10 

15.81 
11.90 

17,66 
13.00 

17.59 
11.951 

16.47 
11.83 

15.85 
12.02 

NR 
NR 

NR 
NR 

25 

26 

16.06 
12.61 

16.36 
12.22 

16.77 
11.79 

16.55 
11  .84 

16.07 
12.15 

15.92 
12.18 

NR 
NR 

17.22 
12.25F 

\t:\t 

15.95 
12.25 

NR 
NR 

NR 
NR 

26 

27 

15.90 
12.26 

16.28 
11.80 

16.90 
12.09 

16.36 
11.90 

16.09 
12.70 

16.28 
12,28 

MR 
NR 

16.90 
12.45E 

WAl 

16,40 
12.97 

NR 
NR 

16,36 
12,63 

27 

28 

15.85 
12.19 

16.33 
11.72 

16.76 
11.95 

16.15 
13.20 

16.18 
12.28 

16,98 
12.57 

NR 
NR 

16.70 
12.90 

!I:J? 

16.51 
13.40 

NR 
NR 

16.51 
12.53 

28 

29 

16.19 
12.15 

16.22 
11.66 

16.48 
13.84 

15.92 
11.94 

16.83 

12,45 

NR 
NR 

16.16 
12.85t 

16.05 
12.40 

16.49 
13.18 

NR 
NR 

15,65 
12,52 

29 

30 

16.30 
12.17 

16.22 
13.76 

16.39 
11.91 

16.80 
12.60 

16,72 
12.28 

NR 
NR 

T6T25~ 
13.30E 

16.23 
12.77 

16.63 
12.83 

17.46E 
NR 

16,56 
12.56 

30 

31 

il:§? 

15.99 
12.94 

17.26 
13.50 

16.51 
12,39 

16.41 
13.70L 

16.74 
12,70 

NR 
NR 

31 

MAXIMUM 

17.66 
11.90 

16.87 
11.57 

17.07 
11.08 

17.26 
11.44 

18.24 
11,99 

16,98E 

H:l§ 

17.61 
11.95E 

17.60 
11.83 

17.21 
11.89 

17.46E 

7.60E 

rfAK'UUM 

MINIMUM 

NR 

NR 

MINIMUM 

E      ■ 
NR  - 


Est  imatcd 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


3B"04'25"' 


LONGITUDE 


1/4  SEC  TSR. 
MO.BSM 


DATE 
)i/6/58 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


June   yy.uate 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 
-3.05 


REE 
DATUM 


UMEU 

uscos 


121°51'l8' 


SW27   3N    IE 


Station  located  0.4  ml.    SW  of  Colllnavllle,    3.3  ml.    NE  of  Pittsburgh. 
Maximum  gage  height  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


1929 
1929 
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.      TiBLt  25c 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 
SAN    JOAOUIN   RIVER    AT    HOSSDALE    BRIDGE 


YEA"* 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

UAR 

APR 

WAY 

JUNE 

JULY 

AoG 

SEPT 

BA'E 

il:?l 

U-.li 

U-.li 

H:?t 

14.61 
12.45 

11:1! 

iZ:2l 

17.03 
16.81 

U:U 

U-Al 

13. 39 
10.49 

13.40 
10.79 

2 

13.3<> 
10.95 

13.35 
11.02 

13.34 
11.54 

13.01 
11.41 

14.91 
12.41 

}t:IJ 

16.96 
16.62 

Itlll 

\l:lli 

14.06 
12.29 

13.64 
10.61 

13.40 
10.78 

: 

! 

13.22 
11.01 

13.42 
10.97 

12.81 
11.43 

13.13 
11.29 

17.44A 
13.74A 

14.46 
13.34 

15.66 
15.16 

16.16 
15.41 

19.48A 
18.84A 

13.97 
12.24 

13.59 
10.44 

13.29 
10.77 

J 

4 

13.36 
10.92 

12.74 
11.02 

12.87 
11.12 

13.37 
11.39 

19.37A 
17.39A 

13.95 
12.99 

15.03 
14.58 

15.71 
15.06 

18.99 
18.54 

13.93 
11.66 

H:ll 

13.58 
11.22 

4 

5 

12. *5 
10.86 

13.18 
10.93 

12.79 

11.09 

13.57 
11.61 

19.51 
19.02 

13.54 
12.49 

14.88 
14.30 

15.94 
15.38 

18.40 
17.54 

13.79 
11.49 

\l:lt 

13.47 
11.04 

6 

ll'Jl 

12.76 
10.74 

13.12 
11.33 

13.66 
11.69 

19.41 
18.91 

i?:l? 

14.61 
13.76 

15.99 
15.46 

17.37 
16.28 

13.88 
11,50 

\l:t^ 

13.01 
10,81 

6 

7 

13.26 
10.70 

12.62 
10.72 

13.30 
11.55 

13.72 
11.52 

19.05 
18.69 

13.57 
11.94 

n:lt 

15.99 
15.39 

16.45 
15.28 

13.85 
11.44 

13.32 
10.59 

13.41 
11.12 

7 

e 

13.27 
10.7* 

12.93 
10.87 

13.58 
11.73 

13.81 
11.39 

i?:il 

13.49 
11.83 

11:11 

16.07 
15.42 

15.94 
14.68 

13.83 
11.51 

13.07 
10.55 

12.78 
11.21 

6 

9 

13.06 
10.62 

13.27 
11.13 

13.79 
11.85 

14.11 
11.44 

17.09 
16.38 

13.38 
11.73 

16.98 
15.58 

16.24 
15.54 

15.82 
14.87 

13.84 
11.57 

12.73 
10.39 

13.63 
11.26 

9 

10 

13. 0« 
10.68 

13.34 
11.27 

13.76 
11.83 

14.13 
11.76 

17.09 
16.35 

13.11 
11.63 

17.92A 
17.02A 

16.43 
15.73 

16.23 
15.18 

l!:i! 

12.61 
10.51 

13.66 
11.03 

jO 

13.05 
10.75 

13.37 
11.22 

13.85 
11.65 

13.73 
11.81 

17.83 
16.57 

12.91 
11.43 

Vi'Ah 

16.94 
16.37 

16.04 
15.27 

13.57 
11.62 

\l:tl 

13.55 
10.92 

n 

i2 

13.46 
11.31 

13.72 
11.17 

14.09 
11.68 

U-Al 

18.11 
17.67 

12.65 
11.23 

}?:?ij 

18.65A 
17. ISA 

ll.il 

13.39 
11.41 

13.26 
10.92 

13.65 

10.92 

12 

13 

10.27 
11.79 

13.76 
11.28 

13.85 
11.89 

\i:ll 

17.80 
17.36 

12.46 
10.93 

19.68A 
18.98A 

19.34A 
18.65A 

16.79 
15.56 

13.37 
11.54 

13.29 
10.63 

13.53 
11.02 

13 

14 

1*.52 
12.36 

13.75 
11.22 

13.80 
11.73 

12.64 
11.26 

17.62 
17.11 

12.58 
11.02 

19.71A 
18.26A 

19.40A 
I8.74A 

15.76 
13.56 

13.51 
11.40 

13.29 
10.44 

13.59 
11.17 

14 

15 

1».70 
12.25 

13.49 
11.19 

13.95 
11.73 

12.49 
11.04 

19.18A 
17.89A 

12.91 
10.78 

18.26A 
16.66A 

I8.74A 
17.24A 

14.32 
12.56 

13.52 
11.38 

13.34 
10.37 

13.66 

11.40 

; 

16 

14.63 
12. *4 

13.14 
11.09 

13.52 
11.82 

12.67 
10.84 

19,17A 
1S.48A 

12.47 
10.66 

17.93A 
I6.74A 

17.29A 
16.00A 

14.24 
13.51 

13.64 
11.22 

13.56 
10.62 

13.71 
11.40 

16 

17 

14.58 
12.21 

12.51 
10.87 

13.34 
11.64 

12.77 
10.89 

18.48A 
17.61A 

13.11 
10.98 

18.78A 
17.93A 

16.23 
15.76 

15.15 
14.44 

13.69 
10.99 

13.75 
10.76 

13.53 
11.56 

17 

18 

14.34 
12.00 

12.72 
10.77 

13.45 
11.53 

12.99 
10.96 

17.77 
17.44 

12.89 
11.33 

18.32 
17.87 

15.59 
15.01 

15,45 
14.12 

13.67 

10.95 

13.59 

10.75 

13.46 
11.56 

18 

19 

13.72 
11.82 

12.29 
10.59 

13.32 
11.43 

12.89 
11.21 

17.49 
17.17 

12.88 
11.85 

17.19 
16.74 

15.49 
14.56 

15.64 
14.24 

13.87 
11.02 

13.39 
10.67 

13.27 

11.51 

19 

20 

14.04 
11.50 

\l:ll 

13.33 
11.62 

12.91 
10.96 

17.63 
16.94 

12.73 
11.01 

16.99 
16.46 

il.il 

16.03 
15.01 

13.78 
10.84 

13.17 
10.69 

13.42 
11.67 

20 

21 

13.32 
11.12 

ll-At 

13.38 
11.78 

iB:i? 

16.97 
16.61 

\l:\'2 

17.76 
16.69 

17.59 
16.75 

16.76 
15.49 

13.64 
10.88 

12.86 
10.44 

13.51 
11.69 

2 

22 

13.05 
11.03 

12.94 
10.97 

13.72 
11.99 

13.29 

10.96 

\t:U 

13.10 
10.91 

18.48 
17.60 

18.07 
17.48 

17.48 
16.72 

13.72 
10.89 

12.86 
10.64 

13.67 
11.75 

22 

23 

13.16 

11.04 

13.17 
11.14 

13.94 
12.16 

\l:U 

16.59 
16.28 

13.25 
10.83 

18.71 
18.32 

18.59 
17.99 

17.60 
16.64 

13.37 
10.69 

12.69 
10.69 

13.39 
11.69 

23 

24 

13.10 
11.14 

12.99 
11.20 

14.04 
12.25 

13.52 
11.01 

15.60 
15.04 

12.78 

11.03 

18.83 
18.45 

19.01 
18.54 

I6.73A 
15. 04  A 

13.08 
10.54 

12.72 
10.52 

12.59 
11.52 

24 

25 

13.00 
11.12 

13.07 
11.02 

13.94 
12.12 

13.46 
11.12 

15.23 
14.64 

12.82 

10.94 

18.72 
18.08 

il:?? 

15.29 
14.81 

12.57 
10.16 

12.69 
10.64 

13.39 
11.44 

25 

26 

12.97 
11.07 

13.36 
11.16 

14.00 
11.99 

13.36 
11.09 

14.97 
14.36 

12.93 
11.32 

18.44 
17.84 

19.69 
19.29 

14.44 
13.61 

12.24 
10.07 

12.75 
10.66 

13.45 
11.37 

26 

27 

12.84 
11.11 

13.35 

11.37 

\l:l\ 

}!:M 

14.90 
14.19 

13.08 
11.26 

18.36 
17.80 

19.90 
19.64 

14.11 
13.07 

12.47 
10.59 

12.89 
10.59 

13.69 
11.44 

27 

28 

12.90 
11.00 

13.51 
11.21 

\l-M 

13.01 
11.03 

14.69 
13.87 

13.69 

11.70 

18.28 
17.63 

19.78 
19.30 

13.69 
12.47 

13.14 
10.87 

13.11 
10.57 

13.57 
11.23 

26 

29 

\l:ht 

13.52 
11.46 

13.55 
11.76 

12.43 
10.94 

13.85 
11.85 

17.74 
16.66 

19.41 
19.08 

13.38 
11.89 

13.26 

10.81 

13.22 

10.54 

13.62 
11.34 

29 

30 

13.26 
11.11 

13.56 
11.42 

13.54 
11.63 

12.74 
10.72 

16.01A 
12.46A 

16.88 
16.47 

19.58 
19.40 

13.37 
11.57 

13.20 
10.62 

13.49 
10,76 

13.59 
11.32 

30 

3 

13.31 
11.11 

13.29 
11.71 

13.53 

11.55 

16.92 

16.30 

20.00 
19.86 

13.36 
10.57 

13.52 
10.69 

3 

UXiMUM 

14.70 
10.62 

13.76 

10.54 

14.09 
11.09 

14.13 
10.72 

19.51 
12.41 

16.92 
10.66 

19.71 
13.26 

20.00 
14,56 

20.11 
11.57 

14.06 
10.07 

13.75 
10.37 

13.71 
10.77 

^XIMUU 

MIMMJV 

MINIMUM 

E     -  Es'mo'ea 

NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DA'E 

TiVE 

S''aGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-15-63 

U-14-63 

1730 
0120 

19. IS 
19.71 

4-17-63 

5-14-63 

1450 

0240 

18.78 

19.40 

*     In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.   It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 

A     Tidal   a-tlon  affected  by  flow.      Gage  heights    listed  are  aa.xl.mim  ar.d  mlnlmuni  stage   for  day. 


LOCATION 


■7   47    12 


li-  le  ii 


1/4  SEC   TSR 
M  0  BSM 


SX   3      2S   6e 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  BECORO 


12/10/50 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


1920 
1943 
1943 


ZERO 
ON 
GAGE 


Station  located  beloK  U.  S.  Highway  50  bridge,  3.0  ml.  SW  of  Lathrop.   Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.  listed  does  not  necessarily  Indicate  maximum  discharge. 


5.16 
3.30 
3.27 


REF 
DATUM 


USED 

USCGS 

USED 
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.  TABLE  2^1 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  BRANDT  BRIDGE 


STATION    NO 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

cCPT 

Di'E 

1 

\l:ii 

iZ:!J 

lZ:g^ 

\t:Vo 

\i:U 

\l-Ai 

il:^^ 

\l'Al 

?e:e^ 

17.58 
14.76 

\i-x 

1  7.50 

n,9s 

2 

17.58 
14.36 

17.50 
14.10 

17.34 
14.01 

16.96 
13.94 

19.03 
15,80 

17,99 
15,21 

18.09 
15.02 

18,20 
15.31 

19.98 
18.74 

17.81 
14.65 

17.63 
14.07 

17,45 
13,91 

2 

3 

17.53 
14.56 

17.53 
14.00 

16.88 
14.06 

17.20 
14.04 

20.01 
17.54 

17.92 
14,77 

17.45 
15.31 

18.07 
15,95 

19.81 
18.34 

17.90 
14.56 

17.80 
13.85 

17,37 

13.69 

3 

4 

17.63 
14.42 

17.28 
14.08 

16.83 
13.79 

17.37 
14.18 

20.63 
18.77 

17.44 
14.26 

17,39 
15.82 

18,00 
16,  17 

19.48 

16,06 

17.94 
14.49 

17.71 
13.86 

17.67 
14.52 

4 

5 

17.50 
14.30 

17.02 
13.99 

16.85 
13.79 

17.65 
14.42 

20.61 
18.94 

17,29 
14,02 

17,52 
15,28 

18,  11 
15,23 

19.41 
17.60 

18.18 
14.53 

17.75 
13.95 

17.59 
14.31 

6 

17.50 
14.13 

16.91 
13.72 

17.21 
14.07 

17.74 
14.74 

20.46 
18.70 

17,59 
14,94 

17,59 
15.31 

18,07 
16,17 

19.04 
16.79 

18.22 
14,51 

17.69 
13.92 

17.10 
14.08 

6 

7 

16.71 
14.00 

16.89 
13.81 

17.37 
14.34 

17.80 
14.33 

20.27 
18.51 

17,54 
14.25 

17.97 
15.16 

18.21 
15.19 

}l:l? 

16.43 
14.76 

17.56 
13.98 

17.53 
14.55 

7 

8 

17.56 
14.03 

17.17 
14.04 

17.61 
14.55 

17.94 
14.23 

19.71 
18.21 

17.61 
14.29 

18.04 
15.64 

16,33 
16.  19 

18.91 
16,89 

18.40 
14.43 

17.27 
13.92 

17.57 
14.53 

B 

9 

17.39 
13.97 

U:i? 

17.89 
14.54 

18.20 
14.30 

19.31 
17.23 

17.49 
14.36 

18.50 
15.67 

18,33 
16.09 

18,84 
15,97 

18.06E 
14.48E 

15.92 
13.77 

17.74 
14.54 

9 

10 

17.38 
14.08 

17.59 
14.69 

17.93 
14.51 

18.20 
14.63 

19.35 
17.18 

17.20 
14.39 

18.94 
17.32 

18,29 
15,29 

18,99 
15.16 

17.8eE 
14.35E 

17.07 
13.88 

15.39 
14.16 

0 

1  1 

17.40 
14.21 

17.64 
14.37 

18.06 
14.43 

17.78 
14.65 

19.08 
17.26 

17.05 
14.27 

19.07 
17.37 

18.59 
15.64 

18.69 
16.05 

17.85E 
14.66E 

16.50 
14.41 

17.51 
14.04 

11 

12 

17.76 
14.95 

17.94 
14.26 

18.19 
14.44 

17.24 
14.28 

19.02 
17.65 

15,79 
14.28 

19.25 
17,87 

18.83 
17.39 

18.69 
15.46 

17.81E 
14.70E 

17.37 
14.27 

17.70 
14.0^ 

12 

13 

18.51 
15.32 

17.99 
14.46 

17.97 
14.55 

16.97 
13.93 

18.91 
17.59 

16.54 
13.92 

19,84 
18,68 

19.45 
16.19 

18,59 
15,44 

17.74E 
14.75E 

17.43 
13.95 

17.55 
14.10 

13 

14 

18.74 
15.91 

17.99 
14.36 

17.91 
14.36 

16.62 
13.85 

18.96 
17.65 

15.75 
14.21 

20.10 
18.40 

19,62 
18.12 

18,35 
15.21 

17.79E 
14.67E 

17.47 
13.81 

17.55 
14.19 

14 

15 

18.87 
15.58 

17.67 
14.34 

NR 
NR 

16.52 
13.75 

19.47 
18.17 

17.08 
13.96 

18.97 
17.04 

19.04 
17.18 

17.64 
14.55 

17,75E 
14,71E 

17.53 
13.68 

17.59 
14.41 

■5 

16 

18.79 
15.84 

17.31 
14.16 

NR 
NR 

16.73 
13.73 

19.50 
18.22 

16.65 

14.15 

16.75 
17.69 

18.34 
16.24 

17.84 
15.34 

17.79E 
14.43E 

17.78 
14.00 

17.75 
14.45 

16 

17 

18.77 
15.45 

11:11 

NR 
NR 

16.83 
13.88 

19.06 
17.49 

17.19 
13.93 

19.32 
18.02 

17.88 
15.77 

18.35 
15.79 

17.79E 
14.33E 

17.95 
14.13 

17.52 
14.51 

17 

18 

18.52 
15,31 

16.77 
13.64 

NR 
NR 

17.02 
14.09 

18.79 
17.12 

16.81 
13.64 

19.13 
17,18 

17.93 
15.69 

16.68 
15.90 

17.81E 
14.17E 

17.78 
14.08 

17.43 
14.53 

18 

19 

ii:!? 

16.51 
13.39 

NR 
NR 

16.97 
13.87 

18.70 
17.53 

15.62 
13.54 

18,60 
15,97 

NR 
NR 

19.03 
15.91 

17.99E 
14.22E 

17.59 
13.95 

17.25 
14.51 

19 

20 

17.52 
14.83 

16.59 
13.38 

NR 
NR 

17.02 
13.77 

18.99 
16.86 

16.77 
13.42 

18.68 
17.40 

NR 
NR 

19.08 
15.00 

18.00E 
14.14E 

17,36 
13,88 

17.40 
14.74 

20 

21 

17.45 
14.37 

\l:'y\ 

NR 
NR 

17.32 
14.70 

18.74 
16.95 

17.29 

13.89 

19.02 
I  7.07 

NR 
NR 

19.32 
16.51 

17.96E 
14. 18E 

17,08 
13,82 

17.45 
14.73 

21 

22 

17.19 
14.27 

17.13 
14.1  1 

NR 

NR 

17.44 
13.92 

18.55 
16.42 

17.41 
14.70 

19.19 
17.59 

19.37 
17,44 

19.40 
16.98 

18.05E 

14.  leE 

17.03 
14.05 

17.50 
14.74 

22 

23 

17.36 
14.41 

17.36 
14.34 

NR 
NR 

17.49 
13.89 

18.29 
16.09 

17.38 
13.69 

19.54 
18.  10 

19.74 
17.83 

19.32 
15.63 

17.71E 
14.13 

15.89 
14.09 

NR 
NR 

23 

24 

17.32 
14.57 

17.24 
14.49 

NR 
NR 

17.70 
13.92 

18.19 
15.91 

16.95 
14,11 

19.82 

18.  15 

20,02 
18,05 

18.71 
15.89 

17.46 
14.07 

15.86 

14,01 

NR 
NR 

24 

25 

17.19 
14.46 

17.26 
14.12 

NR 
NR 

17.61 
14.07 

17.98 
15.75 

15.90 
13.92 

19.92 
17.95 

20,09 
18.33 

18.03 
15.21 

NR 
NR 

16,90 
14,  13 

NR 
NR 

25 

26 

17.19 
14.45 

17.68 
14.07 

NR 
NR 

17.53 

14.01 

17.69 
15.61 

17.02 
14.12 

19.80 
17.79 

20.25 
16.60 

17.57 
14.98 

NR 
NR 

15,86 

14,04 

NR 
NR 

26 

27 

17.07 
14.43 

17.56 

14.32 

NR 
NR 

17.30 
14.00 

17.74 
15.50 

17.23 
14,28 

19.63 
17.52 

20.13 
18,70 

17.73 
14.70 

16,75 
14.32 

16.98 
13.89 

17.60 
14.33 

27 

28 

17.08 
14.18 

17.64 
14.04 

17.79 

14.27 

17.17 

13.96 

17.53 
15.29 

17,99 

14,97 

19,26 
17.37 

U:n 

17.48 
14.38 

iZ:l? 

tUl 

17.56 
14.29 

28 

29 

17.35 

14.12 

17.62 

14.14 

17.56 
14.22 

16.61 
13.96 

18,00 
15,17 

18.76 
15.78 

19,64 
18.24 

17.36 
14.26 

17.42 

14.41 

17.33 
13.85 

17.53 
14.33 

29 

30 

17.45 
14.19 

17.63 
14.04 

17.53 
14.  15 

17.67 
13.96 

18,41 
16,00 

18.33 
15.51 

19,52 
18,54 

17.30 
14.72 

17.35 
14,18 

17.57 
13.97 

17.59 
14.34 

30 

31 

17.46 
14.18 

17.23 
14.18 

18.32 
14.92 

18.74 
15.81 

19,85 
18.85 

17.52 
14.15 

17.52 

13.90 

3i 

klAKIMUM 

18.87 
13.97 

17.99 
13.38 

NR 
NR 

18.32 
13.73 

20.63 
15.29 

18.74 
13.42 

20.10 
15.  16 

20.26 
NR 

20.02 
14.25 

NR 

17.95 
13.68 

NR 
NR 

^AKlMUk* 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessai'y  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  heights. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR, 
MD.B.aM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


57  51  53  121  19  18   NW  9  IS  6e 


JUL  itO-DATE  1940  1952  -3.61   USCOS 
1952        -3.79   USCQS 


Station  located  on  Bowman  Road  between  Roberta  Island  and  Reclamation  District  17.  Station  affected  by  tidal 
action.  Maximum  gage  ht.  listed  docis  not  Indicate  maximum  discharge. 


B-284 


Ml  TABLE  252 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MCtEOO    L»Kf    AT    STOCKTON 


^ 


S Tar. ON   NO 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

PEB 

WAR 

APR 

VA> 

JUNE 

JUL< 

Aug 

StPT 

OA'E 

1 

6.90 
!.30 

7.40 
2.90 

kl°o 

8.90 
6,10 

?:?§ 

8.00 
4,40 

7.40 
1.30 

7.00 
3.40 

7.50 
3.60 

7,80 
4.20 

NR 
NR 

7.80 
3.20 

2 

T.IO 
■i.iO 

7. JO 
1.00 

7.70 
1.10 

8,40 
5,90 

llVo 

7,60 
4,30 

6.80 
3.00 

6.80 
3.30 

7,40 
4,10 

; .  ?0 

7.70 
3.00 

7.70 
3.20 

^ 

3 

7.60 
l.?0 

7.10 
J. 80 

7,00 
2,90 

8,40 
5,40 

7,80 
5,00 

7,50 
4,30 

6.30 
2.90 

6.80 
3.50 

7,80 
4,60 

7.90 
3.60 

l:l'o 

7.70 
3,40 

3 

4 

7.10 
1.50 

7.10 
J. 60 

6,50 
2.50 

8.40 
5.30 

7,70 
4,60 

7,40 
4, JO 

6,30 
2,80 

7.30 
3.80 

8,20 
4,40 

8.10 
3.40 

7.80 
2.80 

7,70 
3,60 

4 

5 

7.00 
2.O0 

6,90 
J. 70 

6.50 
2.50 

8.50 
5.40 

7,70 
4,50 

7,10 
4, JO 

6,30 
2,80 

7.30 
4,20 

8,00 
3,80 

8,40 
3,50 

7.70 
2.80 

7,50 
3,50 

6 

7.00 
?.T0 

6.40 
J. 50 

7.00 
J. 80 

8.50 
5.60 

7,50 
4,10 

6,80 
3,30 

6.40 
3.00 

7,70 
4.10 

,M 

8.40 
3.20 

7.50 
2.70 

7,50 
3,80 

6 

7 

7.70 
?.70 

6. JO 

J. 50 

6.80 
1,00 

8,70 
6,00 

7,50 
4.10 

6,70 
3. JO 

6.80 
3.40 

7.90 
4.00 

3.?S 

6.40 

im 

7.40 
2.80 

7,40 
3,60 

7 

e 

7.10 
2.90 

6.10 
J. 50 

7.00 
1.00 

8,50 
5,40 

7,40 
1,90 

7,00 
1,40 

6.90 
3.40 

l:i? 

NR 

3.7c 

NR 
NR 

7.30 
1,10 

7,30 
3,30 

6 

9 

S.<>0 
?.1I0 

6.60 
J. 80 

?:fg 

8.60 
5.40 

?:?8 

?:?8 

i'M 

I'M 

NB 

as 

?:18 

l-Ai 

9 

lO 

».<»0 
2.90 

7.00 
1.?0 

7.20 

J. 90 

8.40 
5.30 

l:i? 

7, JO 
1,50 

7,70 
3,70 

!:Sg 

NR 

.5.30 

NR 

NR 

7,20 
3,00 

7,30 
3,10 

0 

6.60 
2.90 

7.10 
1.10 

7.10 
J. 70 

8, JO 

5,10 

7,50 
3,80 

7,10 
1,60 

7.70 
1.80 

8.70 
3.90 

NR 

NR 

NR 

7,70 
3,60 

7,20 
3.00 

2 

6.50 
2. BO 

6.90 
1.10 

7. JO 
7.70 

8, JO 
4,90 

7,50 
3,90 

6,90 
3,80 

7.80 
3.20 

8.70 
3.80 

NR 

^    n  0 

NR 
NR 

7,50 
3,70 

7.00 
2.90 

2 

3 

6.70 
1.10 

7.?0 
2.70 

7.10 
2.70 

8,  JO 
4,90 

7,50 
3,90 

7,10 
1.50 

7.80 
3.30 

8.30 
3.50 

7,80 
3,70 

NR 
NR 

7,30 
3,30 

6.80 
2.80 

T 

4 

7. JO 

1.60 

7.40 
3.10 

7.20 
2.70 

8.30 
4,90 

7,40 
3,90 

7.50 
1.70 

7.90 
3.20 

B.OO 
3.20 

7,90 
3,90 

NR 

NR 

7,40 
3,00 

6.80 
2.80 

4 

5 

7.20 
1.60 

7.40 
2.90 

7.10 

2.70 

8,60 
5.  JO 

?:?8 

7.40 
3.40 

7,60 
1.00 

7.70 
3.10 

7,90 
3,60 

NR 

NR 

7,40 
3,00 

6.80 
2.80 

e 

6 

7.40 
1.50 

7.20 
J. 60 

7.10 
2.60 

8. JO 
5.90 

7,30 
3,90 

7.40 
3.30 

7.50 
3.00 

7.30 
3.10 

7,80 
3.70 

NR 
NR 

7.40 
3.00 

6.80 
3.00 

6 

7 

7.60 
1.60 

7. JO 
J. 90 

7.00 
2.70 

8.30 
6.00 

7,20 
1,90 

7.50 
3.30 

7.50 
3.20 

7.30 
3.60 

7,80 
3,70 

7,80 
3,30 

7.40 
2.90 

6.80 
2.90 

17 

S 

7.»0 
1.50 

6.80 
J. 80 

6.90 
2.80 

8.30 
6.20 

7,60 
3,80 

7.70 
3.60 

7.20 
3.20 

7.80 
3.90 

7,90 
3,60 

7,80 
3,20 

7.50 
3.20 

6,70 
3,10 

IB 

9 

7. JO 
1.10 

6.70 
2.60 

7.60 
3.30 

I'.l'o 

7,60 
4,00 

7.60 
3.10 

7,20 
3.20 

8.10 
4.30 

8.20 
3.70 

7,90 
3,40 

7.30 
3.00 

6,80 
3,30 

19 

20 

7.10 
2.90 

7.00 
2.70 

7.00 
3.60 

8.50 
5.90 

8,20 
4,10 

7. JO 
3.00 

7,20 
3.30 

8,20 
4,10 

8.20 
3.50 

8,00 
3,50 

7.30 
3.10 

6,80 
3.40 

20 

2i 

7.00 
2.90 

6.60 
I.JO 

7.10 
3.30 

8.90 
6.10 

8,30 
4,00 

7.30 
1.30 

7,30 
3,60 

8.10 
3.80 

8.20 
3.40 

8,00 
3,40 

7.20 
3.20 

6.80 
3,30 

21 

22 

6.60 
1.00 

6. JO 
2.70 

8.40 
4.30 

8.70 
5.80 

8,40 
4,60 

7.60 
1.40 

7,40 
3,60 

8.50 
4.20 

8.10 
3.40 

7,90 
3,20 

7.10 
3.20 

7,00 
3,10 

22 

23 

6.20 

J. 80 

6.10 
J. 50 

10.10 
6, JO 

8.90 
5.60 

8,80 
4,60 

7.10 
1.30 

7,70 
3.70 

8.60 
4.10 

8.30 
3.80 

7,70 
3,20 

6.70 
3.10 

7,20 
3,00 

23 

24 

5.90 
2.»0 

6.50 
5.80 

10.00 
7.30 

9.10 
5.40 

8,70 
4,60 

7.30 
3.70 

?:?8 

8.40 
3.90 

8,20 
3:50 

7.70 
3,40 

6.70 
3.10 

7.50 
3.20 

24 

25 

6. JO 
2.60 

6.60 
2.90 

10.10 
7.30 

10.20 
5.40 

9.00 
4,60 

7.50 
1.70 

?.i8 

8.50 
4.00 

7.90 
3.30 

7.70 
3,70 

6.90 
3.30 

7.60 
3.40 

25 

26 

6.60 
1.10 

6.90 
J. 70 

11.00 
7.30 

10.30 
6.40 

8,50 
5.40 

7.50 
3.70 

8.10 
3.60 

8.70 
4.20 

7.50 
3.10 

7,50 
3,70 

7.20 
3.40 

7.40 
3.30 

26 

27 

6.10 
2.90 

7.10 
2.70 

10.60 
7. JO 

9.70 
6.90 

8.20 
5,00 

7.00 
3.20 

S.OO 
3.50 

8.30 
3.90 

7.40 
3.20 

7,30 
3.60 

7.50 
3.40 

7,20 
3,00 

2' 

28 

6.40 
2.70 

7,50 
2.70 

10.40 
7.70 

9,40 
6,50 

8,20 
4,90 

7.20 
3.10 

7,70 
3.30 

8.00 
3.90 

7.30 
3.30 

7,40 
3,80 

7,90 
3,60 

7,00 
2,80 

28 

29 

6.70 
2. SO 

7.80 
2.80 

10.30 
7.50 

8,90 
6,30 

8,30 
4,80 

7.40 
1.30 

7.50 
3.30 

8.00 
4.30 

l:Vo 

7,40 
3,70 

7,90 
3.60 

7.00 
2.80 

29 

30 

7.00 
2.80 

7.80 
2.90 

9.90 
7,10 

8,50 
6,00 

7.60 
3.60 

7.40 
3,50 

7.80 
4.20 

l-A'o 

7.70 
3.80 

7.80 
3.40 

7.10 
3.20 

30 

31 

7.?0 

1.20 

9,30 
6,80 

8,40 
5,70 

7.50 
3.70 

7.50 
4.00 

7.70 
3.60 

7.80 
3.30 

3! 

A&XIWUM 

7.60 
2.40 

7.80 
J. 50 

11.00 
2,50 

10,30 
4.90 

9,00 
3,80 

8.00 
1.00 

8.10 
2.80 

8,70 
1,10 

NR 

J.I'- 

NR 
NR 

NR 

7.80 
2.80 

WX.MJM 

V  '.MUM 

V  'J'VjV 

-  estimated 

-  No  Record 


CREST 

STAGES 

uATE 

TIVE 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TlVE 

STAGE 

DATE 

TIME 

S'AGE 

Gage  heights  shorn  In  this  table  are  rounded  off  to  the  nearest   tenth  of  a  foot. 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M  D  asM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  57  23   121  17  30   SW2  IN  6E 


12/26/55 


NOV  23-DATE 


1933 
1958 
1961 


-3.37  USCGS 
-3.80  USCGS 
-3.93   0SCGS 


Station  located  at  n.  S.  Coast  Guard  Stockton  Channel  Light  Attendant  Station  on  Center  Street.  Station 
affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maxlmuQ  discharge. 
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♦•    TABLE  2^:' 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MCLFOD    LAKE    AT    STOCKTON 


STATION    NO 


E     -  EstimofecJ 
NR  -  No  Record 


WATEfi^ 
vean 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

M4R 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

auG 

SEPT 

DiTt 

' 

,':?§ 

l-.n 

kl'o 

J:J8 

6.50 
2.60 

7.60 
1.90 

6.90 

1.10 

;:§8 

7.80 
3.30 

7.70 
3.30 

?:I8 

7.30 
3.20 

2 

l:l°o 

7.00 
2.90 

l:l°o 

6.90 
2.60 

6.30 
2.80 

7.30 
4.00 

1:18 

7.80 
3.10 

7.60 

3,30 

7.10 
3.20 

7.50 
3.40 

7.30 
3.10 

2 

3 

7.30 
1.50 

7.00 
2.80 

7.40 
2.90 

7.00 
2.60 

I'M 

7.00 
3.80 

6.80 
2.80 

7.40 
2.90 

7,30 
3.10 

7.10 
3.00 

7.50 
3.50 

7,30 
3,30 

3 

4 

7.40 
1.?0 

7.20 
2.70 

7,60 
3.00 

6.60 
2.80 

1:^8 

7.00 

3.70 

6.90 
2.70 

7.40 
2.80 

7.30 
3,00 

7.30 
3.20 

7.90 
3.60 

7,50 
3,60 

4 

5 

7.50 
3.»0 

6.90 
2.70 

7.40 

•".in 

6.20 
7.60 

6.00 
2.60 

7.20 
1.70 

6.90 
2.70 

7,30 
3.20 

7,30 
3.40 

7,30 
3,50 

7,90 
3,50 

7,40 
3.50 

0 

6 

7.60 

1.20 

6.70 
2.50 

6.80 
3.00 

6.00 
2.50 

6.2" 
2.80 

7.30 
'.90 

7.40 
1.30 

7.70 
3.80 

7.40 
1.50 

7.50 
3.30 

7.70 
1.10 

7.20 
3.30 

6 

^ 

7.30 
3.60 

6.60 
2.»0 

6.20 
2,70 

6,20 
2,50 

6,80 
3,00 

7.40 
3,80 

6.60 
2.40 

7.20 
3.20 

7.60 
3,60 

7.60 
3.10 

7.50 
3.00 

7,00 
3,20 

7 

8 

7.20 

2.00 

6.20 
2.50 

5,80 
2.30 

6.70 
2.80 

7,00 
2,80 

7,50 
4,10 

7.00 
3.00 

7.10 
1.50 

7,80 
3.70 

7.70 
1.20 

7.60 
3,10 

7,20 
3.60 

8 

9 

7. TO 
2.90 

6.00 
2.40 

5.60 
2.00 

6.50 
2.90 

6,80 

2.40 

7.60 
4.00 

6.70 
2.90 

7.20 
3.60 

8.10 
3.60 

7.80 
3.10 

7.40 

3.10 

7.40 
4.00 

9 

10 

6.80 
J. "JO 

6,10 
2.50 

6.00 
2.20 

6.70 
2.80 

7.00 
2.50 

7.40 
3.40 

6.70 
3.00 

7.40 
1.60 

8.00 

3.40 

7.80 
3.30 

7.40 
3.20 

7.50 
4.30 

10 

1  1 

6.50 
3.00 

6.30 
2.60 

6.40 
?.70 

7.10 
3.00 

7.10 
2.50 

7.30 
3.30 

6.70 
3.10 

7.60 
1.50 

8.10 
3.30 

7.70 
3.10 

7.10 
3.10 

7.20 
4.00 

1  1 

12 

6.20 
2.80 

6.60 
3.00 

6.70 
2.90 

7.30 
2.80 

7.10 
2.60 

7.80 
1.40 

l:?8 

7.70 
1.40 

8.00 
3.40 

7.60 
3.20 

6.90 
3.00 

7.20 
3.60 

12 

IS 

6.20 
2.70 

6.80 
3.20 

6.90 
2.80 

8.30 
3.50 

l:i§ 

7.30 
3,20 

1:18 

7.70 
3.30 

8.00 
3.20 

7.50 
3.20 

6.70 
3.10 

7.40 
3,70 

13 

14 

6.20 
2.80 

6.60 
2.80 

7.00 
2.60 

7.70 
3.00 

7,20 
2.80 

7.30 
3.40 

7,40 
3,20 

7.90 
3.30 

7.70 
3.10 

7.20 
3.10 

7.00 
3.60 

7,50 
3,80 

14 

IS 

!:?§ 

6.60 
2.60 

7.20 
2.50 

7.60 
3.00 

7.00 
3.00 

7.70 
3.40 

7,20 
2.80 

7.80 
3.40 

7.40 
1.00 

6.90 
2.90 

7.00 
3.70 

7,40 
3,60 

15 

16 

6.60 
3.10 

6.80 
2.60 

?A°o 

7.30 
2.80 

7.00 

3.00 

l:ll 

7.30 
2. SO 

7.70 
3.20 

6.90 
2.60 

6.80 
3.10 

5.90 
3.50 

7.60 
3.40 

16 

17 

6.80 
3.20 

7.00 
2.50 

ktl 

7.00 
3.40 

7.00 
1.30 

?:I8 

7.30 
2.80 

7.60 
3.30 

6.50 
2.50 

7.30 
3.30 

7.00 
3.40 

7.50 
3.50 

17 

le 

7.00 
3.10 

7,40 
2.60 

7.30 
2.50 

6. SO 
2,5" 

7.00 
3.30 

7.60 
'.60 

7.40 
2.90 

7.30 
3.40 

6,70 
2.80 

7.40 
3.90 

7.30 
3.40 

7.50 
3.30 

18 

19 

6.90 

3.10 

7.10 
3.00 

7.00 
2.50 

6.30 
2.60 

7.10 
3.30 

7.60 
3.70 

7.00 
7.90 

7.20 
3.30 

6.70 
3.20 

7.40 
3.80 

7.50 
3.30 

7.50 
3.30 

19 

20 

6.90 
2.80 

7,10 
2.50 

6.90 
2.40 

7.00 
2.90 

7.10 
3.40 

7.70 
3.70 

6.90 
2.80 

6.90 
3.10 

7.10 
3.70 

7.40 
3.80 

7.50 
3.30 

7.40 
3.40 

20 

21 

7,20 
2.70 

6.90 
2.40 

6.70 
2.50 

6.80 
3.20 

7.10 
3.10 

7.30 
3.20 

6.40 
2.70 

6.90 
3.60 

7.20 
3.60 

7.70 
3.80 

7.50 
3.20 

7.50 
3.50 

21 

22 

7.50 
2.80 

6.80 
2.40 

6.10 
2.50 

6.70 
2.80 

7.00 
2.80 

6.50 
2.50 

l:?8 

7.20 
3.70 

7.10 
3.20 

7.80 
3.60 

7.60 
3,10 

7.40 
3, SO 

22 

23 

7.90 
3.70 

6,50 
2,50 

6,00 
2,20 

6.90 
2.80 

8,10 
3,60 

6.20 
2.50 

1:18 

7.30 
3,80 

7.20 
3.00 

7.90 
3.40 

?:?8 

I'M 

23 

24 

7.00 
3.00 

6.20 
2.50 

6,20 
2,20 

7.00 
2,80 

7,90 
3.90 

l:i§ 

1:1? 

7,48 
4.00 

7460 
3.10 

1:1? 

J:J8 

I'At 

24 

25 

6.80 
2.50 

6.30 
2.40 

6.40 
2.40 

7,00 
2.70 

7.20 
3.20 

6.40 
2.80 

5.50 
3.00 

7.50 
3.60 

7.80 
3.10 

8.00 
3.30 

7,80 
3,70 

7,60 
3.80 

25 

20 

6.80 
2.60 

6.50 
2.70 

6.50 
2.40 

7.20 
2.70 

7.30 
3.40 

6.40 
2.90 

6,50 
3,00 

7.40 
3.40 

8.10 
3,30 

8.10 
3.30 

7,60 
3.60 

7,80 
3.60 

26 

27 

6.60 
2.80 

6,70 
2,90 

6.70 
2.40 

7.00 
2.60 

7.30 
3.50 

6.30 
2.80 

6.70 
3,00 

7.60 
3.30 

8,30 
3,40 

8.20 
3,50 

l:?S 

7,79 
3.70 

27 

2B 

6.60 
2.80 

7,00 
2,90 

6.80 
2.40 

7,00 
2,60 

7.40 
3.50 

6.60 
3.20 

6,90 
3,00 

8.00 
4,00 

8,50 
3,60 

7,90 
3,80 

7,30 
3,30 

7.40 
3.50 

28 

29 

6.80 
3.00 

7,10 
2,80 

7.00 
2.50 

6.90 
2.60 

6.70 
3.30 

7.20 
3.20 

8.30 
3,80 

8,50 
3.70 

7.90 
3.70 

7,40 
3,50 

7.30 
3.20 

29 

30 

7. to 
3.20 

7,20 
2.80 

7.30 
2.50 

6.80 
2.70 

6.70 
3.20 

7.80 
3.60 

8,20 
3.50 

8.10 
3.70 

7.40 
3.60 

7,30 
3,50 

7.20 
3.30 

30 

31 

7.10 
3.10 

7.20 
2.70 

6.50 
7.50 

6.60 
1.20 

7.90 
3.20 

7.30 
3.40 

1:18 

31 

^KIMUU 

7.90 
2.50 

7.40 
2.40 

7.60 
2.00 

8.30 
2.50 

8.10 
2.40 

7.80 
2.50 

7.80 
2.40 

8.30 
2.80 

8.50 
2.50 

8.20 
2.90 

7,90 
3.00 

7.80 
3.10 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DiTE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

Oage  heights  shown  In  this  table  are  rounded  off  to  the  nearest  tenth  of  a  foot. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SECTSR. 

M.o.e.aM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C.FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

37  57  25 

Station  ] 

121  17  30 
Located  at  I 

SW    2    IN   6E 

n.o 

12/26/55 
1    LlKht    Att 

NOV    2J-DATE 

1933 
1958 
1961 

•eet. 

Static 

-3.37 
-3.80 
-3.93 

DSCQS 
USCOS 

uscas 

affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht .  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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♦TABLE         254 
DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

MCLEOO  LAKE  AT  STOCKTOH 


STATION    NO 

WATER     ^ 

YEAH 

B95700 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

17.30 
13.6k 

\l-Al 

17.33 
12.97 

16,67 

13,07 

18.89 
15,38 

\l-Al 

17,56 
13,66 

\l:lk 

17.83 
14,33 

17.47 
13.73 

11:95 

18.03 
13.63 

' 

2 

17.67 
13.71 

17.39 
13.24 

17.14 
12.89 

16.85 
13.02 

19.04 
15,19 

17.69 
13.75 

16.99 
13.28 

17.18 
13.76 

17.86 
14.50 

17.78 
13.66 

18,28 
13,80 

17.88 
13.56 

2 

3 

17.5* 
13.91 

17.41 
13.14 

16.62 

13.05 

17.11 
13.21 

19,59 
16,17 

17.62 
13.21 

16.78 

13.05 

17.30 
13.93 

17.92 
14.26 

17.91 
13.76 

18.23 
13.56 

17.83 
13,56 

3 

4 

17.59 
13.7* 

17.14 
13.29 

16.63 
12.83 

17.29 
13.39 

19,62 

15,77 

17.19 
12.88 

16.86 
13.32 

17.45 
14.06 

17.81 
13.86 

18.03 
13.54 

18.21 
13.53 

18.14 
14.34 

4 

5 

17.44 
13.58 

16.88 
13.19 

16.68 
12.94 

17.51 
13.44 

19,39 
16,38 

17.10 
12.86 

17.14 
13.61 

17.52 

14.08 

18.12 
14,05 

18.09 
13,57 

18.20 
13.64 

18.04 
14.01 

6 

17.39 
13.39 

16.79 

12.90 

17.04 
13.19 

17.69 
13.39 

19,22 
15,29 

17.42 
13.17 

17.23 
13.81 

17.41 
13.96 

18,12 
13,86 

18,15 
13,56 

18.14 
13.59 

17.53 
13.77 

r. 

7 

16.61 
13.22 

16.81 
12.99 

17.21 
13.46 

17.88 
14.32 

19,12 
14.94 

17.46 
13,23 

17.66 
14.43 

17.62 
14.00 

18.38 
13,86 

18,19 
13.62 

18.01 
13.63 

17.90 
14.30 

7 

8 

17.52 
13.19 

17.15 
13.24 

17.45 
13,46 

18.03 
13,32 

18,97 
14,81 

17,56 

14,05 

17.63 
14.38 

17.84 
13.98 

18.59 

13.84 

18,14 
13.31 

17.73 
13.63 

18.05 
14.25 

8 

9 

17.34 
13.13 

17.52 
13.59 

17.72 
14.04 

18,27 

13.44 

18.79 
14.67 

17,43 
13,41 

17.83 
14.46 

17.79 
13.59 

18,48 
13,85 

18.03 
13.32 

17.38 
13.48 

18.12 
14.22 

9 

0 

17.34 
13.24 

17.56 

13.81 

17.79 
13.37 

18,23 
13,67 

18.79 
14,94 

17,19 
13,48 

17,91 
14.69 

17.64 
13.68 

15:^? 

17.78 
13.27 

17.54 
13.64 

17.96 

13.74 

10 

i 

17.38 
13.37 

17.64 
13.49 

17.95 
13,35 

17,74 

13,70 

18.09 
14.90 

17,00 
13,42 

17,94 
14,51 

17.80 
13.61 

18.23 
13.76 

17.77 
13.63 

17.86 
14.21 

16.84 
13.71 

1  1 

2 

17.81 
14.19 

17.97 
13.33 

18,09 
13,41 

17,22 
13,36 

17.75 
14.49 

16.71 
13.54 

18.02 
14.58 

17.63 
13.47 

18.09 
13.72 

17.69 
13.80 

17.91 
14.04 

18.06 
13.74 

12 

3 

18.52 
14.51 

17.94 
13.50 

17,83 
13,41 

16,95 
12,91 

17.64 
14.37 

16.56 
13.26 

18.05 
14.56 

17.58 
13.60 

17.76 
13.86 

17.26 
14.11 

16.52 
13.68 

17.88 
13.71 

J 

4 

18.70 
15.21 

\l:V. 

17,75 
13,25 

16,55 
12,95 

17.72 
14.68 

16.81 
13.63 

18.33 
14,99 

17.60 
13.68 

17.63 
13.62 

17.83 
14.10 

17.96 
13.57 

17.97 
13.76 

14 

5 

18.88 
14.72 

};:!? 

17,84 
13,35 

16,49 
12,97 

17.51 
14.69 

17.15 

13.38 

17,78 
14.46 

17.10 
13.44 

17.59 
13.54 

17.96 
14.14 

18.00 
13.36 

18.01 
14.05 

'5 

6 

18.75 
15.11 

17.15 
13.23 

17.34 
13,67 

16,75 

13,07 

17.62 
14.52 

16.69 

13.71 

17.41 
14.38 

17.00 
13.25 

\l:l'. 

18.12 
13.83 

18.28 
13.76 

18.12 

14.02 

16 

7 

18.74 
14.65 

16.69 
12.87 

17,22 
13,55 

16,87 
13,31 

17.59 
14.16 

17.13 
13.22 

17,61 
14.63 

17.10 
13.37 

12:?? 

18.23 
13.76 

18.45 
13.82 

17.84 

14.10 

17 

18 

18.49 
14.56 

16.59 
12.79 

17,41 
13,69 

17,04 
13,62 

17.57 
13.88 

16.66 
12.76 

17.58 
14.28 

17.44 
13.81 

iJ:S? 

18,27 
13,47 

18.30 
13.78 

17.72 
14,06 

18 

9 

18.11 
14.43 

16.36 
12.57 

17,17 
13,62 

16.99 

13,17 

17.61 
13,68 

16,62 
12.67 

17.93 
14.59 

17.77 
14.26 

18.72 
14.15 

18.42 
13,56 

18.11 
13.61 

17.51 
14.12 

19 

20 

17.43 
14.11 

16.47 
12.66 

17,19 
13,69 

17,09 
13.04 

18,00 
13.78 

16,71 
12,62 

17.91 
14.66 

18.20 
14.44 

18.77 
13.95 

18,34 
13,52 

17.89 
13.61 

17.62 
14.37 

20 

21 

17.11 

13.64 

16.73 
12.97 

17,12 
13,69 

17.44 
13.09 

17.99 
14,92 

17,32 
13.12 

18.21 
14.66 

18.48 
14.28 

18.93 

13.90 

18,19 
13,51 

17.56 
13,57 

17.68 
14,33 

21 

22 

WAl 

17.06 
13.39 

17,39 
13,64 

17.52 
14.41 

17,98 
13.57 

17.58 
13.14 

18.08 
14.63 

18.46 
13,96 

18.76 
13,88 

18,27 
13.53 

17,55 
13,88 

17,81 
14.41 

22 

25 

17.34 
13.74 

17.29 
13.65 

17,61 
13,64 

17,64 
13,12 

17.79 

13.44 

17.50 
13.31 

18,23 
14,63 

18.71 
14.06 

18,51 
13,58 

18.17 
14.57 

17,34 
13,91 

17,53 

14,15 

23 

24 

17,29 
13.93 

17,15 
13.84 

17.72 
14.72 

17,85 
13,09 

17.75 
13.44 

\l:it 

18<5e 
14,74 

18.86 

14. oT 

18.12 
13.40 

17,65 
13.51 

17.24 
13.88 

17.48 
13.86 

24 

25 

17.19 
13.81 

17.19 
13.31 

17,72 
13.49 

17,75 
13,24 

17.63 
13.47 

i!:I? 

18.79 
14.58 

18.81 
14.06 

17.74 
13.23 

17.16 
13.19 

17,34 
14,01 

17.51 
13.78 

25 

26 

17.19 
13.69 

17.47 
13.17 

17.79 
13.28 

17.66 
13.16 

17,33 
13,62 

17.07 
13,28 

18.83 
14.52 

18.76 
14.10 

17.49 
13.66 

17.20 
13.30 

17,32 
13.86 

17.79 
13.72 

26 

27 

17.03 
13.83 

17.45 
13.45 

17.78 
13.36 

17.44 
13.16 

17,32 
13,64 

17,33 
13,51 

18.43 
13.98 

18,26 
13,94 

17,28 
13.71 

17.80 
14.24 

17,60 
13,73 

17.19 
13.88 

27 

28 

17.04 
13.39 

17.52 

13.11 

17.69 

13,31 

17,26 
13.14 

17,27 
13,54 

18,05 
14,01 

18,01 
13,80 

18,17 
14,03 

17.38 
13.48 

15.79 
14.63 

16,45 
13,72 

17.76 
13,87 

28 

29 

17.29 
13.31 

17.47 
13.16 

17,44 
13,15 

16,66 
13,19 

17,98 
13,98 

17,62 
13.78 

17.26 
13,66 

17.31 
13,53 

17.86 
14.26 

17,76 
13.67 

17.89 
13,92 

29 

30 

17.42 
13.38 

17.42 
12.98 

17,34 
13,12 

17.79 

13,43 

18,01 
13.89 

17.26 
13.68 

17.54 
13.83 

17.28 
13,88 

17,77 
14,01 

18.06 
13.74 

17.89 
13.94 

30 

31 

17.42 
13.35 

17.01 
13,14 

18.34 
14,21 

17,88 
14.21 

17.74 
14.17 

17,94 
13,97 

18.02 
13.61 

31 

■UXIMUW 

18.88 
13.13 

17.97 
12,57 

18.09 
12.83 

18,34 
12,91 

19,62 
13,44 

18.05 
12,62 

18.83 

13.05 

18.86 
13,25 

18.93 
13.23 

18.42 
13,19 

18.45 
13.36 

18.14 
13.56 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
MO  BSM 


OF  RECORD 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   57    23 


121    17   30 


SW   2      IN   6E 


12/26/55 


NOV   J 5 -DATE 


1933 
1958 
1961 


Station  located  at  U.    S.    Coast  Guard  Stockton  Channel  Light  Attendant   Station  on  Center  Street. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


-3.37  USCGS 
-3.80  USCGS 
-3.93       BSCQS 
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E      -  Estimotetl 

NR  -  No  Record 


«    TABLE  ^5S 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


STOCKTON    SHIP    CHANNEL    AT    BURNS    CUTOFF 


STATION    NO 


WATEB   ^ 

TEAR 


196  3  J 


DSTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JiN 

FEB 

MAR 

APR 

WAV 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

\\-M 

\\:%\ 

16.46 
12.21 

15.86 
12.28 

18.04 
14.58 

16.41 
12.54 

16.77 
12.84 

\\\'lS 

16.95 
13.52 

16.59 
12.87 

17.14 
12.89 

17.11 
12.78 

Z 

16.75 
12.95 

16.55 
12.46 

16.30 
12.15 

16.00 
12.24 

18.20 
1*.*0 

16.84 
12.94 

16.22 
12.46 

16.41 
12.99 

16.98 
13.65 

16.86 
12.81 

17.34 
12.97 

16.99 
12.71 

2 

3 

16.70 
13.07 

i!:ll 

15.79 
12.27 

16.30 
12.45 

18.72 
15.36 

16.71 
12.36 

15.99 
12.24 

16.56 
13.16 

17.01 
13.39 

16.99 
12.89 

17.31 
12.71 

15.91 

12.71 

3 

4 

16.75 
12.93 

16.30 
12.52 

15.80 
12.05 

16. *4 
12.62 

18.76 
15.00 

16.32 
12.0* 

\\\%% 

16.67 
13.26 

16.91 
13.04 

17.1* 
12.7* 

17.27 
12.68 

17.2* 

13. *9 

4 

5 

16.6<t 
12.79 

16.06 
12.42 

15.85 
12.15 

16.64 

12.67 

18.51 
15.58 

16.21 

12.07 

11:21 

15.71 
13.24 

17.23 
13.23 

17.16 
12.71 

17.29 
12.77 

17.1* 
13.15 

6 

16.59 
12.6<> 

15.96 
12.15 

16.20 
12.42 

16.79 
12.63 

18.31 
14.49 

16.58 
12.39 

16.44 
12.98 

16.53 
13.16 

17.26 
13.03 

17.25 
12.71 

17.28 
12.77 

16.66 
12.9* 

6 

7 

16.67 
12. «3 

16.00 
12.26 

16.38 
12.68 

16.99 
12.58 

18.20 
14.17 

16.59 

13.5* 

16.87 
13.64 

16.79 
13.23 

17.52 
13.07 

17.25 
12.76 

17.14 
12.81 

17.06 
13.** 

7 

e 

15.91 
12.41 

16.34 
12.51 

16.60 
12.69 

17.14 
13.77 

18.09 
14.05 

}I:Z? 

16.84 
13.62 

17.00 
13.19 

17.71 
13.04 

17.22 
12. *6 

16.8* 
12.80 

17.18 
13.38 

6 

9 

16.51 
12.37 

16.69 
12.83 

16.86 
13.26 

17.36 
12.67 

17.92 
14.00 

16.60 
12.62 

17.05 
13.70 

16.91 
12.82 

17.64 
13.14 

17.11 
12. *7 

16. *7 
12.57 

17.2* 
13.36 

9 

10 

16.56 
12.5* 

16.75 

12.72 

\\\l\ 

17.32 
12.90 

17.89 
14.17 

16.32 

12.70 

17.17 
13.89 

16.80 
12.89 

17.84 
13.22 

15.89 
12. *5 

16.62 
12.79 

17.13 
12.9* 

iO 

1 1 

16.66 
12.66 

16.81 

13.05 

17.12 
12.58 

16.82 
12.90 

17.24 
14.12 

16.15 
12.67 

17.14 
13.74 

16.97 
12.85 

17.42 
12.97 

15.8* 
12.76 

16.89 
13.3* 

15.97 
12.87 

1  1 

12 

17.0* 
13. 47 

17.14 
12.57 

17.25 
12.65 

16.28 
12.57 

16.84 
13.70 

15.8* 
12.78 

17.27 
13.80 

16.80 
12.71 

17.27 
12.97 

16.77 
12.96 

15.79 
13.17 

17.19 
12.88 

12 

13 

17.72 
13.82 

17.13 
12.76 

16.95 
12.64 

15.99 
12.16 

16.74 
13.62 

15.72 
12.49 

17.29 
13.79 

16.72 
12.82 

16.92 
13.12 

16.3* 
13.23 

16.97 
12.81 

17.0* 
12.8* 

13 

14 

17.88 
1*.*1 

17.11 
12.64 

16.90 
12.47 

15.65 
12.18 

16.85 
13.89 

16.01 
12.83 

17.59 
14.21 

15.74 
12.86 

16.99 
12.86 

15.92 
13.2* 

17.01 
12.69 

17.11 
12.89 

14 

15 

18.05 
13.97 

16.77 
12.64 

17.00 
12.62 

15.64 
12.17 

16.66 
13.91 

16.30 
12.62 

17.04 
13.69 

16.24 
12.64 

16.74 
12.7* 

17.05 
13.29 

17.09 
12. *9 

17.12 
13.18 

5 

16 

17.92 

14.33 

16.32 
12.45 

16.48 
12.89 

15.87 
12.27 

16.75 
13.75 

15.92 
12.9* 

16.67 
13.6* 

16.18 
12.46 

15.86 
13.12 

17.20 
12.97 

17.33 
12.87 

17.2* 
13.19 

16 

17 

17.87 
13.87 

15.83 
12.07 

16.41 
12.76 

16.00 
12.52 

16.74 
13.39 

16.30 
12.47 

16.8* 
13.82 

16.20 
12.61 

17.21 
13.3* 

17.30 
12.88 

17.51 
12.97 

15.96 
13.21 

17 

18 

17.67 
13.76 

15.76 

12.01 

16.58 
12.91 

16.18 
12.80 

16.72 
13.10 

15.86 
11.98 

16.82 
13.50 

16.61 
13.07 

17.69 
13.54 

17.32 
12.64 

17.32 
12.87 

16.84 
13.22 

18 

19 

17.34 
13.66 

15.52 
11.82 

16.34 
12.83 

16.09 
12.40 

16.75 
12.89 

15.84 
11.87 

17.12 
13.81 

16.90 
13.47 

17.84 
13.31 

17.47 
12.69 

17.16 
12.79 

15.53 
13.27 

19 

20 

16.63 
13.32 

15.66 
11.84 

16.30 
12.90 

16.22 
12.22 

17.16 
13.03 

15.88 
11  .89 

17.09 
13.81 

17.32 
13.71 

17.85 
13.15 

17.45 
12.69 

16.92 
12.72 

16.77 
13.53 

20 

21 

16.29 
12.82 

15.89 
12.22 

16.30 
12.91 

16.52 
12.36 

17.11 
14.15 

16.55 
12.37 

17. *2 
13.85 

17.62 
13.51 

18.06 
13.09 

17.29 
12.68 

15.61 
12.69 

16.81 
13. *7 

21 

22 

16.24 
12.76 

16.23 
12.60 

16.57 
12.89 

16.69 
12.29 

17.10 
12.76 

16.81 
12.42 

17.27 
13.81 

17.57 
13.17 

17.83 
13.07 

17.38 
12.73 

15.57 
12.99 

15.91 
13.5* 

22 

23 

16.5* 
12.9* 

16.45 
12.89 

16.76 

12.90 

16.71 
13.63 

16.96 
12.69 

16.70 
12.58 

17. *3 
13.86 

17.80 
13.26 

17.64 
12.79 

17.04 
12.77 

16.37 
13.03 

16.6* 
13.29 

2  3 

24 

16. *8 
13.1* 

16.34 
12.49 

16.88 
13.94 

16.92 

12.30 

16.87 
12.66 

16t24 
12.91 

17,78 
13.99 

17.98 

13.29 

17.26 
12.61 

15.74 
12.69 

16.3* 
12.99 

16.59 
12.97 

24 

26 

16.39 

13.02 

16.33 
13.05 

16.38 
12.73 

16.87 
12.40 

16.75 
12.69 

16.14 
12.37 

18.01 
13.79 

17.93 
13.29 

16.84 
12.40 

16.24 
12.42 

15.37 
13.1* 

16.64 
12.89 

25 

26 

16.34 
12.87 

16.64 
12.37 

17.00 
12.55 

16.79 
12.40 

16.45 
12.85 

16,22 
12.50 

18.05 
13.77 

17.85 
13.29 

16.59 
12.82 

16.27 
12.45 

16.43 
12.96 

16.91 
12.82 

26 

27 

16.19 

13.01 

16.60 
12.69 

16.95 
12.60 

16.59 

12.40 

16.44 
12.81 

16.52 
12.74 

17.65 
13.2* 

17.38 
13.12 

16.39 
12.83 

15.89 
13.37 

16.6* 
12.81 

16.29 

13.01 

27 

28 

16.19 
12,64 

16.66 
12.32 

16.81 
12.52 

16.39 

12.40 

16.51 

12.78 

17.22 
13.24 

17.21 
12.99 

17.27 
13.24 

16. *7 
12.57 

16.86 

13.74 

15. *7 
12.79 

16.87 
12.99 

26 

29 

16.52 
12.57 

16.61 
12.34 

16.57 
12.37 

15.82 
12.** 

17.19 
13.22 

16.8* 
12.98 

16.77 
12.86 

15. *2 
12.7* 

16.93 
13.39 

16.81 
12.79 

17.04 
13.05 

29 

30 

\\\%\ 

16.61 
12.22 

16.50 
12.32 

16.99 
12.69 

17.24 
13.09 

16.51 
12.87 

16.66 

13.01 

16.39 

13.05 

16.87 
13.15 

17.07 
12.87 

16.99 

13.07 

30 

31 

16.62 
12.69 

16.16 
12.36 

17.49 
13. *8 

17.14 
13.44 

16.85 
13.37 

17.04 
13.14 

17.11 
12.73 

3 

MAXIMUM 

18.05 
12.37 

17.14 
11.82 

17.25 
12.05 

17. *9 
12.16 

18.76 
12.66 

17.24 
11.87 

18,05 
12.2* 

17.98 
12.45 

18.06 
12. *0 

17.47 
12.42 

17.51 
12.49 

17.24 
12.71 

riAXIMUl^ 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.BSM, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


BEF 
DATUM 


57  57  46       121  21  5t     SW  6     IN  6e 


MAY  40-DATE 


1940 
1943 
1945 
1946 
1951 


1943 
1945 
1946 
1951 


-4.22 
-4.39 
-4.70 
-3.00 
-3.02 


Station  located  on  north  end  of  Rough  and  Ready  Island,  approx.  0.4  ml.  above  Burns  Cutoff. 
3y  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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station  affected 


USCQS 
USCOS 
USCQS 
USCOS 
USCOS 


E      -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


*  TABLE  256 

DAILY    MAXIMUM     AMD    MINIMUM     TIDES 


SAN  JOAOUIN  RIVER  AT  RINDGE  PUMP 


ST4T.0N    NO 


895620 


1963^ 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

ilPR 

'^  .■;  T 

JUNE 

J  U  L  t 

A  .  1  0 

'■■,  (   ( ■  T 

J  A  T  t 

' 

13.32 
9.77 

13,46 

9.49 

13.43 

9.20 

12.74 
9.29 

14.90 
11.53 

13.28 
9.59 

13.64 
9.91 

13.31 
9.81 

1?:?? 

13,50 
9.92 

14,07 
9.97 

'%\l\ 

Z 

13.67 
9.98 

13.42 
9.51 

13.22 
9.16 

12.88 
9.24 

15.09 
11.39 

13.66 

10.01 

13.09 
9.52 

13.28 
10.04 

13.86 
10.66 

13.76 
9.86 

14.29 
10.03 

13.92 
9.79 

2 

3 

13.56 

10.08 

13.46 

9.40 

12.72 
9.27 

13.17 
9.44 

15.61 
12.31 

13.56 
9.46 

12.86 
9.31 

13.45 

10.18 

13.92 

10.38 

13.88 
9.87 

'?:?? 

13.86 
9.78 

3 

4 

13.62 
9.95 

13.20 
9,63 

12.72 

9.04 

13.41 
9.71 

15.66 
11.99 

13.18 
9.13 

12.93 
9.62 

13.53 
10.31 

\\\%X 

'5:?l 

14.19 
9.77 

14.15 
10.52 

4 

5 

13.49 
9.77 

12.95 

9.44 

12.77 
9.15 

13.65 

9.72 

15.42 
11.50 

13.11 
0.12 

13.21 
9.89 

13.58 
10.28 

14.11 
10.23 

14.09 
9.73 

14.22 
9.79 

13.98 

10.14 

6 

13.44 
9.58 

12.91 
9.21 

13,09 
9.41 

13.76 

9,70 

15.23 
12.38 

13.42 
9.42 

13.28 

10.09 

13.46 

10.19 

14.13 
10.03 

14.16 
9,77 

14.14 

9.79 

13.48 

9.96 

f 

7 

12.62 

9.40 

12.91 
9.27 

13.29 
9.69 

13.85 

9.60 

15.13 
11.15 

13,48 
9.53 

13.71 
10.68 

13.67 
10.23 

14.41 
10.11 

14.21 
9.81 

14.06 
9.85 

13.91 
10.44 

r 

8 

13.49 
9.37 

13.22 
9.54 

13.49 
9.69 

14.05 
10.77 

15.02 
11.06 

13.56 
10.33 

13.71 
10.65 

13.84 
10.18 

14.60 
10.06 

14.16 
9.54 

13.81 
9.84 

14.04 
10.39 

a 

9 

13.33 
9.35 

13.61 
9.89 

13.74 
10.27 

14.24 
9.68 

14.82 

10.91 

13.46 
9.68 

13.91 

10.73 

13.81 
9.83 

14.52 
10.20 

14.02 
9.53 

13.39 
9.72 

14.08 
10.37 

9 

(0 

13.40 
9.51 

13.67 
9.72 

13.81 

9,60 

14.21 

9.93 

14.82 
11.19 

13.22 
9,76 

14.01 
10.93 

13.69 
9.86 

14.74 
10.25 

13.79 
9.52 

13.56 
9.88 

13.96 
9.94 

10 

1  1 

13.41 
9.66 

13.74 

10.11 

13.96 

9.57 

13,73 
9,92 

14.16 
11.12 

13,05 
9.74 

14.01 
10.76 

13.82 
9.86 

14.31 

10.03 

13.74 
9,76 

13.94 
10.37 

12,81 
9,89 

1 1 

12 

13.92 

10.48 

14.08 
9.57 

14.07 
9.66 

13.20 
9.60 

13.77 
10.72 

12.76 
9.83 

14.11 
10.80 

13.67 
9.67 

14,18 
10.01 

13,69 
9.97 

12.71 
10,19 

14,07 
9.84 

12 

13 

14.55 
10.91 

14.06 
9.81 

13.83 
9.65 

12.91 
9.15 

13.67 
10.64 

12.65 
9.54 

14.13 
10.76 

13.63 
9.78 

13.84 
10.12 

13.26 
10.26 

13.89 
9.89 

13.86 
9.83 

13 

14 

14.67 
11.36 

14.04 
9.69 

13.71 
9.49 

12.56 
9.19 

13.76 

10.85 

12.91 
9.90 

14.37 
11.23 

13.60 
9.82 

13.86 
9.83 

13.82 

10.29 

13.94 
9.71 

13.94 
9.86 

14 

15 

14.81 
10.91 

13,71 
9.70 

13.89 

9.61 

12.52 
9.19 

13.58 
10.87 

13.22 

9.67 

13.88 
10.63 

13.18 
9.63 

13.61 
9.78 

13.98 

10.32 

14.02 
9.56 

13.96 

10.16 

"  15 

16 

14.71 
11.27 

13,29 
9.49 

13.38 
9.89 

12.78 
9.29 

13.71 
10.73 

12.90 
9.99 

13.52 

10.61 

13.06 
9.44 

13.76 
10.19 

14,12 

10.04 

14.26 
9.93 

14,05 
10,16 

16 

17 

14.71 
10.79 

12.81 
9.14 

13.29 
9.76 

12.90 
9.5* 

13.65 
10.36 

13.24 
9.52 

13.68 
10.81 

13.15 
9.61 

14.07 
10.40 

14.25 
9.93 

14.47 
10.02 

13.77 
10.19 

17 

le 

14.52 
10.71 

12.74 
9.07 

13.47 
9.86 

13.10 
9.84 

}?:§! 

12.77 
9.04 

13.66 

10.51 

13.48 
10.06 

14.60 
10.70 

14.25 
9.72 

14.24 
9.94 

13.68 

10.21 

18 

19 

14.15 
10.64 

12.47 
8.82 

13.24 
9.82 

13.03 
9.44 

13.66 
9.87 

12.72 
8.99 

13.98 
10.81 

13.78 
10.48 

14.74 
10.36 

14.39 
9.79 

14.12 
9.83 

13.46 
10.20 

19 

20 

13.44 

10.28 

12.62 
8.86 

13.18 
9.89 

13.23 
9.28 

14.00 
10.02 

12.77 
8.94 

13.98 
10.89 

14.21 
10.68 

W'.Vo 

14.37 
9.77 

13.89 
9.77 

13.59 
10.49 

20 

21 

13.14 

9.80 

12.83 
9.27 

13.19 
9.89 

13.45 
9.37 

13.95 

9.81 

13.41 
9.44 

14.26 

10.91 

14,46 
10.51 

14.93 
10.14 

14.29 

9,74 

13.52 
9,78 

13.61 
10.42 

2 

22 

13.10 
9.74 

13.16 
9.68 

13.44 
9.84 

13.53 
9.33 

13.98 

10.91 

13,63 
9.55 

14.11 
10.81 

14.43 
10.21 

14.76 
10.13 

14.31 
9.76 

13.49 
10.08 

13,72 
10.50 

22 

23 

13.36 

9.94 

13.41 
9.96 

13.62 
9.81 

13.62 

10.64 

13.79 
9.69 

13.57 
9.64 

14.25 

10.83 

14.68 
10.28 

14.52 
9.83 

13.97 
9.79 

13.36 
10.12 

13.43 
10.24 

23 

24 

13.31 
10.12 

13.27 
9.52 

?,\\\ 

13.83 
9.32 

13.74 
9.71 

13.69 
9.95 

14.58 
10.96 

14.85 
10.31 

14,15 
9.62 

13.69 
9.74 

13.29 

10.05 

13.42 
9.94 

24 

25 

13.19 
10.01 

13.27 
10.13 

13.77 
9.72 

13.78 
9.44 

13.59 
9.74 

13.02 
9.44 

14.82 
10.81 

14.81 
10.33 

13.76 
9.45 

13.19 
9.46 

13.39 
10.15 

13.49 
9.84 

25 

26 

13.19 

10.01 

13.52 
9.39 

13.85 
9.54 

13.67 
9.44 

13.31 
9.86 

13.12 
0.62 

14.85 
10.73 

14.70 
10,30 

13.53 
9.86 

13,24 
9.52 

13.39 
10.04 

13,75 
9,76 

26 

27 

13.06 
9.94 

13.51 
9.70 

13.78 
9.59 

13.48 
9.45 

13.31 
9.84 

13.42 
9.82 

14.48 

10.23 

14.26 
10.11 

13.38 
9.86 

12.82 
10.41 

13.62 
9.88 

13.09 
9.94 

27 

28 

13.05 
9.64 

13.57 
9.34 

13.70 
9.53 

13.28 
9.46 

13.27 
9,77 

14.12 

10.27 

14.07 
10.04 

14.18 
10.26 

12.73 
9.72 

13.80 
10.77 

12.43 
9.88 

13.74 
9.98 

26 

29 

13.36 
9.58 

13.54 
9.37 

13.47 
9.41 

12.82 
9,48 

14.03 
10.25 

13.69 
10.01 

13.29 
9.83 

13.36 
9.74 

13.88 
10.46 

13.79 
9.87 

13.87 
9.97 

29 

30 

13.44 
9.61 

13.51 
9.22 

13.39 
9.34 

13.91 
9.74 

14.07 
10.13 

13.38 
9.91 

13.56 
10.01 

13.31 
10.08 

13.84 

10.22 

14.09 
9.91 

13.82 
10.02 

30 

31 

13.47 
9,62 

13.04 
9.39 

14.40 
10.58 

13.95 

10,42 

13,76 
10,34 

13.98 
10.21 

14.04 
9.78 

31 

WX.MUM 

14,81 

9.35 

14.08 
8.82 

14.07 
9.04 

14.40 
9.15 

15.66 
9,69 

14.12 
8.94 

14.85 
9.31 

14,85 
9.44 

14,93 
9.45 

14,39 
9,46 

14.47 
9.56 

14.15 
9.76 

MAXIMUM 

MINIMUM 

M'NIMUM 

CREST 

STAGES 

1 

DOTE 

TIME 

ST46E 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

04TE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.  D.BaU. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  39  51         121    25    06      NW27      2N   pE 


JUL  J9-DATE 


1939 
1940 
1940 


1910 


-2.2    USED 
0.00   USCGS 
J.O    USED 


Station  located  on  Rindge  Tract  at  Pourteenmlle  Slough  near  Junction  with  Stockton  Ship  Channel,  8  ml.  NW  of 
Stockton.  Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maxlnmm  discharge. 


E 
MR  - 


Eatimoted 
No   Record 


#    TABLE  J57 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SAN    JOAQUIN    RIvER     AT     VENICE     ISLAND 


sraTiON  NO 


WATER    "^ 

reao 


DATE 

OCT 

NOV 

1 

DEC 

J4N 

FES 

MAR 

APR 

MA  V 

JUNE 

J  ij  L  ' 

A-  : 

l-T 

DATE 

1 

n'S 

16.97 
13.24 

16.92 

13.03 

16.26 

13.08 

18.32 
15.13 

16.72 
13.28 

17.14 
13,56 

16,82 
13,45 

17.27 
14.18 

16.97 
13.65 

17.53 
13.64 

17.41 
13.43 

1 

2 

NR 
NR 

16.92 
13.24 

16.74 
12.92 

16.38 
13.01 

18.52 
15.02 

17.15 
13.65 

16.59 
13.18 

16.72 
13.70 

17.33 
14.31 

17.22 
13.66 

17.73 
13.73 

17.30 

13.42 

2 

3 

17.04 

13. ai 

16.96 
13.14 

16.22 
13.06 

16.66 
13.21 

19.08 
15.93 

17.02 
13.12 

16.36 
12.94 

15.85 
13,88 

17,33 
13,94 

17.34 
13,60 

17.71 
13.46 

\]'M 

3 

4 

17.11 
13.69 

16.73 
13.26 

16.18 
12.82 

16.83 
13.40 

lt:U 

16.68 
12.82 

15,37 
13.27 

16,98 
14,00 

17,26 
13,70 

17.51 
13.41 

17,65 
13.43 

17,54 
14,19 

4 

5 

16.99 
13.49 

16.41 
13.16 

16.25 
12.91 

17.06 
13.46 

18.86 
15.14 

16.60 
12.80 

16,68 
13,56 

17,02 
13,94 

17,57 
13.86 

17,64 

13,38 

17.56 
13,49 

17,46 
13,89 

6 

16.98 
13.34 

16.32 
12.91 

16.56 
13.18 

17.21 
13.40 

18.66 
15.99 

16.90 
13.10 

16.75 
13,73 

16.92 
13.87 

17.61 
13.59 

17.62 
13.42 

17.53 
13.48 

15.94 
13.59 

6 

7 

17.02 
13.16 

NR 
NR 

16.74 
13.43 

17.30 
13.33 

18.54 
14.81 

16.95 
13.23 

17.16 
14.30 

17.11 

13.90 

17.85 
13.78 

17.56 

13.44 

17.45 
13.58 

17.34 
14.19 

■7 

e 

16.19 
13.15 

NR 
NR 

16.98 
13.46 

17.51 
14.46 

18.42 
14.77 

16.96 
13.38 

17.16 
14.38 

17.29 
13,83 

18,04 
13,74 

17.65 
13.18 

17,23 
13.49 

17.49 

14.11 

e 

9 

16.84 

13.09 

NR 
NR 

17.21 
13.38 

17.70 
13.42 

18.28 
14.61 

16.93 
14.02 

17.36 
14.36 

17,24 
13,54 

17,96 

13.81 

17.48 
13.21 

15,86 
13,39 

17.56 

14.10 

9 

10 

16.88 
13.33 

NR 
NR 

17.31 
14.21 

17.72 
13.67 

18.26 
14.88 

16.68 
13.48 

17.49 
14.61 

17,14 
13.66 

18.17 
13.84 

17.26 
13.19 

17.01 
13.53 

17.46 
13.66 

10 

1 1 

16.91 
13.49 

NR 

NR 

17.45 
13.34 

17.25 
13.64 

17.56 
14.77 

16.55 
13.40 

17.46 
14.36 

ll'Al 

17.76 
13.55 

17.19 
13.43 

17.27 

14,02 

15.32 
13.62 

1  [ 

12 

17.60 
14.36 

NR 
NR 

17.61 
13.43 

16.70 
13.27 

17.21 
14.38 

16.23 
13.48 

17.58 
14.45 

17.17 
13.32 

17.59 
13.59 

17.08 
13.53 

17,33 
13.88 

17.54 
13,69 

12 

13 

18.07 
14.73 

NR 
NR 

17.34 
13.43 

16.40 
12.86 

17.10 
14.28 

16.10 
13.21 

17.58 
14.39 

17.12 
13.40 

17.28 
13,74 

17.22 
13.87 

16,94 
13,56 

17,32 
13.59 

13 

14 

18.15 
15.14 

NR 
NR 

17,26 
13.26 

16.10 
12.90 

17.20 
14.51 

16.40 
13.58 

17.65 
14.86 

17.08 
13.41 

16,69 
13.43 

16.37 
13.94 

17.38 
13.34 

17,42 
13,64 

1*3 

15 

18.24 
14. 6B 

NR 
NR 

17.45 
13.34 

15.95 
12.90 

17.03 
14.51 

16.69 
13.34 

17.38 
14.23 

16.55 
13.24 

17.03 
13.47 

17.36 
13.99 

17.45 
13.28 

17.49 
13.89 

<t 

16 

!I:J? 

NR 

NR 

16.92 
13.66 

16.22 
13.00 

17.12 
14.36 

16.54 
13.67 

16.99 
14.21 

16.61 
13.08 

17.15 
13.86 

17.54 
13.70 

17.58 
13.62 

17.52 

13.91 

16 

17 

18.19 
14.55 

NR 
NR 

lt:l? 

16.33 
13.20 

17.11 
13.96 

16.72 
13.17 

17.16 
14.43 

16.53 
13.26 

17.45 
14.04 

17.63 
13.58 

17.87 
13.71 

17.29 
13.94 

17 

18 

18.01 
14.47 

NR 
NR 

11:1*3 

16.52 
13.52 

17.09 
13.72 

11:1*8 

17.13 
14.16 

16.91 
13,71 

17,99 
14,31 

17.63 
13.36 

17.68 
13.52 

17.19 

14.01 

18 

19 

17.66 
14.38 

NR 
NR 

16.71 
13.56 

16.46 

13.08 

17.13 
13.53 

16.21 
12.61 

17.46 
14.48 

17,21 
14.17 

18,17 

14,04 

17.81 
13.44 

17.49 
13.52 

15.92 
13.97 

19 

20 

16.94 

14.04 

NR 
NR 

16.68 
13.61 

16.54 
12.98 

17.42 
13.66 

16.29 
12.63 

17.46 
14.49 

17.66 
14.35 

18,16 
13.87 

17.77 
13.46 

17.27 
13.44 

17.08 
14. Jl 

20 

21 

16.63 
13.56 

NR 
NR 

16.68 
13.65 

16.88 
13.06 

17.41 
13.46 

16.89 
13.13 

17.73 
14.54 

17.91 
14.18 

18.35 

13.81 

17.56 
13.41 

15.92 
13.40 

17.11 
14.19 

21 

22 

16.61 
13.49 

16.57 
13.38 

16.93 
13.63 

17.04 
13.10 

17.40 
14.52 

17.06 
13.34 

17.59 
14.49 

17.86 
13,86 

18.18 
13,75 

17.76 
13.46 

16.84 
13.59 

17.23 
14,22 

22 

23 

16.81 
13.67 

16.82 
13.64 

17.14 
13.63 

17.09 
14.26 

17.25 
13.41 

17,04 
13,34 

17.71 
14,51 

18.08 
13,94 

17,96 

13,51 

17.42 

13.45 

16.68 

13.68 

15.91 
13.97 

23 

24 

16.77 
13.82 

16.67 
13.26 

17.26 

13.51 

17.31 

13.00 

17.21 

13.40 

16,57 

13.13 

18,02 
14,59 

18,25 
13.94 

17,65 

13,30 

17,15 
13.39 

15.53 
13.64 

15.91 
13.54 

24 

25 

16.69 
13.77 

16.70 
13.15 

17.28 
14.68 

17.29 
13.20 

17.05 
13.45 

16.47 
13.47 

18,30 
14,53 

18.23 
13.90 

17.20 
13.15 

15.62 
13.11 

16.70 
13.71 

16.95 

13.54 

25 

26 

16.69 
13.67 

16.99 
14.06 

17.37 

13.31 

17.13 
13.15 

16.78 
13.57 

16,,59 
13.30 

18.36 
14.43 

18,13 
13,92 

16.98 
13.50 

iti? 

16.74 
13.61 

17.24 
13.48 

26 

27 

16.53 

13.76 

16.97 
13.42 

17.32 
13.37 

16.95 

13.15 

16.76 
13.52 

16,87 
13,52 

17.99 
13.90 

17,71 
13,72 

16.86 
13.51 

17.30 
14.03 

16.97 
13.47 

16.67 
13.70 

27 

28 

16.54 
13.37 

17.04 
13.11 

17.22 
13.31 

16.74 
13.20 

16.76 
13.49 

17,61 
13,95 

17.58 
13.71 

17.53 
13.85 

15.17 
13.39 

17.36 
14.43 

17.15 
13.44 

17.24 
13.69 

28 

29 

16.84 

13.31 

16.99 
13.09 

17.01 
13.17 

16.38 
13.17 

17.52 
13.94 

17.20 
13.57 

16.78 
13.46 

15,82 
13,38 

16.96 
14.11 

16.21 
13.47 

17.34 
13,72 

29 

30 

16.95 
13.34 

16.96 
12.99 

16.91 
13.12 

17.46 
13.49 

17.57 
13.79 

16.89 
13.60 

17.01 
13.66 

15.76 
13.76 

17.31 
13.88 

17.38 
13.51 

17.33 
13.77 

30 

31 

16.97 
13.32 

16.58 
13.  18 

17.86 
14.42 

17.44 

14.06 

17.23 
14.01 

17.48 
13.85 

17.41 
13.42 

3i 

MAXIMUM 

l8.2il 
15.09 

17.'t9A 
12.it4A 

17.61 
12.82 

17.86 
12.86 

19.12 
13.40 

17.61 
12.61 

18.35 
12.94 

18.26 
13.08 

18.36 
13.16 

17.81 
13.11 

17.87 
13.28 

17.55 
1'.41 

MAXIMUM 

MINIMUM 

WiMMuM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  Xn  order  to  machine  process  the  data  in  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Occurred  during  period  of  clock  stoppage. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECT  SIR. 
M.D.B.BiM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REE 
DATUM 


}8  0}  01     121  29  45     NE  2  2N  4E 


10.7 


12/26/55 


OCT  27-DATE  1927 
1959 


Station  located  on  Little  Connection  Slough  on  Empire  Island,  0.7  mi.  S  of  Venice  Island  Ferry, 
affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


-^.45       uscas 
-4.00       uscas 


station 


B-290 


•T48LE  258 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

MIDDLE    RIVER    AT   MOMRY    BRIOGE 


-  Estimated 

-  No  Record 


STATION    NO 

TEAR 

B95540 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

J4N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SE  P' 

DA'E 

' 

U:U 

n:U 

!l:?l 

15.67 
13.23 

17.61 
14.59 

16.29 
13.98 

17.19 
15.34 

\t-Ai 

18,25 

17,06 

16,22 
13,29 

!t:^SE 

16.50 
13,17 

2 

16.29 
13.27 

16.34 
13.21 

16.09 
13.09 

15.78 
13.10 

17.80 
14.37 

16.72 
14.04 

16.68 
15.70 

16.76 
15.58 

18.20 
16.97 

16.52 
13.17 

16.60 
12.92 

16.37 
13,12 

2 

3 

16.19 
13.96 

16.39 
13.13 

15.60 
13.09 

16.02 
13.12 

18.72 
16.02 

16.71 
14.32 

16.15 
14.76 

16.68 
14.99 

18.08 
16.66 

16.56 
13,22 

16.59 
12.70E 

16.25 
13.02 

3 

4 

16.32 
13.23 

15.70 
13.16 

15.48 
12.89 

16.22 
13.19 

19.20 
16.56 

16.20 
13.74 

16.10 
14.20 

16.65 
14.68 

17.81 
16.31 

16.66 
13.19 

16.49 
12.84E 

16.55 
13.58 

4 

5 

15.32 
13.13 

16.13 

13.09 

15.52 
12.88 

16.42 

13.40 

19.09 
17.15 

16.01 
13.34 

16.24 
14.18 

16.73 
14.86 

17.85 
15.98 

16.67 
13.04 

16.53 
12.74E 

16.44 
13.32 

e 

16.23 

13.03 

15.69 
12.97 

15.87 
13.03 

16.57 
13.45 

18.92 
16.94 

16.25 
13.16 

16.23 
14.18 

16,67 
14,86 

17.61 
15.31 

16.75 
13.14 

16.41 
I2.80E 

15.99 
13.16 

6 

7 

16.21 
12.98 

15.59 
12.98 

16.03 
13.21 

16.63 
13.38 

18.75 
16.79 

16.29 
13.31 

16.55 
14.03 

16.81 
14.86 

17.51 
14.77 

16.79 
13.20 

16.27 
12.87 

16.40 
13.50 

7 

8 

}l:l? 

15.88 
13.12 

16.29 
13.34 

16.76 
13.29 

18.32 
16.54 

16.26 
13.34 

16.74 
14.35 

16.99 
14.90 

17.54 
14.42 

16.74 
13.11 

15.98 
12.77E 

16.55 
13.56 

8 

9 

16.03 
12.97 

}!:!! 

!I:J? 

16.99 

13.37 

18.01 
15.76 

16.21 
13.37 

17.11 
15.19 

16.98 
14.81 

17.46 
14.64 

16.66 
13.14 

15.65 
I2.80E 

15.70 
13.50 

9 

10 

16.00 
13.07 

16.31 
13.46 

16.60 
13.43 

\l:l\ 

18.09 
15.77 

15.91 
13.36 

17.50 
15.84 

16.92 
14.96 

17.74 
14.74 

16.39 
13.04 

15.59 
13.01 

16.61 
13.23 

10 

. 

16.02 
13.18 

16.38 
13.35 

16.68 
13.36 

16,59 
13,66 

17.69 

15.80 

15.79 
13.24 

17.61 
15.89 

17,20 
15,26 

17.34 
14.69 

16.35 
13.24 

15.85 
13.29 

16.51 
13.10 

1  1 

12 

16.53 

13.70 

16.74 
13.28 

16.87 
13.39 

16.02 
13.37 

17.49 
16.04 

15.49 
13.23 

17.77 
16.29 

17.33 
15.95 

17.29 
15.03 

16,24 
13.14 

16.19 
13.15 

16.60 
13.08 

12 

13 

17.2* 
1*.13 

16.74 
13.40 

n-.u 

15.74 
13.09 

17.39 
15.99 

15.29 
12.99 

18.22 
16.94 

17.81 
16.56 

17.14 
14.94 

16.24 
13.29 

16.25 
12,69E 

16.49 
13.12 

13 

14 

17,43 
1».56 

16.75 
13.30 

16.48 
13.29 

15.36 
13.02 

17.39 
15.83 

15.55 
13.17 

18.45 
16.65 

17.89 
16.43 

16.90 
■     13.86 

16.37 
13.35 

16,25 
12,73E 

16.55 
13.24 

t4 

15 

17.62 
14.30 

16.44 
13.27 

16.73 

13.10 

15.26 
12.96 

17.71 
16.28 

15.87 
13.05 

17.50 
15.50 

17.37 
15.66 

16.46 
13.42 

16.44 
13.37 

16.30 
12.67E 

16.57 
13.48 

- 

16 

17.55 
14.56 

16.07 
13.13 

16.29 
13.42 

15.52 
12.89 

17.82 
16.46 

15.47 
13.12 

17.22 
15.95 

16.82 
14.88 

16.52 

14.06 

16.58 
13.11 

16.52 
12.87 

16.64 
13.48 

16 

17 

17.50 
14.24 

15.63 
12.94 

16.08 
13.29 

15.67 
12.97 

17.58 
16.34 

16.00 
13.00 

17.68 
16.32 

16.46 
14.52 

16.92 
14.34 

16.65 

13.07 

16.71 
12.92 

16.43 
13.56 

17 

19 

17.30 
14.08 

15.47 
12.84 

16.23 
13.21 

15.84 
13.06 

17.35 
15.91 

15.62 
12.82 

17.54 
16.61 

16.58 
15.04 

17.43 
14.50 

16.67 
12.99 

16.52 

12.91 

16.38 

13.55 

IS 

19 

16.65 
13.95 

15.15 
12.77 

16.03 
13.08 

15.79 
13.42 

17.29 
15.64 

15.60 
13.75 

17.38 
15.67 

16,78 
14.44 

17.55 
14.48 

16.79 

13.09 

16.35 
12.97 

16.15 
13.52 

19 

20 

16.99 
13.64 

15.22 
12.76 

16.01 
13.23 

15.86 
13.01 

17.59 
15.47 

15.59 
12.80 

17.38 
15.54 

17.28 
14.87 

17.59 
14,61 

16.74 

13.07 

16.12 
12.93 

16,33 
13.71 

20 

21 

}!.i^ 

15.48 
12.86 

16.11 
13.32 

16.17 
12.94 

17.42 
15.52 

16.13 
12.84 

17.61 
15.66 

17.75 
15.71 

17,85 
15,06 

16.59 
13.02 

15.86 
12.71E 

16.38 
13.69 

21 

22 

}i:IJ 

15.84 
13.07 

16.37 
13.50 

16.25 

13.02 

17.29 
15.14 

16.12 
13.04 

17.71 
16.06 

17.83 
15.86 

17.83 
15.47 

16.66 
12.97 

15.85 
13,02 

16.53 
13.74 

22 

23 

16.11 
13.30 

16.10 
13.24 

16.62 
13.61 

16.28 

13.04 

17.02 
14.89 

\\:U 

17.96 
16,36 

18.13 
16,19 

17.77 
15.29 

16.29 
12,79E 

15,69 
13.09 

16.25 
13.56 

23 

24 

16.08 
13.44 

15.94 
13.31 

16.79 
13.72 

16.52 

13.04 

16.89 
14.74 

15.73 
13.20 

18.22 
16,53 

18.41 
16,38 

17.24 
14.34 

15.97 
12.78E 

15.67 
13,05 

16.26 
13.29 

24 

25 

15.97 
13.36 

15.97 
13.12 

16,74 
13.62 

16.43 
13.17 

16.67 
14.63 

15.66 
13.04 

18,38 
16,36 

18,45 
16,59 

il:?J 

15,42 
12,54E 

14,97 
13,12 

15,35 
13,16 

25 

26 

15.95 
13.37 

il:!§ 

}I:?S 

16.31 
13.12 

16.39 
14.49 

15.76 
13.21 

18.36 
16.23 

18.60 
16.85 

1I:U 

15,22 
12.73E 

15,72 

13.04 

16.30 
13.11 

26 

27 

15.83 

13.35 

16.27 
13.28 

16.73 
13,45 

16.09 
13,12 

16.49 

14.37 

16.04 
13.29 

18.07 
16,02 

18.42 
16.88 

16.27 

13,14 

15.43 
13,17 

15.86 
12.76E 

16,56 
13.26 

27 

28 

15.83 
13.18 

16.37 

13.10 

16.66 
13,38 

15,97 
13,11 

16.31 
14.17 

16.72 
13.74 

17,76 
15,89 

18.31 
16.77 

It-AU 

16,11 
13,48 

16.10 
12.77E 

16.49 
13.26 

28 

29 

16.17 
13.18 

16.33 
13.19 

16.39 
13.35 

15,43 
13,09 

16.79 
13.84 

17,32 
15,38 

17.91 
16.48 

15,95 
12,69E 

16,23 
13,08 

16.24 
12.87 

16.56 
13.32 

29 

30 

16.25 
13.25 

16.37 
13.10 

16.35 

13.27 

16,51 
12.99 

17.17 
14.76 

16.91 
15.18 

17.79 
16.78 

15,92 
13,22 

16,16 
12,96 

16.45 
12.87 

16.56 
13.41 

30 

3i 

16.31 
13.25 

16.04 
13.32 

16.62 
13.84 

17.34 
15.42 

18.10 

17.06 

16,35 

13,03 

16.47 
13.07 

3 

■UKIMUM 

17.62 

12.97 

16.75 
12.76 

16.87 
12.88 

17.01 
12,89 

19.20 
14.17 

17.34 

12.80 

18.45 
14.03 

18.60 
14.44 

18.25 
12.69E 

16,79 
12,54E 

16.71 
12.67E 

16.64 

13.02 

ytAK^VUM 

MtNlMUW 

Mt'J'MUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

Tit/E 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  Co  machine  process  the  data  in  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  T  SR. 

MO  eau 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


J7  50  04 


121    22  59 


NE2'«      IS   5E 


JUL  itS-DATE      ig-liS      1952 
1952 


Station  located  at  Undine  Road  crossing  on  Upper  Roberts  Island,      Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not   indicate  maximum  discharge. 


-2.70 
-2.67 


USCQS 
USCOS 
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♦TABLE         259 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

MIDDLE  RIVER  IT  BORDEN  HIGHWAY 


STanofj  NC 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULr 

AUG 

SEPT 

DATE 

' 

13.04 
9.98 

13.40 
9.82 

13.29 
9.52 

'l:tl 

14.76 
11.60 

13.20 
9.82 

13.77 
10.20 

13.25 

10.03 

13.89 
10.67 

13.34 
9.96 

13.82 
10.02 

13.75 
9.92 

1 

2 

13. »S 
10.13 

13.39 
9.81 

13.  13 
9.45 

12.76 
9.52 

14.79 
1  1.41 

13.65 
10.16 

13.22 
9,79 

13.23 
10.20 

13.91 
10.84 

13.54 
9.90 

14.05 
10.11 

13.63 
9.86 

3 

13.47 
10.23 

13.45 
9.68 

12.67 
9.54 

13.06 
9.69 

15.49 
12.42 

13,65 
9,73 

12.92 
9.57 

13.33 
10.33 

13.96 
10.63 

13.65 
9.91 

14.04 
9.86 

13,54 
9,88 

3 

4 

13.54 
10.21 

13.20 
0.79 

12.59 
9.34 

13.22 
9.89 

15.61 
12.83 

13,24 
9,34 

12.97 
9.85 

13.41 
10.48 

13.84 
10.23 

13.81 
9.82 

13.95 
9.86 

13.85 
10.64 

4 

5 

13.46 

10.08 

12.89 
9.68 

13,64 
9.39 

13.36 
9.96 

U-Al 

!3,09 
".34 

13.22 
10.69 

13.47 
10.43 

14.14 

10.40 

13.86 
9.86 

13.97 
9.92 

13.75 

10.36 

6 

13.46 
9.86 

12.81 
9.47 

12.97 
9.69 

13.68 
10.01 

15.21 
11.76 

13,37 
9,65 

13.27 
10.15 

13.38 
10,36 

14.14 
10.19 

13.98 
9.89 

13.87 
9.91 

13.31 
10.19 

6 

7 

12.61 
9.71 

12.71 
9.56 

13.09 
9,92 

13.73 
10.80 

15.13 
11.45 

\l-M 

13.69 
10.29 

13.59 
10.40 

14.38 
10.29 

14.00 
9.88 

13.75 
10.01 

13.73 
10.60 

7 

8 

13.43 
9.71 

13.01 
9.82 

13.34 
10.14 

13.85 
9.86 

14.96 
11.38 

13.39 
9.74 

13.53 
10.79 

13,75 
10,42 

14,63 
10,24 

13.95 
9.65 

13.44 
9.94 

13.84 
10.59 

e 

9 

13.26 
9.66 

13.34 
10.16 

13.59 
9.97 

14.10 
9.96 

14.79 
11  .21 

13.32 
9.38 

13.86 
U.Ol 

13,73 
10,08 

14,45 
10,36 

13.78 
9.68 

13.12 

9.83 

13,89 

10.52 

9 

10 

13.30 
9.82 

13.40 
10.34 

13.65 
9.96 

14.05 
10.25 

14.82 
1  1.47 

13.09 
9.99 

14.07 
11.19 

1'.65 
10,01 

I'.. 73 
10.39 

n.63 

1.62 

13.24 
9.96 

12.57 
1-1.15 

0 

1  1 

13.22 
10.01 

13.49 

10.05 

13.79 
9.87 

13.63 
10.28 

14.21 

11.41 

12.97 
9.91 

14.  12 
11.04 

13.80 
1".  11 

14.29 
10.21 

n.5i 

».90 

13.74 
10.43 

13.82 
10.07 

: 

12 

13.77 
10.77 

13.83 
9.94 

13.94 
9.97 

13.08 
9.92 

13.80 
11.01 

12.69 
9.99 

14.23 

11.13 

13.68 
9.96 

14.19 
10.21 

13.40 
10.03 

13.54 
10.25 

13.86 
10.08 

2 

13 

14.29 

11.14 

13.83 
10.13 

13.71 
9.95 

12.81 
9.43 

13.74 
10.89 

12.53 
9.69 

14.30 
11.13 

13.71 
10.08 

13.86 
10.28 

13.40 
10.23 

13.53 
9.93 

13.74 
10.09 

3 

14 

14.51 
11.61 

13.86 
9.99 

13.62 
9.78 

12.46 
9.41 

13.83 
11.05 

12.79 
9.98 

14.57 
1  1.49 

13.59 
10.09 

13.81 
9.91 

13.54 
10.31 

13.65 
9.81 

13.83 
10.14 

14 

15 

14.65 
11.16 

13.53 
9.94 

13.84 
9.89 

12.36 

9,40 

13.68 
11.06 

13.14 
9.82 

14.09 

10. B4 

13.28 
9.83 

13.51 
9.88 

13.72 
10.37 

13.77 
9.66 

13. ?4 
10.39 

' 

16 

14.61 
11.58 

13.17 
9.76 

13.34 
10.  15 

12.61 
9.42 

13.77 
10.96 

12,77 
10.19 

13.69 

10.79 

'l:i? 

13.67 
10.27 

13.85 
10.06 

13.96 
10.00 

13.89 

10.42 

6 

17 

14.62 
11.14 

12.65 
9.36 

13.18 
9.99 

12.74 
9.66 

13,76 
10,59 

13.25 
9,71 

13.84 

11.04 

'I:il 

13.89 
10,49 

13.90 
9.98 

14.19 

10.16 

13.64 

10.46 

17 

18 

14.41 
U.Ol 

NR 
NR 

13.29 

10.07 

■1:1! 

13.68 
10.28 

12.82 
9,22 

13.79 
10.75 

13.35 

10.26 

14.44 
10,79 

13.98 
9.79 

14.00 
10.06 

13.56 
10.48 

IB 

19 

14.16 
10.91 

NR 
NR 

13.09 
9.97 

12.92 
9.59 

13.74 
10.11 

12.76 
9.14 

14.09 
11.09 

13.61 

10.68 

14.59 

10.51 

14.11 
9.85 

13.80 
9.98 

13.30 
10.49 

19 

20 

13.43 
10.61 

NR 
NR 

13.07 
10.04 

12.96 
9.42 

14.04 
1  1.48 

12.79 
9.15 

14.06 
11.14 

14.06 
10.89 

14.59 
10.32 

14.04 
9.81 

13.58 
9.89 

13.46 

10.72 

20 

21 

13.43 
10.14 

NR 
NR 

13.  13 
10.11 

NR 
NR 

14.02 
10.23 

13,29 
9,62 

14.23 
11.72 

14.34 
10.73 

14. SI 
10.33 

13.91 
9.83 

13.29 
9.89 

13.55 
10.65 

21 

22 

13.07 
10.04 

12.94 
9.81 

13.37 
10.12 

NR 

NR 

13.98 
10.14 

13.34 
9,74 

14.12 

11.16 

14.28 
10,44 

14.63 
10.24 

13.97 
9.86 

13,30 
10,17 

13.57 
10.70 

22 

23 

13.22 

10.19 

13.17 

10.09 

13.57 
10.83 

NR 

NR 

13.75 
10.09 

13.39 

10,76 

14.23 

1  1.09 

14.63 

10.54 

14.43 

10.16 

13.71 

9.81 

13,09 
10,18 

13.35 
10.48 

23 

24 

13.16 
10.36 

13.01 
10.24 

13.73 
10.16 

NR 
NR 

13.66 
10.04 

12,94 
9,84 

14.55 
1  1.29 

14.76 
10.58 

14.14 
9.84 

13.36 
9.80 

13.07 
10.16 

13.38 

10.10 

24 

25 

13.06 
10.28 

13.07 
9.76 

13.69 

10.04 

NR 
NR 

13.48 

10.06 

12,82 
9,62 

14.79 
11.23 

14.73 
10.57 

13.69 
9.62 

12.90 
9.47 

13.08 
10.24 

13.48 
9.99 

25 

26 

13.03 
10,25 

13.31 
9.67 

13.80 
9.87 

13.46 
9.66 

13.25 
10.  16 

12.94 
9.74 

14.84 
11.12 

14.66 
10.67 

13.38 
9.86 

12.55 
9.57 

13.20 
10.08 

12.54 
9.96 

26 

27 

12.90 
10.16 

13.31 
9.92 

13.71 
9.90 

13.21 
9,65 

ll-At 

13.21 
9.99 

14.66 
10.62 

14.29 

10.36 

13.39 
9.83 

12.86 
10.35 

12.13 
9.95 

13.76 

10.19 

27 

28 

12.91 
9.88 

13.40 
9.59 

13.60 
9.84 

13.10 
9.65 

13.19 

10.06 

13.91 

10.49 

14.19 
10.46 

14.20 
10.42 

13.24 
9.69 

13.51 
10.76 

13.46 
9.93 

13.71 
10.21 

28 

29 

13.20 
9.80 

13.35 
9.63 

13.38 
9.74 

12.58 
9.68 

13,91 

10.44 

13.89 
10.28 

13.70 
10.04 

13.17 
9.69 

13.66 
10.48 

13.52 
9.95 

13.79 
10.23 

29 

30 

13.30 
9.88 

13.39 
9.45 

13.33 
9.64 

13.78 
9.76 

ll'M 

13.61 
10.17 

13.68 
10.  19 

13.12 
10.09 

13.51 
10.21 

13.86 
10.04 

13.70 
10.28 

30 

31 

13.35 
9.88 

'1:2^ 

14.26 
10.78 

14,00 
10,67 

13.75 
10.53 

13.76 
10.19 

13.87 
9.94 

31 

^XIMUM 

14.65 
9.66 

NR 
NR 

13.94 
9.34 

NR 
NR 

15.61 

10.04 

14,00 
9,14 

14.84 
9.57 

14.76 
9.67 

14,81 
9,62 

14.11 
9.47 

14.  19 
9.65 

13.89 
9.86 

MAVIMJM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      - 
NR  - 


Esttmafetj 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table   It  was  necessary  to  avuld  negaM'.'e  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE    -^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  T  as. 

M  oasM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

37  53  28 

121    29   20 

NW36     IN     4e 

below    St 

7.2 
ate   Hlifhv 

12/26/55 

>.    10   mt  .    NW   of 

JUL   39-DATE 

1939 
1913 
19t3 

19*3 

-4.10 
0.00 

3.15 

USCGS 
USCO.'? 
USED 

Station  affected  by  tidal  action.   Maximum  gage  ht .  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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•  TABLE  260 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


MIDDLE   RIVER    AT   BACON    ISLAND 


STATION    %C 

rEAB 

B95460 

1963 

16.62 
13.27 


16.59 
13.36 


16.68 
13.2* 


16.57 
13.09 


16.55 
12.89 


16.59 
12.71 


15.77 
12.72 


16.43 
12.67 


16.46 
12.85 


16.47 

13.04 


17.11 
13.90 


17.62 
14.24 


17.74 
14.72 


17.84 
14.24 


17.79 
14.62 


17.79 
14.16 


17.61 
14.04 


17.27 
13.96 


16.53 
13.59 


16.24 
13.15 


16,21 

13.07 


16.38 
13.24 


16.35 
13.39 


16.25 
13.33 


16.23 

13.20 


16.10 
12.91 


16.11 
13.35 


16.37 
12.86 


16.49 

12.91 


16.52 
12,88 


17.84 
12.67 


16,45 
12,75 


16,49 
12,69 


16.24 
12.79 


15.95 
12.69 


15.87 
12.46 


15.86 
12.53 


16.19 
12.79 


16.57 
13.15 


16.59 
13.02 


16.67 
13.37 


17.00 
12.90 


16,98 

13,07 


16.99 
12.94 


16.66 
12.94 


16.26 
12.78 


15.79 
12.44 


15.64 
12.34 


15.44 
12.12 


NR 
NR 


16.09 
12.94 


16.35 
13,19 


16.19 
12.81 


16.23 
12.71 


16.51 
13.62 


16,47 
12.95 


16.69 
12.65 


16.54 
12.66 


16.52 
12.54 


16.40 
12.54 

16.24 
12.46 

15.77 
12,59 

15,71 
12,35 

15,79 
12,45 

16.11 
12.72 

16.26 
12.97 

16.51 

13.01 

15.74 
12.92 

16.83 
13.72 

16.99 
12.89 

17.13 
12.99 

16.86 
12.96 

16.75 
12.81 

16.97 
12.92 

16.46 
13.21 

16.29 

13.07 

16.45 
13.16 

16.24 
13.09 

16.21 
13.16 

16.21 
13.18 

16.45 
13.16 

16.65 
13.18 

16.77 
13.09 

16.77 
14,22 

16,87 
12.89 

16.63 
12,93 

16.73 
12.83 

16.53 

12.71 

16.49 
12.66 

16.16 
12.71 


17.13 
12.35 


15.83 
12,62 


15.96 
12.57 


16.21 
12.76 


16.42 
12.95 


16.61 

13.01 


16.76 
12.98 


16.79 
12.87 


16.99 
13.99 


17.20 
13.02 


17.16 
13.19 


16.69 
13.21 


16.17 
12.89 


15.92 
12.43 


15.57 
12.47 


15.49 
12.44 


15.74 
12.57 


15.84 
12.75 


16.07 
13.07 


16.02 
12,67 


16.08 
12.51 


16.39 
12.67 


NR 
NR 


NR 
NR 


16,64 
12,71 


16,42 
12.72 


16.27 
12,72 


15.84 
12.74 


16.96 

13.02 


17.39 
13.99 


17.00 


17.84 
14.69 

17.94 
14.52 

18.51 
15.46 

18.65 
15,21 

18.39 

15.80 

18.17 
14.77 

18.04 
14.35 

17.91 
14,31 

17.79 
14.16 

17.78 
14.46 

17.09 
14.38 

16.76 
13.97 

16.66 
13.86 

16.72 

14.06 

15.59 
14.09 

16.67 
13.93 

16.64 
13.59 

16.66 
13.32 

16.67 
13.14 

16.99 

13.27 

16.98 
13.09 

17.00 
14.16 

16.76 
13.01 

16.71 
12.98 

16,56 

13,04 

16,31 
13.18 

16,29 
13,13 

16,27 

13.09 


16.23 
12.85 


16.72 
13.21 


16,61 

12.74 


16.24 
12.39 


16.16 
12.40 


16.41 
12.70 


16.50 
12.60 


16.50 
13.58 


16.45 
12.97 


16.20 
13.02 


16.10 
12.99 


15.77 
13.11 


15.66 
12.81 


15,93 
13.16 


16.21 
12.94 


15.98 
13.28 


16.26 

12.78 


15.81 
12.31 


15.79 
12.23 


15.88 
12.27 


16.45 
12.77 


16.56 
12.92 


16.57 
12.94 


16.14 
13.23 


16,00 
12.72 


16.11 
12,87 


16.40 
13.11 


17.13 
13.51 


17,01 
13.50 


17.06 
13.34 


16.92 
13.63 


16.71 
13.15 


16. 
12, 


15.88 
12.53 

15.93 
12.86 

16.24 
13.16 

16.32 
13.33 

16.68 
13.86 

16.71 
13.97 

16.90 
13.96 

17.01 
14.16 

17.01 
13.94 

17.13 
14.03 

17.16 
13.97 

17.38 
14.44 

16.96 
13.78 

16,58 
13.79 

16.71 
14.01 

16.73 
13.73 

17.01 
14.07 

16.98 
14.11 

I''. 24 
14.12 

17.11 
14.07 

17.22 
14.03 

17.56 
14.18 

17.81 
14.10 

17.86 
14.06 

17.53 
13.52 

17.11 
13.31 

16.76 
13.24 

16.43 
13.18 


18.65 
12.98 


17.13 
12.23 


17.86 
12.53 


16.34 
13.09 


16.26 
13.31 


16.37 
13.43 


16.55 
13.59 


16.59 
13.57 


16.48 
13.46 


16,62 
13,42 


16.82 
13.39 


16.74 
13.05 


16.66 

13.01 


16.80 
13.07 


16.66 
12.88 


16.63 
12.97 


16.62 
12.99 


16.21 
12.79 


16.03 
12.67 


16.06 
12.85 


16.45 
13.31 


16.74 
13.73 


17.12 
13.92 


17.46 
13.76 


17.39 
13.43 


17.61 

13.49 


17.77 
13.51 


17,74 
13,49 


17,65 
13.48 


17.26 
13.29 


17.18 
13.41 


16.31 
13.03 


16.63 
13.21 


16.73 
13.55 


17.77 
12.67 


16 

13 

.81 
.7] 

16 

13 

.85 
.84 

16 

13 

.88 
.58 

16 

13 

.76 
.24 

17 
13 

,08 
,42 

17 

13 

,13 
.23 

17 
13 

■  40 
.30 

17 
13 

.60 
.27 

17 
13 

.51 
.38 

17 

13 

,72 

.40 

17 
13 

.27 
.23 

17 

13 

.16 
23 

i^ 

■  83 
.32 

16.26 

13.00 

16.57 
13.01 

16.66 
13.39 

16.99 

13.60 

17 
13 

53 
88 

17 

13 

68 
68 

17 
13. 

68 
41 

17 
13. 

88 
37 

17. 
13. 

69 
26 

17. 
13, 

48 

10 

\l: 

11 
86 

16.78 
12.73 


16.53 
13.06 


16.41 
13.08 


15.78 
12.94 


16.38 
12.93 


16.33 
13.33 


17.88 
12.73 


16.51 
13.19 


16.80 
13.13 


16.90 
13.13 


17.04 
12.98 


17.08 
12.97 


17.17 
13.00 


17.20 
13.04 


17.16 
12.79 


17.00 
12.79 


16.82 
12.78 


16.75 

13.05 


16.67 
13.22 


15.27 
13.47 


16.82 

13.54 


16.95 
13.57 


17.12 
13.28 


17.21 
13.16 


17.22 
12.95 


17.37 
13.01 


17.35 
12.99 


17.21 
12.99 


17.27 
13.02 


16.94 
13.02 


16.64 
12,98 


16.14 
12.69 


15.17 
12.74 


16.79 
13.59 


15.81 
13.99 


16.86 
13.66 


16.81 
13.42 


16.97 
13.39 


17.04 
13.17 


17.27 
13.26 


17.22 
13.01 


17.18 
12.99 


17.21 
13.08 


17.15 
13.07 


17.02 
13.16 


16.74 

13.07 


16.34 
12,94 


16.51 
13.09 


16.78 
13.57 


16.86 
13.44 


15.48 
13.11 


16.89 
12.95 


16.97 
12.81 


17.22 

13.15 


17.41 
13.27 


17.22 
13.17 


17.04 
13.07 


16.81 
13.01 


16.50 
13.01 


16.47 
13.27 


16.24 
13.26 


16.27 
13.39 


16.36 
13.22 


16.59 
13,11 


15,42 
13.06 


16.76 
13.07 


16.99 
13.13 


17.02 
13.03 


17.37 
12.69 


17.41 
12.81 


17.02 
13.07 


16.89 
12.99 


15.79 
12.99 


17.06 
13.74 


16.94 
13.44 


16.45 
13.25 


16.83 
13.73 


16.98 
13.57 


17.00 
13.64 


16.92 
13.22 


15.83 
13.15 


17.06 
13.13 


16.83 
13.13 


16.95 
13.15 


16.97 
13.46 


17.04 
13.49 


16.82 
13.51 


15.70 
13.53 


16.47 
13.53 


15.64 
13.78 


16.66 
13.74 


16.80 
13.78 


16.48 

13.55 


16.50 
13.20 


15.55 
13.12 


15.80 
13.05 


15.16 
13.26 


15.32 
13.25 


16.92 
13.31 


15.88 
13.35 


17.06 
12.99 


6 

7 

8 
9 

10 


19 
20 

21 
22 
23 
20 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

3i 


£     -  Esrimotcd 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 

M.o.asM. 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


00   07 


121    }1    2i 


OCT   '.5 -DATE 


IJiJc: 


-2.9'. 


Station  located  at  NE  comer  of  Bacon  Island  at   Junction  of  Middle  River  and  Connection  Slough. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


B-293 


E     ■ 

NR  - 


Estimoted 
No  Recorij 


•  T4BLE         261 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 


TOM    PAINE     SLOUGH    »BOVE    MOUTH 


STflTiON    NO 

WATER    "■ 
YEAR 

B95*20 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

.AN 

=  EB 

MAO 

APR 

VAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

17.22 

13.96 

17.69 
13.99 

ll'At 

17.02 
14.02 

19.02 
15.71 

17.59 
14.51 

ll-At 

17.81 
15.25 

18.54 
16.39 

17,54 
14,27 

17.77 
13.88 

17,85 

14,05 

1 

2 

17.64 
14.26 

17.67 
13.97 

17.48 
13.88 

17.16 
13,87 

19.24 
15.44 

18.02 
14.74 

17,69 
14,89 

17.80 
15.22 

18.63 
16,44 

17,78 
14,19 

17.99 
14.02 

17,73 
13,98 

2 

3 

17. »e 
14.34 

17.70 
13.87 

16.99 
13.89 

17.39 

14.02 

20.07 
16.97 

18.05 
14.38 

17,35 
15.53 

17.77 
15.70 

18.62 
16.26 

17,89 
14.18 

17.95 
13.60 

17.62 
13.97 

J 

4 

17.61 
14.24 

17.43 
13.93 

16.91 

13.64 

17.59 
14.19 

20.24 
17.07 

17.54 
15.09 

17.37 
14.47 

17.83 
15.12 

18,44 
15.89 

18.01 
14.04 

17.84 
13.81 

17.93 
14.68 

4 

5 

17.52 
14.04 

17.09 
13.85 

il:?? 

17.77 
14.39 

19.99 

17.14 

17.36 
13.98 

17.60 
14.60 

17.92 
15.25 

18.64 
15.81 

17.98 
13.97 

\l:l) 

17.83 
14.41 

6 

16.72 

13.90 

17.01 
13.65 

17.29 
13.91 

17.89 
14.35 

19.83 
16.87 

17.61 
13.82 

17.59 

14.74 

\i:n 

18.62 
15.36 

18.11 
14.02 

17.81 
13.87 

17.24 
14.15 

6. 

7 

17.50 
13. 7B 

16.93 

13.70 

17.49 
14.19 

17.99 
14.30 

19.73 
16.67 

17.61 
14.04 

17.94 
14.77 

17.94 
15.24 

18.71 
15.16 

18.12 

14.10 

17.56 
13.95 

17.74 
14.60 

7 

e 

17.49 

13. BO 

17.22 

13.94 

17.73 
14.28 

18.13 
14.22 

19.49 
16.49 

17.59 
14,11 

18.04 
15.21 

18.11 
15.24 

18.79 
14.98 

18.10 
13.86 

17,33 
13.91 

17.08 
14.58 

e 

9 

17.33 
13.74 

17.57 
14.25 

17.94 
14.33 

18.40 
14,35 

19.28 

16.02 

17.51 
14.21 

18.32 
15.74 

18.06 
14.98 

18.69 

15.07 

17.98 

13.90 

}t:?i 

17.90 
14.60 

9 

10 

17.29 
13.91 

17.64 
14.43 

18.02 
14.26 

18,41 

14.58 

19.35 
16.20 

17.21 
14,21 

18.58 
15.13 

17.97 
15.01 

18.96 
15.14 

17.73 
13.80 

16.86 
13.88 

17.95 
14,25 

10 

1 1 

17.35 
14.05 

17.70 
14.20 

18.16 
14.27 

17.96 
14.62 

18.78 
16.22 

17,07 
14,08 

18.66 
16.02 

18.17 
15.18 

18.52 

15.02 

17.70 
14.05 

17,16 
14,34 

17,87 
14.14 

1  1 

i2 

17.87 
14.75 

18.09 
14.11 

18.34 
14.32 

17.41 
14.32 

18.38 
16.04 

15.74 
14.07 

18.76 
16.26 

18.15 
15.41 

18.42 
15.14 

17.56 

14.07 

17.51 
14.24 

17.96 
14.13 

12 

13 

18.54 
15.14 

18.09 
14.27 

18.07 
14.37 

17.17 
13.87 

18.29 
15.93 

16.58 
13.71 

18.93 
16.55 

18.29 

15.73 

18.19 
15.20 

17.56 
14.32 

17.60 
13.88 

17.63 
14.19 

13 

14 

18.77 
15.64 

18.11 
14.16 

18.00 
14.21 

16.82 
13.84 

18.37 
15.97 

16.77 
14.00 

19,17 
16,58 

18.29 
15.69 

18.06 
14.49 

17.67 
14.34 

17.56 
13.77 

17.93 
14.27 

14 

15 

18.93 
15.28 

17.79 
14.12 

18.22 
14.25 

16.72 

13.74 

18.39 
16.09 

17.10 
13.90 

18,48 
15,70 

17.82 
15.21 

17.69 
14.22 

17.72 
14.43 

17.61 
13.64 

17.95 
14.49 

-, 

16 

18.85 
15.64 

17.44 
13.95 

17.73 
14.46 

16.97 
13.69 

18.47 
16.21 

15,75 

14.05 

18,17 
15,84 

17.59 
14.77 

17.72 
14.71 

17.90 
14.16 

17.86 
13.94 

17.99 

14.52 

16 

17 

18.83 
15.26 

16.92 
13.67 

17.58 
14.30 

17.04 
13.82 

18.36 
15.76 

17.30 
13.78 

18.39 
16.19 

17.43 
14.67 

18.14 
14.98 

17.96 
13.99 

18.07 
14.10 

17.82 
14.57 

17 

18 

18.59 
15.09 

16.84 
13.49 

17.68 
14.26 

17.25 
14.07 

18.26 
16.19 

16.90 
13.40E 

18.34 
15.72 

17.65 
14.84 

18.68 
15.19 

17.98 
13.78 

17.91 
14.04 

17.78 
14.57 

18 

19 

17.96 
14.97 

16.54 
13.30E 

17.51 
14.17 

17.22 
14.50 

18.27 
15.49 

16.88 
13.33E 

18.49 
16.85 

17.93 
15.32 

18.79 
15.11 

18.12 
13.96 

17.66 
13.92 

17.55 
14.56 

19 

20 

18.31 
14.64 

16.63 
I3.34E 

17.44 
14.22 

17.22 
13.84 

18,59 
15.37 

16.85 
14.68 

18.57 
15.82 

18.38 
15.67 

18.85 

16,11 

18.06 
13.88 

17.41 
13.82 

17.73 
14.78 

20 

21 

17.57 
14.21 

16.88 
13.60 

17.47 
14.34 

17.49 
13.67 

18.51 
15.49 

17.37 
13.35E 

18.74 
15.96 

18,76 

15.75 

ll'Al 

17.90 
13.91 

17.18 
13.81 

17.81 
14.75 

21 

22 

17.26 
14.12 

17.21 
13.95 

17.75 
14.39 

17.59 
13.79 

18.44 
15.28 

17.38 
13.79 

18.70 
16.16 

18.77 
15.69 

18,92 

15,39 

17.98 
13.91 

17.14 
14.06 

17.93 
14.83 

22 

23 

17.43 
14.29 

17.46 
14.22 

17.96 
14.47 

17.66 
13.82 

18.25 
15.14 

17.44 
13.86 

18.87 
16.27 

19.04 
15.91 

18.79 
15.37 

17.64 
13.89 

15.98 

14.12 

17.64 
14.62 

23 

24 

17.37 
14.45 

17.31 
14.29 

18.14 
14,54 

17.86 
13.83 

18.12 
15,05 

17.04 
13.99 

19.18 
16.51 

19.24 
15.99 

18.47 
14.79 

17.34 
13.81 

16.56 

14.05 

17,68 
14.29 

24 

25 

17.26 
14.38 

17.38 
13.97 

18.04 
14.44 

17.79 
13.99 

17.95 
15.00 

15.99 
13.83 

19.35 
15.41 

19.24 
16,12 

17.92 
14,36 

16.83 
13,49E 

16.98 

14.13 

15.77 
14.20 

25 

26 

17.29 
14.37 

17.64 
13.89 

18.14 
14.28 

17.69 
13,97 

17.70 
14.98 

17,09 
14.01 

19.42 
16.29 

19,24 
15,25 

17.62 
14.36 

16,54 
13.4eE 

17.05 
14.00 

17.69 
14.11 

26 

27 

17.17 
14.25 

17.62 
14.15 

18.06 
14.29 

17.42 
13.96 

17.77 
14.90 

17.35 
14.19 

19.09 
15.93 

18.96 
16.19 

17.53 
14.21 

15.76 
14.26 

17.19 
13.68 

17.94 
14.31 

27 

2S 

17.19 
13.99 

17.77 
13.89 

17.99 
14.24 

17.34 
13.94 

17.65 
14.75 

18.07 
14.75 

18.76 
16.76 

18.87 
16.13 

17.38 
13.96 

17.38 
14.62 

17.41 
13.62 

17.93 

14.27 

28 

29 

17.45 
13.97 

17.70 
13.97 

17,74 
14.17 

16.79 
13.96 

18.16 

14,77 

18.36 
15.44 

18.39 
15.79 

17.29 
13.83 

17.55 
14.30 

17.58 
13.65 

17.94 
14.33 

29 

30 

17.56 
14.09 

17.74 
13.83 

17,69 
14.06 

17.86 
13.87 

18.41 
15.31 

17.98 
15.29 

18.25 

16,04 

17.25 
14,27 

17,48 
14,09 

17.78 
14.03 

17.91 
14.38 

30 

31 

17.62 
14,06 

17.39 
14.14 

17,99 
14,89 

18,46 
15.66 

18,49 
15,35 

17,71 
14,08 

17.82 
13.97 

31 

MtAKlUUM 

18.93 
13.74 

!?:Ue 

18.34 
13.64 

18,41 
13,67 

20,24 
14.75 

18,46 
13,33E 

19.42 
14.47 

19,24 
14.67 

19,09 
13,83 

18.12 
13.48E 

18,07 
13,64 

17.99 
13.97 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to   machine  process  the   data  In  chla  table.  It  was  necessarj'  tc  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SECTSR. 
M.D.B.aM. 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   47   27      121    25   OJ 


NW   it    2S   5E 


14.6 


12/29/55 


6/51-10/55  8    1955 
V54-DATE 


-4.22 


Station  located  0.1  ml.  E  of  mouth  of  Sugar  Cut,  2.2  ml.  above  mouth,  2. 6. ml.  N  of  Tracy, 
by  tidal  action.  Maxlimun  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 

a  -  Irrigation  Season  only 


Station  affected 


USCOS 


B-294 


E      -  Estimaled 
NR  -  No  Record 


•  TABLE  262 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 
OLD    RlvER    NE«R    TRACr    ROAO    BRIDGE 


e 


WATER    "^ 
VEa« 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEe 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPI 

DATS 

' 

17.  16 
13.89 

17.65 
13.91 

17.57 
13.74 

16.92 
13.87 

18.97 

15.60 

17.54 
14.17 

18.  14 
14.82 

17.67 
14.66 

18.32 
15.57 

17.42 
13.93 

17.67 
13.69 

17.67 
13.84 

1 

2 

17.59 
1».10 

n:SS 

11:1? 

17.04 
13.76 

19,17 
15.31 

17.97 
14.39 

17,61 
15.64 

17.66 
14.74 

18,32 
15,74 

17.69 
13.84 

17,85 
13,87 

17.57 
13.79 

2 

3 

17. »3 
1*.20 

\l'M 

\\:U 

17.26 
13.86 

19,95 
16,77 

17.99 
14.04 

17.29 
14,39 

17,67 
15,29 

18,35 
15.51 

17.75 
13.87 

17,86 
13.60 

17.46 
13.81 

3 

4 

17.57 
l».n9 

17.34 
13.83 

16.84 
13.46 

17,45 
14,01 

20,16 
16.70 

17.48 
14.88 

17.32 
14.04 

17,77 
14,69 

18,22 
15,12 

17.86 
13.81 

17.76 
13.62 

17.73 
14,50 

4 

5 

17.49 
13.92 

17.05 
13.7* 

16.89 

13.51 

\i:n 

19,90 
16,67 

17.27 
13.60 

17.55 
14.24 

17.82 
14.78 

18,43 
15,16 

17,84 
13,78 

17.82 
13.69 

17,67 
14,24 

6 

16.65 
13.76 

16.99 
13.51 

17.22 
13.75 

17.78 
14.18 

19,72 
16,35 

17.53 
13.51 

17.59 
14.46 

17.72 
14.76 

18,46 
14,83 

17,99 
13,81 

17,67 
13.66 

17,21 
14,03 

6 

7 

17. «« 
13.62 

16.89 
13.59 

i::S^ 

17.85 
14.13 

19.60 
16,11 

17,57 
13,74 

17.89 
14.52 

17.86 
14.79 

18.59 
14.67 

18,01 
13.85 

17.52 
13.78 

17.56 
14.46 

,' 

8 

17. 45 
13.63 

17.19 
13.81 

17.68 
14.15 

18,15 
14.06 

19.38 
15.97 

17,51 
13,82 

17.96 
14,92 

18.03 
14.78 

18.70 
14.54 

17,97 
13,62 

17.26 
13,74 

17.79 
14.41 

6 

9 

17.27 
13.60 

17.53 
14.12 

17.91 
14.20 

18.41 
14.16 

19,20 
15.61 

17,47 
13,94 

18.24 
15,37 

17,99 
14,49 

18.61 
14.69 

17.84 
13.62 

16.91 
13.51 

16.95 
14.40 

9 

10 

17.25 
13.7* 

17.59 
14.31 

17.98 
14.16 

18,40 
14,38 

19,25 
15.80 

17,17 
13,99 

18.44 
15,67 

17,89 

14,50 

18.86 
14.67 

17.64 
13.55 

16.71 
13,72 

17.88 
14.0' 

10 

n 

17.28 
13.90 

17.65 
14.11 

18.12 
14.14 

17,95 
14,46 

18.65 
15.75 

17.04 
13.83 

18,46 

15,52 

18.09 
14.62 

18.40 
14,52 

17.56 
13.82 

17.09 
14.  19 

17.78 
13.95 

M 

12 

17.8* 
I*. 63 

18.01 
13.97 

18.30 
14.22 

17,41 

14.15 

18.25 
15.55 

16,74 
13,84 

18.59 
15,69 

18.01 
14,74 

16.29 
14.57 

17.46 

13.88 

17.41 
14.02 

17.87 
13.96 

12 

3 

18. »7 
15.02 

18.03 
14.15 

18.03 
14.21 

17.16 
13.72 

IS.  14 
15.43 

16,57 
13.51 

18.69 
15.84 

18,07 
14,91 

18.02 
14.64 

17.43 
14.11 

17.47 
13.70 

17.74 
14.01 

1  5 

14 

18.71 
15.51 

18.02 
14.03 

17.96 

14.06 

16,81 
13,70 

18.20 
16,49 

16.76 
13.82 

18.91 
15.99 

18.04 
14.89 

17,92 

14,07 

17.59 
14.14 

17.47 

13.50 

17.85 
14.11 

(4 

15 

18.86 
15.11 

17.73 
13.98 

18.17 

14.13 

16,73 
13,58 

18.20 
15.54 

17.11 
13.68 

18.31 

15.18 

17.59 
14,49 

17,59 
13,89 

17.62 
14.21 

17.57 
13.48 

17.85 
14.33 

IS 

16 

18.80 
15. »9 

n-.i'o 

17.69 
14.37 

16.95 
13.57 

18.22 
15.65 

16.74 
13.89 

17.99 
15.24 

17,37 

14.14 

17,67 
14,32 

17,74 
13,87 

17.81 
13.81 

17.90 
14.37 

16 

7 

18.77 
15.07 

16.89 
13.48 

17.53 
14.19 

17.05 
13.74 

ii:i4° 

17,28 
13,61 

18,16 
15,58 

17.29 
1».I2 

18,04 
14,59 

17.82 
13,79 

18.01 
13.95 

17.75 
14.39 

17 

IS 

18.53 
1*.92 

16.78 
13.35 

17.65 
14.  18 

17.24 
13.95 

18.10 
15.69 

16,87 
;3.26E 

18,  12 
15.19 

17,55 
14.43 

18,59 
14.84 

17,89 
13.59 

17,79 
13,87 

17.64 
14.37 

18 

19 

17.88 
14.76 

16.50 
13.07E 

17.47 
14.06 

17.18 
14.41 

18.10 
14.89 

16,84 
13.20E 

18.37 
16.48 

17.84 
15.01 

18.69 
14.70 

18.03 
13.74 

17.58 
13.77 

17.72 
14,37 

19 

20 

18.29 
14.50 

16.59 
13. HE 

17.40 
14.11 

17.20 
13.68 

18.40 
14.73 

16.82 
14.57 

18.47 
15.38 

18.29 
14.93 

18.73 
14.64 

17.92 
13.68 

17.34 
13.69 

17,59 
14,61 

20 

21 

17.55 
14.06 

16.79 
13. 43 

17.41 
14,24 

17,52 
13,52 

18.37 
14.90 

17,36 

13,20E 

18.59 
15.47 

18.63 
15.20 

18,94 
14,73 

17,79 
13.69 

17.  12 
13.67 

17,68 
14.56 

21 

22 

17.23 
13.98 

17.14 
13.81 

17.68 
14.24 

17.58 
13.65 

18.43 
14.75 

17,37 
13,64 

18.51 
15,59 

18,62 

15,04 

18.78 
14.74 

17.84 
13.72 

17.09 
13.92 

17.79 
14.65 

22 

23 

17.37 
14.15 

17.37 
14.06 

17.88 

14.28 

17.63 
13.67 

18.19 

14.65 

17,44 
13.76 

18,69 
15.66 

18,87 
15.21 

18.67 
14.75 

17.54 
13.56 

16.87 
13.96 

17,52 
14.40 

23 

24 

17.31 
14.31 

17.21 
14.19 

18.05 
14.38 

17.85 
13.68 

18.  11 
14.59 

17.01 
13.83 

18.96 
15,89 

19.09 
15.28 

18.35 
14.24 

17.27 
13.59 

16.47 
13.85 

17.51 
14,07 

24 

25 

17.23 
14.25 

17.26 

13.79 

18.00 
14.28 

17.75 

13.84 

17.91 
14.56 

16.95 
13,67 

19,23 
15,81 

19.09 
15,34 

17.79 
13.87 

15.75 
13.34 

16.86 
13.99 

15,63 
13.95 

25 

26 

17.22 
14.24 

17.55 
13.73 

18.10 
14.13 

17.67 
13.79 

17.65 
14.60 

17.07 
13.83 

19,27 
15.73 

19,04 
15,46 

17,49 
13,96 

16,47 
13,32 

16.92 
13,84 

17.53 
13.87 

26 

27 

17.11 
14.15 

17.56 

13.98 

18.02 
14.18 

17.42 
13.79 

17.71 
14.54 

17.32 
13.99 

18,92 
15,32 

18,72 

15.33 

17,41 
13,84 

16,64 
14.09 

17,09 
13.71 

17.83 
14,10 

27 

28 

17.13 
13.86 

17.65 
13.71 

17.85 

14.10 

17.31 
13.77 

17.58 
14.38 

17.98 
14.54 

18,59 
15.15 

18.62 
15.31 

17,26 
13,63 

17.34 
14.47 

17.32 
13.71 

17,79 
14,11 

28 

29 

17.41 
13.88 

ll'M 

17,63 
14.01 

16.77 
13.78 

18.12 
14.54 

18.17 
14.86 

18.09 
14.94 

17,19 

13.55 

17.45 
14.14 

17.42 
13.72 

17.82 
14.16 

29 

30 

17.51 
14.00 

17.67 
13.64 

17.62 
13.93 

17.86 
13.76 

18,34 
14,91 

17.84 
14.77 

17.97 
15.14 

17.16 
13.96 

17.39 
13.89 

17.65 
13.84 

17.82 
14.22 

30 

31 

17.61 
13.99 

17.26 
13.93 

18,03 
14,78 

18,34 
15,19 

18.19 
15,51 

17.59 
13.91 

17.57 
13.79 

31 

AAXiMuM 

18.86 
13.60 

16.03 

13.07E 

18.30 
13.46 

18,41 
13.52 

20.  16 

14.38 

18,34 

!3,20E 

19.27 

It. 04 

19.09 
14.  12 

18.94 
13.55 

ie.o3 

n.32 

19.01 
13.48 

17,90 
13,79 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MNiMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table,  it  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.O.B.aw 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37  '*8  30     121  26     06  SW32     IS     iE 


I  13.2 


12/29/i5 


5/51-12/54  c      1958 
2/55-DATE 


Station  located  JO  ft.  above  Tracy  Road  bridge,  3.5  ml.  NW  of  Tracy.   Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
"  -  Irrigation  season  only. 


-4.44   USCOS 


B-295 


E     ■ 
NR  • 


Estimated 
No  Record 


♦  TABLE  26^ 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLD    RIVER    AT    CLIFTON    COURT    FERRY 


STATION    NO 

WATER    "■ 
YEAS 

B95340 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

15.02 
11.86 

15.52 
11.78 

15.48 
11.66 

14.63 
11.61 

16.83 
13.64 

15.28 
11.91 

15.97 
12.34 

15.42 
12.06 

U'M 

15.29 
11.79 

15.56 
11.79 

!!:!! 

1 

2 

15. ti 

12.00 

15.50 
11.79 

15.32 
11.57 

14.95 
11.73 

16.94 
13.39 

15.74 
12.22 

15,37 
11,88 

15.40 
12.21 

16.11 
12,99 

15.56 
11.73 

15.79 
11.84 

15.55 
11.77 

2 

3 

15.32 
12.15 

15.55 
11.69 

14.87 
11.69 

15.17 
11.86 

17.68 
14,54 

15.73 
11.62 

15,07 
11,58 

15.43 
12.26 

16,13 
12,79 

15.59 

11.73 

15.75 
11.66 

15.43 
11.77 

3 

4 

15.45 
12.0'. 

15.25 

11.77 

14.80 
11.45 

15.30 
11.96 

17,84 
14.94 

15.30 
11.39 

15.07 
11.83 

15.54 
12.44 

16,01 
12,37 

15.70 
11.68 

15.66 
11.64 

15.73 
12.44 

4 

5 

15.38 
11.89 

14.93 
11.68 

14.82 
11.52 

15.49 

12.07 

17.63 
14.38 

15.10 
11.30 

15.30 
12.71 

15.62 
12.40 

16.23 
12.49 

15.73 
11.69 

15.72 
11.73 

15.64 
12.21 

6 

15.35 
11.72 

14.87 
11.45 

15.07 
11.77 

15.66 
12.55 

17.44 
13.99 

15.31 
12.53 

15.32 

12.11 

15.49 
12.40 

16.27 
12.29 

15.85 
11.70 

15.63 

11.70 

15.17 
12.01 

6 

7 

14.51 
11.57 

14.75 
11.52 

15.22 
11.98 

15.74 
12.02 

17.35 
13.68 

15.35 

11.50 

15.66 
12.24 

15.69 
12.44 

16.42 
12.29 

15.84 
11.67 

15.48 

11.80 

15.61 
12.46 

7 

e 

15.32 
11.59 

15.07 
11.78 

15.46 
12.17 

15.90 
11.95 

17.14 
13.57 

15.32 
11.64 

15.76 
12.82 

15.84 
12.44 

16.56 

12.21 

15.82 

11.47 

15.24 
11.75 

15.72 
12.41 

6 

9 

15.15 
11.57 

15.39 
12.13 

15.71 
12.05 

16.16 
12.06 

16.95 
13.34 

15.24 

11.76 

16.05 
13.06 

15.83 
12.rie 

16.47 
12.33 

15.70 
11.50 

14.86 
11.64 

14.85 
12.36 

9 

10 

15.16 
11.70 

15.47 
12.32 

15.78 

12.00 

16.15 
12.30 

16.98 
13.63 

14.96 
11.81 

16.23 

13.27 

15.76 
11.99 

16.72 
12.29 

15.50 
11.44 

14.99 

11.75 

15.78 
12.05 

10 

1 1 

15.19 
11.91 

15.53 
12.05 

15.89 
11.97 

15.72 
12.35 

16,34 
13,52 

14.64 
11.74 

16.27 
13.12 

15.69 
12.09 

16.27 
12.19 

15.40 
11.73 

14.62 
12.24 

15.70 
11.95 

1  1 

12 

15.81 
12.69 

15.90 
11.92 

16.07 
12.06 

15.17 
12.02 

16,01 
13,16 

14.56 
11.79 

16,42 
13.24 

15.86 
12.11 

16.21 
12.19 

15.30 
11.85 

15,32 
12,07 

15,79 
11.95 

12 

13 

16.34 
13.07 

15.93 
12.09 

15.81 
12.05 

14.92 
11.55 

15,86 
13.05 

14.42 
11.46 

16.49 
13.28 

15.89 
12.16 

15.89 
12.26 

15.26 
12.08 

15,38 
11,77 

15.66 
11.95 

13 

14 

16.52 
13.52 

15.91 
11.96 

15.75 
11.88 

14.59 
11.54 

16.00 
13.17 

14.67 
11.77 

16.71 
13.57 

15.63 
12.12 

15.81 
11.91 

15.40 
12.13 

15,42 
11.62 

15.75 
12.03 

14 

15 

16.67 
13.13 

15.65 
11.90 

15.97 
11.97 

14.49 
11.51 

15.91 
13.19 

14,99 
11,66 

16.20 
12.86 

15.39 
11.66 

15.47 
11.79 

15.48 
12.14 

15.47 
11.47 

15.77 
12.24 

-5 

16 

16.65 
13.52 

15.26 
11.75 

15.45 
12.21 

14.74 
11  .47 

15.97 
13.21 

14,66 

12.02 

}i:il 

15.23 
11.67 

15.54 
12.19 

15.63 
11.83 

15.72 
11.79 

15.78 
12.29 

16 

17 

16.63 
13.12 

14.77 
11.40 

15.30 
12.07 

14.84 
11.73 

15,93 
12,81 

15.14 
11.58 

15.97 
13.12 

15.19 

11.77 

15.89 
12.41 

15.71 
11.74 

15.89 
11.92 

15.62 
12.35 

17 

18 

16.40 
12.95 

14.67 
11.27 

15.40 
12.11 

15.06 
11.98 

15.89 
12.49 

14.73 
11.10 

15.96 
12.82 

15.43 
12.16 

16.44 
12.72 

15.74 

11.56 

15.73 
11,88 

15.52 
12.36 

18 

19 

16.13 
12.82 

14.35 
11.07 

15.21 
12.00 

15.03 
11.63 

15.89 
12.27 

14.69 
11.02 

16.22 
13.07 

15.66 
12.57 

16.58 
12.43 

15.67 
11.61 

15,52 
11,78 

15.28 
12.35 

19 

20 

15.38 
12.48 

14.45 
11.09 

15.18 
12.03 

15.03 
11.48 

16.19 
13.59 

14.72 
11.00 

16.25 
13.14 

16.06 
12.79 

16.57 
12.22 

15.84 
11.64 

15.29 
11.69 

15,52 
12.58 

20 

21 

15.38 
12.05 

14.70 
11.43 

15.27 
12.17 

15.34 
12.58 

16.12 
12.39 

15.23 
11.52 

16.39 

13.73 

16.44 
12.66 

16.79 
12.28 

15.73 
11.61 

15.06 
11.67 

15.58 
12.57 

21 

22 

15.09 
11.99 

15.06 
11.84 

15.45 
12.23 

15.43 
11  .58 

16.11 
12.29 

15.27 
12.53 

16.32 
13.21 

16.40 
12.42 

16.64 
12.19 

15.75 
11.63 

15.01 
11.89 

{l:U 

22 

23 

15.20 
12.15 

15.30 
12.12 

15.63 
12.91 

15.46 
11,58 

15.90 
12.24 

15.28 
11  .65 

16.47 
13.18 

16.65 
12.51 

16.49 
12.24 

15.45 
11.59 

14.80 
11.88 

15.41 
12.39 

23 

24 

15.19 
12.30 

15.15 
12.20 

15.81 
12.28 

15.68 
11.58 

15.61 
12,19 

14.88 
11.71 

16.75 
13.37 

16.89 
12,59 

16.21 
11.87 

15.14 
11.58 

14t78 
11,90 

15.46 
12,06 

24 

25 

15.09 
12.23 

15.19 
11.80 

15.76 
12.16 

15.61 
11.73 

15,62 
12.21 

14.78 
11.53 

17.04 
13.34 

16.86 
12.59 

15.71 
11.57 

14.68 
11.28 

14,84 
12,04 

15,48 
11,97 

25 

26 

15.04 
12.21 

15.46 
11.72 

15.86 
12.01 

15.50 
11.67 

15.38 
12,27 

14.89 

11.71 

17.07 
13.20 

16.78 
12.59 

15.36 
11.72 

14.29 
11.33 

13,88 
11.86 

14.72 
11.86 

26 

27 

14.92 
12.09 

15.45 
11.94 

15.82 
12.08 

15.25 
11.67 

15,41 
12.25 

15.20 
11.91 

16.70 
12.74 

16.49 
12.46 

15.29 
11.72 

14.59 
12.16 

15.03 
11.74 

15.78 
12.11 

27 

28 

14.92 
11.80 

15.54 
11.65 

15.71 
12.00 

15.14 
11.65 

15.35 
12.17 

15.97 
12.50 

16.34 
12.53 

16.41 
12.51 

15.11 
11.54 

15.25 
12.54 

15.27 
11.72 

15.75 
12.12 

28 

29 

15.22 
11  .75 

15.52 
11.69 

15.51 
11.92 

14.60 
11.68 

15.97 
12.44 

15.98 
12.33 

15.66 
12.12 

15.06 
11.56 

15.34 
12.23 

15.42 

11.74 

15.78 
12.16 

29 

30 

15.36 
11.88 

15.57 
11.57 

15.48 
11.64 

15.60 
11.79 

16.16 
12.51 

15.58 
12.18 

15.73 
12.27 

15.06 
11.96 

15.30 
12.00 

15,62 
11,79 

15.74 
12.20 

30 

31 

15.43 
1  1.87 

15.19 
11.69 

16.36 
12.82 

16.16 
12.77 

15.91 
12.63 

15.51 
12.01 

15.63 
11.77 

31 

k4AXiMUM 

16.67 

11.57 

15.93 
11.07 

16.07 
11.45 

16.36 

11.47 

17.84 
12.17 

16.16 
11.00 

17.07 
11.58 

16.89 
11.67 

16.79 
11.54 

15.67 
11.28 

15.89 

11.47 

15.79 

11.77 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TBR, 
MO.B.aw, 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


57  49  28     121  J3  05 


SE20     is  4e 


DEC  48-DATE      1948      1952      -2.25        USCQS 
1952  -2.12        USOOS 


Station  located  approx.   2,000  ft.   below  Junction  with  Grant  Line  Canal.      Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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•  TABLE       ae^i 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 
GRANT     LINE     CANAL     AT     TRACY    ROAD    BRIDGE 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

VA> 

JUNE 

JUL! 

iUG 

s(  n 

rt"'  t 

' 

\h:hi 

W'.'ol 

\M\ 

l!:l? 

\l-M 

15:11 

n-Ah 

m'. 

U:2? 

\VM 

ll:Si 

n-.l] 

< 

2 

16.54 
13. ?2 

16.62 
12.99 

16.46 
12.83 

16.09 
12.85 

18.11 
14.49 

15.96 
13.54 

16.56 

13.48 

16.56 
13.86 

17.30 
14.76 

16.72 
13.05 

16.89 
12.99 

15.52 
12.97 

." 

? 

16. All 

n.i7 

16.66 
12.87 

l!:ig 

16.29 
12.98 

18.97 
15.91 

15.98 
13.22 

16.26 
14.29 

16.55 
13.81 

17.34 
14.60 

16.83 
13.04 

16.86 
12.79 

15.50 
12.95 

5 

4 

16.62 
13.26 

16.37 

17.97 

15.87 
12.66 

16.51 
13.15 

19.14 
15.81 

16.51 
12.79 

16.27 
13.14 

16.72 
14.21 

17.20 
14.23 

16.93 
12.95 

15.77 
12.77 

15.81 
13.67 

4 

5 

16.62 

13.09 

16.07 
12.85 

16.92 
12.65 

16.74 
13.35 

18.84 
16.78 

16.27 
13.79 

16.61 
13.32 

16.81 
13.93 

17.43 
14.25 

16.91 
12.91 

16.82 
12.87 

16.71 
13.37 

6 

15.73 
12.92 

15.99 
12.66 

16.27 
12.94 

16.84 
13.29 

llltl 

16.51 
12.59 

15.53 
13.55 

16.73 
13.89 

17.45 
13.95 

17.06 
12.99 

16.73 
12.84 

15.22 

13.20 

6 

7 

16.66 
12.81 

16.87 
12.73 

16.40 
13.17 

16.94 
13.24 

18.56 
15.21 

!l:5;; 

16.65 
13.62 

16.83 
13.93 

17.59 
13.81 

17.05 
13.01 

16.52 
12.93 

15.58 
13.58 

^ 

8 

16.51 
12.82 

16.17 
12.94 

16.67 
13.29 

17.07 
13.21 

18.33 
16.04 

16.48 
12.99 

16.93 

14.08 

17.02 
13.94 

17.71 
13.68 

16.98 
12.74 

15.36 
12.90 

15.80 
13.56 

e 

9 

16.32 
12.79 

16.55 
13.24 

16.91 
13.32 

17,33 
13.27 

18.  13 
14.71 

16.40 
13.12 

17.22 
14.48 

16.98 
13.65 

17.51 
13.82 

15.87 
12.79 

15.97 
12.78 

15.01 
13.62 

9 

10 

16.29 
12.92 

16.69 
13.46 

16.99 
13.31 

17.29 
13.54 

18.19 
14.93 

16.12 
13.16 

17.40 
14.75 

16.91 
13.65 

17.88 
13.81 

15.58 
12.69 

15.83 
12.87 

16.90 
13.23 

10 

n 

16.31 

13.09 

16.66 
13.23 

17.09 
13.26 

16.87 
13.54 

17.66 
14.85 

16.00 
13.00 

17.45 
14.66 

17.11 
13.78 

17.43 
13.71 

15.58 
12.95 

16.11 
13.37 

16.79 
13.14 

1 

12 

16.89 
13.79 

17.04 
13.12 

17.30 
13.34 

16.33 
13.24 

17.16 
14.64 

15.68 
13.04 

17.69 
14.80 

17.03 
13.89 

17.36 
13.74 

15.49 
13.04 

15.43 
13.22 

16.90 
13.11 

12 

13 

17.53 
14.24 

17.04 
13.31 

17.07 
13.40 

16.06 
12.79 

17.09 
14.52 

15.53 
12.72 

17.59 
14.97 

17.  14 
14.08 

17.08 
13.85 

16.44 
13.24 

16.51 
12.89 

15.74 
13.12 

13 

14 

17.75 
14.67 

17.04 
13.19 

16.96 
13.24 

15.57 
12.77 

17.14 
14.57 

16.76 
13.00 

17.89 
15.13 

17.11 
14.06 

15.98 
13.28 

15.59 
13.29 

!f:n 

16.84 
13.20 

14 

5 

17.93 
14.32 

16.77 
13.14 

17.19 
13.29 

15.59 
12.69 

17.13 
14.53 

16.09 
12.86 

17.32 
14.36 

16.67 
13.72 

16.52 
13.11 

15.68 
13.34 

16.68 
12.57 

16.85 
13.44 

■•. 

6 

17.87 
14.69 

16.40 
12.96 

16.70 
13.60 

15.83 
12.64 

17.17 
14.72 

15.70 
13.12 

17.00 
14.41 

16.45 
13.37 

15.59 
13.53 

15.75 
13.09 

16.79 
12.97 

16.89 
13.45 

6 

17 

17.83 
14.29 

15.94 
12.67 

15.54 
13.34 

15.96 
12.85 

17.16 

14.31 

15.24 
12.79 

17.15 
14.71 

16.35 

13.37 

17.07 
13.77 

16.84 
12.96 

16.97 
13.13 

15.71 
13.49 

17 

>a 

17.60 
14.16 

15.81 
12.51 

16.67 
U.34 

16.19 
13.08 

17.07 
14.84 

15.87 
12.39 

17.13 
14.34 

16.62 
13.64 

17.50 
14.03 

15.91 
12.77 

!l:St 

16.64 
13.49 

IB 

19 

16.97 
14.01 

15.50 
12.29 

16.46 
13.21 

15.  16 
12.86 

17.09 
14.07 

15.84 
12.32 

17.34 
14.53 

15.88 
14.08 

17.74 
13.85 

17.05 
12.85 

15.64 
12.94 

15.41 
13.49 

19 

20 

17.36 
13.67 

16.62 
12.27 

16.44 
13.25 

16.18 
13.36 

17.44 
13.89 

15.84 
12.29 

17.41 
15.13 

17.31 

14.35 

17.74 
13.81 

16.97 
12.84 

15.  39 
12.79 

16.59 
13.69 

20 

21 

16.69 
13.24 

15.83 
12.69 

16.39 
13.37 

16.46 
12.72 

17.39 
14.04 

15.37 
13.89 

17.50 
14.62 

17.57 
14.31 

17.98 
13.86 

15.82 
12.89 

16.  13 
12.79 

15.55 
13.55 

21 

22 

16.27 
13.17 

16.15 
12.99 

16.67 
13.36 

16.69 
12.81 

17.35 
13.87 

15.36 
12.79 

17.53 
14.73 

17.62 
14.16 

17.78 
13.90 

16.92 
12.89 

16.09 
13.05 

15.76 
13.7! 

22 

23 

16.41 
13.30 

16.39 
13.20 

16.89 
13.39 

16.62 
12.86 

17.14 
13.73 

16.39 
12.89 

17.66 
14.80 

17.86 
14.28 

17.59 
13.91 

16.61 
12.84 

15.92 
13.15 

lt:J? 

23 

24 

16.34 
13.44 

16.23 
13.29 

17.04 
13.49 

15.83 
12.89 

17.04 
13.69 

16.95 
12.97 

17.95 

15.05 

18. OB 
14.33 

17.38 

13.43 

16.29 
12.75 

15.86 
13.02 

16.52 
13.16 

24 

25 

16.27 
13.38 

16.26 
12.93 

16.97 
13.37 

16.76 

13.03 

16.84 
13.69 

15.92 
12.80 

18.20 
14.94 

18.06 
14.41 

16.86 
13.09 

15.81 
12.47 

15.26 
13.  14 

15.53 
13.08 

25 

26 

16.23 
13.36 

16.64 
12.90 

17.08 
13.24 

16.66 
12.98 

16.59 
13.74 

16.02 
12.97 

18.23 

14.86 

18.01 
14.48 

15.63 
13.15 

16.50 
12.49 

15.94 
12.99 

15.56 
12.98 

26 

27 

16. T9 
13.24 

16.64 
13.12 

17.01 
13.25 

16.39 
12.98 

16.66 
13.69 

16.29 
13.17 

17.89 
14.44 

17.71 
14.34 

16.46 
13.08 

15.71 
13.27 

16.09 
12.87 

15.87 
13.20 

27 

28 

16.12 
12.99 

16.67 
12.84 

16.89 

13.19 

15.26 
12.93 

16.55 
13.54 

17.02 
13.72 

\i:n 

17.63 
14.37 

16.28 
12.83 

16.41 
13.55 

16.34 
12.81 

15.78 
13.18 

28 

29 

16.40 
12.94 

16.66 
12.91 

!!:§^ 

\VM 

17.06 
13.70 

17.18 
14.00 

17.09 
14.01 

15.21 
12.77 

16.49 
13.32 

16.49 
12.87 

16.81 
13.23 

29 

30 

16.49 

13.11 

16.68 
12.79 

16.64 

13.04 

16.81 
12.93 

17.31 
14.00 

16.82 
13.89 

16.96 
14.22 

16.17 
13.17 

15.44 
13.09 

16.69 
12.99 

16.78 
13.29 

30 

31 

16.59 

13. T8 

16.31 

13.07 

16.94 
13.97 

17.31 
14.26 

17.18 
14.54 

16.52 
13.09 

16.72 
12.94 

3i 

^  M  MUM 

17.93 
12.79 

17.04 
12.27 

17.30 
12.65 

17.33 
12.64 

19.14 
13.54 

17.31 
12.29 

18.23 
13.14 

18.08 
13.37 

17.98 
12.77 

17.05 
12.47 

16.97 
12.67 

16.90 
12.95 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

-  Estimated 

-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OE  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  sec  ran. 
MD.aaM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C  FS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

121   26  55 

NE29    IS    5E 

OCT    itO-DATE 

19tO 
1952 
1953 
I960 

1952 
1953 
i960 

-3.66 
-'*.13 
-2.13 
-3.00 

USCGS 

nscGS 

USCQS 
USCGS 

Station  located  at  Tracy  Road  bridge  crossing,  5  ml.  N  of  Tracy.   Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
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E      -  E  St  imated 
NR  -  No  Record 


TABLE  26^ 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

ITALIAN     SLOuGM    NEAR    BVRON 


WATER    'N 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MfiR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUL  T 

AUG 

^FFT 

DilTE 

. 

Rg 

Ng 

as 

m 

»g 

!ll 

Ng 

«g 

\Ml 

ilM 

\l 

?i 

i^:?5 

1 

2 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.25 
11.12 

13.84 
12.42 

)4 
10 

11 
11 

13.78 
10.08 

2 

3 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.29 

10.93 

13.63 
9.99 

14 
9 

07 
91 

13.68 
10.08 

J 

4 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.14 
10.51 

13.96 
9.92 

14 

9 

u 

14.02 
10.68 

4 

5 

NR 
NR 

'*5 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.34 
10.64 

14.02 
9.93 

14 

9 

02 
99 

13.94 
10.46 

■:, 

6 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.40 
10.46 

14.11 
9.90 

13 
9 

96 
96 

13.48 
10.28 

6 

7 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.60 
10.49 

14.12 
9.90 

13 
10 

81 
07 

13.86 
10.75 

7 

8 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.72 
10.40 

14.10 
9,71 

13 
10 

58 
01 

14.02 
10.69 

e 

9 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.70 
10.51 

13.93 
9.73 

13 
9 

23 
89 

14.11 
10.64 

9 

10 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.90 
10.53 

13.76 
9.71 

13 
10 

34 

02 

12.81 
10.34 

10 

1  1 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.45 
10.35 

13.66 
9.96 

12 

10 

88 
49 

14.00 
10.21 

1  1 

\2 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.34 
10.39 

13.57 
10.11 

13 
10 

62 
33 

14.09 
10.24 

12 

13 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.07 
10.42 

13.57 
10.33 

13 
9 

69 
99 

13.92 
10.24 

13 

14 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.00 
10.11 

13.71 
10.39 

13 

66 

81 

14.01 
10.33 

14 

15 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.68 
9.98 

13.78 
10.38 

■1 

73 
66 

14.03 
10.54 

5 

le 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.73 
10.42 

13.91 
10.14 

13 

9 

98 
96 

14.07 
10.59 

16 

17 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.08 
10.62 

13.99 
10.04 

14 
10 

17 

07 

13.89 
10.69 

17 

18 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.64 
10.90 

14.07 
9.86 

13 
10 

98 
04 

13.79 
10.68 

le 

19 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.75 
10.60 

14.21 

9,86 

13 
9 

80 
98 

13.56 
10.67 

19 

20 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

14.77 
10.32 

14.17 
9.92 

13 

9 

58 
93 

13.71 
10.87 

20 

21 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.95 
10.42 

14.03 
9.87 

13 
9 

31 

88 

13.74 

10.83 

21 

22 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.72 
10.30 

14.08 
9.88 

13 
10 

28 

13 

13.87 
10.86 

22 

23 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.64 
10.31 

13.76 
9.86 

13 
10 

11 
16 

13.62 
10.64 

23 

24 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.39 
10.02 

13.46 
9.82 

13 
10 

13 
19 

13.64 
10.28 

24 

25 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

13.89 
9.79 

13.02 
9.57 

13 
10 

19 
33 

13.67 
10.22 

25 

26 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.63 
9.95 

12.66 
9.63 

13 
10 

33 
21 

12.87 

10.15 

26 

27 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.57 
9.92 

12.98 
10.42 

12 
10 

28 

08 

13.88 
10.34 

27 

28 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.35 
9.75 

13.62 
10.83 

13 
10 

54 
03 

13.86 
10.35 

28 

29 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.97 
10.21 

13.39 
9.83 

13.73 
10.53 

13 
10 

71 

05 

13.89 
10.46 

29 

30 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.87 
10.35 

13.38 
10.22 

13.67 

10.31 

13 
10 

88 
03 

13.76 

10.44 

30 

31 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

U.07 
10.74 

13.86 
10.33 

13 
10 

89 
04 

3 

M  X  1  MUM 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.95 
9.75 

14.21 
9.57 

14 

17 

14.11 
10.08 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  TSR, 
M.O.BSM 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 

ONLY 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


37   50   17 


121  35  53 


NW  24   IS  3E 


l't-95 


6/21/63 


MAY   6i-DATE 


1963 


Station  located  north  of  Clifton  Court  Road,    3.1  ml.    SE  of  Byron.      Station  affected  by   tidal  action. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not  indicate  maximum  discharge.      Recorder  installed  May  28,    1963. 
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TABLE  2bo 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 


OLD  RIVER  NEAR  BYRON 


STATION    NO 


-  Esiimated 

-  No  Record 


DATE 

OCT 

\C: 

'■■1 
OEC 

J  AN 

'EB 

VAR 

aPR 

MAY 

JUNE 

JULY 

Aug 

'i  ^-T 

DA'E 

IR 

sg 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

\l:ll 

13.11 
9.76 

'l.i! 

'l-M 

2 

NR 
NR 

T. 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

13.73 
10.74 

13.37 
9.71 

13.86 
9.91 

13.49 
9.69 

i 

3 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

»g 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.76 
10.53 

13.52 
9.76 

13.82 
9.66 

13.38 
9.74 

3 

4 

MR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

13.68 

10.15 

13.66 
9.68 

13.76 
9.64 

13.74 
10.44 

1 

5 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.93 
10.28 

13.71 
9.66 

13.77 
9.71 

13.62 
10.20 

e 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

13.96 
10.12 

'!:?§ 

13.71 
9.73 

13.14 
9.97 

P 

7 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.15 
10.15 

11.82 
9.69 

13.58 
9.81 

13.56 

10.46 

7 

e 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

14.30 
10.07 

13.80 
9.48 

13.26 
9.73 

13.69 
10.39 

e 

9 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

14.23 
10.18 

13.67 

9.51 

12.91 

9.51 

13.75 

10.35 

9 

10 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.50 
10.22 

13.48 
9.47 

13.03 
9.74 

12.39 

10.01 

10 

1 1 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.05 
10.06 

'l:n 

13.36 
10.21 

13.66 
9.91 

1 1 

12 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

13.91 

10.02 

'1:1? 

12.32 

10.08 

13.76 
9.89 

12 

13 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.62 
10.07 

13.25 

10.08 

13.46 
9.76 

13.59 
9.90 

13 

14 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.56 
9.74 

13.43 
10.18 

13.47 
9.56 

13.67 
9.97 

14 

15 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

17.11 
9.66 

13.28 
9.71 

13.51 
10.21 

13.56 
9.46 

13.69 
10.19 

•5 

i6 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

12.91 
9.50 

13.35 
10.10 

13.71 
9.91 

'1:13 

13.72 
10.26 

16 

(7 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

12.87 
9.64 

13.65 
10.32 

13.74 
9.78 

13.97 
9.91 

13.51 

10.33 

17 

IS 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.15 
10.07 

14.22 

10.62 

13.81 
9.61 

13.81 
9.84 

13.41 
10.33 

le 

19 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.45 
10.48 

14.34 

10.34 

13.91 
9.69 

13.58 
9.76 

13.19 

10.29 

19 

20 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.83 
10.65 

14.33 
10.12 

13.91 
9.71 

13.38 
9.68 

13.32 

10.54 

20 

21 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.18 
10.55 

14.54 

10.14 

13.76 
9.66 

13.09 
9.66 

13.41 
10.52 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

14.13 
10.28 

14.36 

10.01 

13.81 
9.68 

13.06 
9.89 

13.57 
10.54 

22 

25 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.38 

10.36 

14.19 
9.98 

13.54 
9.66 

12.83 
9.91 

13.21 
10.32 

23 

ZA 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.61 
10.40 

13.88 
9.69 

13.21 
9.63 

12.82 
9.91 

13.27 
9.97 

24 

25 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.57 
10.38 

13.47 
9.45 

12.73 
9.31 

12.86 

lo.nl 

13.34 
9.89 

25 

26 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.48 
10.40 

13.18 
9.68 

12.33 
9.38 

13. gl 
9.86 

12.50 
9.82 

26 

27 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.15 

10.21 

13.14 
9.66 

12.72 

10.21 

11.91 
9.74 

13.59 

10.04 

27 

28 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

w.n 

13.03 
9.46 

13.36 
10.59 

13.24 
9.71 

13.59 
10.04 

28 

29 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

13.51 
9.88 

12.93 
9.51 

13.44 
10.31 

13.41 
9.72 

13.63 

10.08 

29 

30 

NR 
NR 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.40 
10.02 

12.89 
9.90 

13.42 

10.04 

13.61 
9.74 

13.57 
10.09 

30 

I 

NC 

NR 

NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

13.58 
10.37 

13.56 
10.06 

13.63 
9.71 

3 

AAK    MUU 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

NR 
NR 

14.54 
9.45 

13.91 
9.31 

13.97 
9.46 

13.76 
9.69 

MAXIMUM 

MINIMUM 

M.NIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


U4  SEC.  TSR, 
M.O.B.SM 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


37   55    28      121   JJt   09 


NE   31    IN   4E 


Station  located  at  Highway  1  bridge,    t.2  ml.   E  of  Byron 
Maximum  gage  ht .    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


1'«.57         5/25/63  MAY  63-DATE  196 

Station  affected  by  tidal  action, 


Recorder  Installed  Kay  l4,    1965. 


B-299 


E     - 
NR  • 


Estimated 
No  Record 


♦TABLE  2gy 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

OLD    RIVER    AT    MANSION    HOUSE 


WATER 
vEfiR 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

IVIAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

lUt 

13.34 

^i'li 

NR 

14.81 

13.20 

13.66 

13.29 

13.85 

13.32 

13.91 

13.89 

9.71 

9.56 

NR 

11.58 

9.78 

10.13 

10.01 

10.72 

10.00 

10.09 

10.01 

2 

13.55 

13.39 

13.21 

NR 

14.90 

13.64 

13.13 

13.25 

13.66 

13.57 

14.14 

13.75 

2 

10.17 

9.69 

9,48 

NR 

11.46 

10.11 

9.77 

10,22 

10.64 

10.02 

10.20 

9.95 

3 

13. *2 

13.46 

12.72 

NR 

15.53 

13.66 

12.81 

13.32 

13.92 

13.77 

14.08 

13.68 

3 

10.27 

9.67 

9.60 

NR 

12.57 

9.72 

9.51 

10.33 

10.65 

10.01 

9.94 

9.95 

4 

13.61 

'2'i? 

12.65 

13.36 

15.65 

13.22 

12.87 

13.40 

13.79 

13.90 

14.04 

14.00 

'i 

10.14 

9.75 

9,33 

9.95 

12.27 

9.35 

9.80 

10.52 

10.28 

9.91 

9.92 

10.65 

5 

13.52 

ij-r 

12.57 

ij-'i 

15.39 

13.03 

13.15 

13.47 

14.11 

13.92 

14.06 

13.90 

10.01 

9.69 

9.39 

10,03 

12.76 

9.31 

10.06 

10.44 

10.41 

9.92 

9,99 

10.39 

6 

13.52 

'S'75 

12'°? 

13.73 

15.22 

13.30 

13.18 

13,36 

14.13 

14.05 

13.91 

13.32 

6 

9.84 

9.47 

9.67 

9.99 

11.83 

9.59 

10.23 

10,41 

10.21 

9.95 

9.99 

10.22 

7 

12.66 

12.76 

13.17 

13.79 

15.12 

13.35 

13,52 

13.56 

14.30 

14.07 

13,60 

13.76 

7 

9.67 

9.56 

9.94 

10.80 

11.44 

10.68 

10,75 

10.41 

10.25 

9.94 

10,09 

10.69 

g 

13.49 

13.09 

13.39 

13,97 

14.95 

13.34 

13.56 

13.75 

14,55 

14.04 

13,51 

13,90 

S 

9.70 

9.82 

9.99 

9.91 

11.37 

9.74 

10.73 

10.37 

10.31 

9.74 

10,02 

10.59 

9 

13.33 

13.45 

13.54 

14.22 

14.84 

13.33 

13.78 

13.70 

14.46 

13.85 

13,16 

13.93 

9 

9.57 

10.18 

10.52 

10.03 

11.22 

9.87 

10.88 

10.05 

10.40 

9.76 

9.91 

10.57 

10 

13.40 

13.49 

13.74 

14.18 

14.82 

13.07 

13.94 

13.65 

14.72 

13.70 

13.36 

13.63 

10 

9.B4 

10.37 

9,94 

10.29 

11.51 

9.93 

11.08 

9.96 

10.43 

9.71 

10.04 

10.20 

1 1 

13.38 

13.57 

13.89 

13.75 

14.15 

12.92 

13.96 

13.80 

14.27 

13.51 

13.66 

12.78 

10.07 

10.07 

9.91 

10.28 

11.40 

9.87 

10.93 

10.06 

10.26 

9.96 

10.52 

10.15 

' 

12 

14.02 

13.91 

14.03 

13.20 

13.82 

12.63 

14.10 

13.68 

14.14 

13.51 

12.59 

13.93 

12 

10.68 

9.94 

10,00 

9.96 

11.01 

9.93 

11.02 

9.93 

10.24 

10.13 

10.39 

10.10 

14.57 

13.92 

13.78 

NR 

13.73 

12.50 

14.18 

13.67 

13.83 

13.19 

13.74 

13.83 

13 

11.28 

10.12 

9.98 

NR 

10.88 

9.65 

10.99 

10.03 

10.30 

10.35 

10.06 

10.12 

13 

14 

14.68 

13.92 

13.71 

NR 

13.81 

12.78 

14.39 

13.54 

13.77 

13.67 

13.76 

13.90 

14 

1  1.70 

9.98 

9.81 

NR 

11.05 

9.94 

11.34 

10.01 

9.94 

10.43 

9.89 

10.17 

15 

14.84 

13.61 

13.91 

12.51 

13.71 

13,08 

13.95 

13.25 

13.47 

13.80 

13.65 

13.93 

11.26 

9.93 

9.90 

9.46 

11.08 

9,80 

10.73 

9.80 

9.92 

10.46 

9.79 

10.40 

16 

14.78 

13.19 

13.41 

12.76 

13.78 

12.76 

13.60 

13.03 

13.56 

14,02 

14,08 

14.00 

16 

11.73 

9.77 

10.21 

9.46 

10.98 

10.14 

10.75 

9.56 

10.32 

10.18 

10,09 

10.42 

17 

14.78 

12.73 

13.27 

12.85 

13.78 

13,17 

13.76 

13.01 

13.86 

14.06 

14,29 

13.78 

17 

11.25 

9.41 

10.03 

9.74 

10.53 

9.67 

10.95 

9.79 

10.50 

10.05 

10,20 

10.50 

18 

14.59 

12.59 

il'H 

13.05 

13.75 

12.74 

13.74 

13.32 

14.41 

14.07 

14.09 

13.55 

IB 

11.08 

9.29 

10.09 

9.99 

10.31 

9.19 

10.69 

10.23 

10.83 

9.86 

10.10 

10.50 

19 

14.26 

12.31 

13.20 

12.99 

13.76 

12.67 

13.98 

13.63 

14.54 

14.23 

13.89 

13.39 

19 

10,98 

9.08 

10.00 

9,64 

10.16 

9.11 

10,99 

10.65 

10.51 

9.94 

10.04 

10.48 

20 

13.53 

i^-5* 

13.13 

13,05 

13.99 

12.73 

1?:?? 

14.03 

14,54 

14.18 

13.58 

13.48 

20 

10.61 

9.12 

10.08 

9,46 

10.22 

9.12 

10.86 

10,29 

9.92 

9.99 

10.74 

2t 

13.51 

12.71 

13.15 

13,36 

13.95 

13.29 

14,20 

14.31 

14.73 

14.03 

13,39 

1  3.55 

21 

10.16 

9.46 

10.13 

9.60 

11.29 

9.62 

11.11 

10.73 

10.34 

9.92 

9,96 

10.70 

22 

13.21 

13.03 

13.41 

13.50 

13.97 

13.32 

14,11 

14.28 

14.64 

14.14 

13,33 

13.70 

22 

10.05 

9.89 

10.11 

10.79 

10.08 

9.77 

11.21 

10.41 

10.20 

9.97 

10.19 

10.74 

23 

13.34 

13.29 

13.60 

13.52 

13.75 

13.34 

14.23 

14.52 

14.37 

13.81 

13.19 

13.41 

23 

10.28 

10.15 

10.84 

9.56 

10.03 

10.73 

11.07 

10,53 

10.10 

9.95 

10.22 

10.50 

24 

13.32 

■^•l' 

13.74 

13.75 

13.67 

12.94 

14.54 

14.76 

14.02 

13.50 

13.15 

13.45 

10.39 

10.29 

10.12 

9.57 

10.00 

9.81 

11.17 

10.53 

9.91 

9.90 

10.21 

10.20 

24 

25 

13.22 

13.14 

13.70 

13.66 

13.50 

12.83 

14,78 

14.73 

13.71 

13.03 

13.19 

13.48 

25 

10.32 

9.79 

10.00 

9.73 

10.05 

9.61 

11,16 

10.53 

9.71 

9.50 

10.32 

10.10 

26 

13.16 

13.45 

13.80 

13.57 

13.24 

12.93 

14.82 

14.65 

13.41 

13.02 

13.29 

NR 

26 

10.32 

9.69 

9.82 

9.65 

10.10 

9.74 

11.05 

10.53 

9.92 

9.67 

10.17 

NR 

27 

!?-°' 

13.41 

13.74 

13.33 

13.27 

13,22 

14.46 

14.31 

13.38 

12.73 

12.21 

NR 

10.21 

9.98 

9.87 

9,66 

10.09 

10.01 

10.53 

10.37 

9.90 

10.47 

10.04 

NR 

27 

28 

13.06 

13.51 

13.66 

13.23 

13.21 

13.94 

14.12 

14.23 

13.23 

13.66 

13.49 

NR 

26 

9.92 

9.66 

9.82 

9.59 

10.01 

10.41 

10.33 

10.42 

9.75 

10.87 

9,97 

NR 

29 

13.35 

13.46 

NR 

12.73 

13.86 

13.72 

13.69 

13.16 

13.73 

13,65 

NR 

29 

9.87 

9.65 

NR 

9.71 

10.37 

10.21 

10.03 

9,77 

10.56 

10,00 

NR 

30 

'3'5I 

13.45 

NR 

13,89 

13.93 

13.41 

13.56 

13.11 

13.57 

13.94 

NR 

30 

9.95 

9,50 

NR 

9,90 

10.31 

10.09 

10.16 

10.16 

10.32 

10.03 

NR 

31 

13.49 

NR 

14.39 

13.86 

13.73 

13.84 

13.89 

3i 

9.93 

NR 

10.88 

10.57 

10.52 

10,30 

9.96 

MXIMUM 

14.84 
9.57 

13.92 
9.08 

11*.  03 

1:lg 

15.66 
10.00 

13.94 
9.11 

14.82 

9.51 

14.76 
9.66 

14.73 
9.71 

14.23 
9.60 

14.29 
9.79 

NR 
NR 

V".i  (MJW 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

*  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM 

OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TaR. 
M  O-BSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS, 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38  5'*   J7 
Station 

121   33  39 
located  on  i 

NW29    IN    IE 
rtotorla  Islan 

a.   0.2  ml 

7.4 
S  of  No 

12/26/55 
rth  Vlctorl 

i   Canal,    7.5  mJ 

AUG    39-DATE 
.   E   of  Brentw 

19'*3 
Dod, 

19'13 

2.3 

0.00 

3.15 

USED 

USCQS 

USED 

Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
Station  discontinued  Nov.  5,  1965. 
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•   TABLE  258 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

ROCi:     SLOUGH    »T    CONTRA     COSTA    CANAL     INTAICE 


■  Estimated 

■  No  Record 


5'iT.C^    NO 

B95?20 

1963 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

VAt 

JUNE 

JULY 

A'jG 

5[PT 

:--£ 

\^:il 

\l:n 

lS:li 

\hU 

\l-M 

J5:^^ 

il:t? 

i5:35 

W-M 

it:5! 

i?:?? 

\i:n 

2 

16.68 
13.22 

16.50 
12.81 

16.26 
12.44 

15.92 
12.59 

17.97 
14.51 

16.67 
13.04 

l?:i! 

16.32 
13.25 

16.85 
13.80 

16,74 
13,04 

17.23 
13.17 

16.88 
12.96 

2 

3 

16.57 
13.31 

16.57 
12.73 

15.78 
12.59 

16.21 
12.79 

18.54 
15.49 

16.59 
12.69 

15.91E 
12.56 

16.36 
13.36 

16.90 
13.57 

16.98 
13.02 

17.22 

12.90 

16.79 
12.92 

3 

4 

16.63 
13.20 

16.30 
12.83 

15.74 
12.34 

16.40 
12.96 

18.62 
16.16 

16.24 
12.34 

15.93E 
12.86 

16.52 
13.53 

!l:]| 

i^:i? 

17.16 
12.88 

17.07 
13.68 

4 

5 

16.55 

13.03 

15.98 
12.73 

15.79 
12.42 

16.56 

13.00 

18.36 
15.71 

16.16 
12.38 

16.26 
13.18 

16.60 
13.49 

17.08 
13.36 

\l:il 

17.18 
13.00 

16.99 
13.41 

e 

16.53 
12.97 

15.89 
12.51 

16.  10 
12.71 

16.73 
12.97 

19.18 
14.71 

16.41 
12.67 

16.28E 

13.34 

16.48 
13.41 

17.13 
13.18 

17.15 
12.87 

17.11 
13.00 

16.46 
13,21 

6 

7 

15.65 
12.69 

15.90 
12.59 

16.26 
12.97 

\I:U 

18.10 
14.34 

16.51 
12.76 

16.61E 
13.88 

16.68 
13.40 

17.38 
13.28 

17.15 
12.88 

16.94 
13.04 

16,85 
13,67 

7 

B 

16.50 
12.68 

16.20 
12.83 

16.51 
13.00 

16.99 
13.96 

17.93 
14.31 

16.47 
13.58 

16.62 

13.87 

16.83 
13.37 

17.56 
13.21 

\l:il 

16.71 
12.96 

!t:l4' 

e 

9 

16.35 
12.64 

16.52 
13.19 

\t:ll 

17.22 
12.95 

17.86 
14.19 

16.45 
12.93 

16.91 
13.92 

16.78 
13.05 

17.48 
13.31 

16.93 
12.69 

16.35 
12.87 

17,02 
13,59 

9 

10 

16. Al 
12.83 

16.59 
13.06 

16.83 
12.91 

17.17 
13.18 

17.84 
14.49 

16.21 
13.06 

17.03 
14.09 

16.70 
12.98 

17.73 
13.38 

16.73 
12.68 

16.44 
13.00 

16,94 
13,20 

!0 

1 1 

16. »2 
13.02 

16.67 
13.40 

16.98 
12.88 

16.70 
13.  16 

17.16 
14.34 

16.09 
12.92 

17.06 
13.93 

16.84 
13.06 

17.30 
13.17 

16.70 
12.90 

16.75 
13.49 

15,86 
13.11 

1  1 

2 

17.09 
13.87 

16.99 
12.90 

17.13 
12.96 

16.19 
12.81 

16.77 
13.98 

15.78 
13.02 

17.16 
14.03 

16.70 
12.86 

17.16 
13.17 

16.61 
13.09 

16,80 
13,38 

17.01 
13.03 

12 

3 

17.59 
14.26 

16.99 

13.10 

16.86 
12.96 

15.89 
12.40 

16.67 
13.88 

15.66 
12.78 

\l-M 

16.68 
12.96 

16.86 
13.23 

16.26 
13.35 

15,42 
13,03 

16.85 
13,02 

13 

14 

17.68 
14.64 

16.98 
12.97 

16.81 
12.78 

15.61 
12.45 

16.73 
14.06 

15.96 
13.03 

17.41 
14.41 

16.66 
12.93 

16.28 
12.96 

16.79 
13.43 

16,85 
12.95 

16,95 
13.12 

14 

5 

17.77 
14.16 

16.68 
12.94 

17.02 
12.90 

15.50 
12.45 

16.59 
14.10 

16.22 
12.89 

16.98 
13.71 

16.25 
12.73 

16.59 
12.97 

16.91 
13.51 

16.93 
12.73 

}]:?? 

; 

'6 

17.72 
14.57 

16.24 
12.78 

16.50 
13.20 

15.79 
12.50 

it:?? 

16.00 
13.19 

16.60 
13.76 

\r.t\ 

16.71 
13.38 

17.04 
13.16 

17.19 
13.05 

17.06 
13.38 

'6 

)7 

11:1*4 

il:l? 

{%:lt 

\i-M 

WAl 

if:?? 

il:l^ 

{|:8§ 

it:l? 

17.16 
13.01 

17.38 
13.21 

16.83 
13.46 

17 

8 

17.56 
13.99 

15.60 
12.32 

16.46 
13.13 

16.10 
13.05 

16.69 
13.29 

15.85 
12.23 

16.76 
13.71 

16.41 
13.24 

17.49 
13.83 

17.19 
12.81 

17.20 
13.07 

16.71 
13.52 

18 

i9 

17.24 
13.90 

15.40 
12.12 

16.27 

13.09 

16.05 
12.64 

16.72 
13.11 

15.78 
12.16 

17.01 
14.03 

16.74 
13.70 

17.71 
13.53 

17,31 
12.90 

16,98 
12.96 

16.48 
13.51 

19 

20 

16.49 
11.57 

15.50 
12.18 

il:!^ 

16.11 
12.50 

16.96 
13.23 

15.83 
12.19 

17.01 
14.07 

17.13 
13.88 

17.69 
13.36 

17.30 
12.88 

16.79 
12.99 

16.62 
13.75 

20 

21 

16. '1 
13.14 

15.79 
12.53 

i!:i? 

16.42 
12.67 

16.94 
13.04 

16.40 
12.68 

17.25 
14.11 

17.42 
13.71 

17,86 
13.32 

17.18 
12.98 

16.49 
12.91 

16.66 
13.73 

21 

22 

16.19 
13.03 

16.10 
12.94 

i!:!? 

16.55 
13.79 

16.93 
14.04 

16.49 
12.90 

17.  14 
14.02 

17.38 
13.41 

17.70 
13.22 

17.23 
12.90 

16.47 
13.25 

16.78 
13.75 

22 

23 

16.33 
13.23 

\t:lt 

16.69 
13.16 

16.60 
12.64 

16.79 
13.00 

16.51 
12.87 

17.30 
14.03 

17.63 
13.49 

17.48 
13.06 

}l:l? 

16.24 
13.24 

16.48 
13.53 

23 

24 

16.31 
13.38 

}l:i? 

16.83 
14.11 

16.80 
12.60 

16.71 
12.99 

16.11 
13.17 

17.57 
14.16 

17.79 
13.48 

17.14 
12.81 

16.61 
12.85 

16.24 
13.17 

16.51 
13.18 

24 

25 

16.23 
13.31 

16.21 
12.71 

16.84 
13.03 

16.76 
12.77 

16.57 
13.03 

16.01 
12.67 

17.85 
14.11 

17.76 
13.46 

16.77 
12.69 

16.10 
12.61 

16.25 
13.29 

16.58 
13.11 

25 

26 

16.20 
13.22 

16.50 
13.63 

16.92 
12.87 

16.68 
12.72 

16.31 
13.13 

16.11 
12.85 

17.91 
14.01 

17.65 
13.46 

16.48 
12.93 

16.13 
12.66 

16.37 
13.21 

16.81 
13,02 

26 

27 

16.09 
13.34 

16.48 
12.96 

16.86 
12.92 

16.46 
12.69 

16.29 
13.12 

16.41 
13.09 

17.53 
13.46 

17.29 
13.26 

16.28 
12.94 

16.73 
13.46 

16.59 
13.06 

16.13 
13.24 

27 

28 

16.08 
12.93 

16.57 
12.66 

16.77 
12.82 

16.28 
12.72 

16.27 
13.02 

17.02E 
13.54 

17.16 
13.26 

17.21 
13.39 

16.38 
12.82 

15.79 
13.87 

15.41 
13.01 

16.90 
13.22 

28 

29 

16.40 
12.90 

16.50 
12.64 

16.54 
12.74 

}!:?J 

17,02 
13.47 

16.79 
13.18 

16.68 
12.96 

16,33 
12,84 

16.84 
13.58 

16.72 
13.03 

16.89 
13.25 

29 

30 

16.53 
12.92 

16.50 
12.56 

16.47 
12.69 

16.99 
13.06 

17.05 
13.36 

16.50 

13.11 

n:\'y 

16,31 
13,26 

16.78 
13.34 

16.97 
13.09 

16.87 
13.31 

30 

3 

16.52 
:  2  .  9  1 

16.  15 
12.72 

17.42 

13.6- 

Will 

16.93 
13.30 

17.51 
12.96 

Z 

*.-  •    V.'J 

17.77 
12.64 

16.99 
12.12 

17.13 
12.34 

17.42 

12.40 

18.62 
12.99 

17.05 
12.16 

17.91 
12.56 

17.79 
12.63 

17,86 
12.68 

17.31 
12.61 

17.38 

17.07 
12.92 

hUXVjU 

y  \Mjv 

w  \  v„v 

CREST 

STAGES 

:i*E 

■■■=               STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

^iME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessarj-  to  avoid  negative  gage  heights- 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  r.^l^ht. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  or  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TSR 
M  D.aSM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 
GAGE 

REF 

DATUM 

C-FS. 

GAGE  mT 

DATE 

FROM 

TO 

37  58   35 

Srsclon  1 

lai  38  li, 

ocated  ac   C 

SW    iH    2N    3S 
oncra   Costa  Ca 

nal   Intak 

e  aoDrox. 

1.5  ml.    He 

of  K.'-.lahtsen. 

3CT    44-?EB   46 
3EC   iie-DATE 

Station  afft 

19^4 
1952 
1953 

cted  I 

1952 
1953 

)v  tiaa 

O.iO 
0.50 
4.3 

1  action 

USCGS 
USCOS 
USCQS 

Naxlnium  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maxinum  discharge. 
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•    TABLE         269 
DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

OLD    RIVER    NEAR    ROCK    SLOUGH 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

VAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DATE 

1 

HO 
MR 

16.45 
12.78 

16.29 
12.54 

15.64 
12.58 

17.86 
14.65 

16.09 
12.79 

16.61 
13.12 

16.23 

13.01 

16.70 
13.68 

16.39 
13.15 

16.91 
13.16 

16.88 
1  3.04 

2 

MR 
NR 

16.38 
12.80 

16.13 
12.44 

15.75 
12.49 

17.91 
14.49 

16.57 
13.12 

16.08 
12.70 

16.17 
13.25 

16.72 

13.80 

16.64 

13.07 

17.15 
13.22 

16.76 
12.97 

2 

3 

NR 

NR 

16.42 
12.69 

16.64 
12.54 

16.06 
12.71 

18.47 
15.47 

16.51 
12.72 

15.82 
12.49 

16.26 

13.38 

16.75 
13.55 

16.77 
13.06 

17.11 
12.94 

16.67 
12.99 

J 

4 

NR 
NR 

16.15 
12.79 

15.59 
12.32 

16.30 
12.91 

18.52 
15.14 

16.17 
12.39 

15.85 
12.83 

16.37 
13.56 

16.67 
13.23 

16.91 
12.92 

17.04 
12.91 

16.98 
13.74 

4 

5 

16.45 
13. 0« 

15.83 
12.68 

15.64 
12.39 

16.42 
12.97 

18.29 
14.69 

16.06 
12.32 

16.17 
13.12 

16.46 
13.49 

}t:4'^ 

16.94 
12.92 

17.06 
13.01 

16.88 
13.43 

■^ 

6 

16.«<> 
12.84 

15.73 
12.47 

15.97 
12.69 

16.66 
12.91 

18.12 

15.57 

16.31 
12.66 

16.25 
13.30 

16.37 
13.42 

17.02 
13.22 

17.05 
12.94 

17.03 
13.04 

16.36 
13.28 

6 

7 

16.41 

12.70 

15.75 
12.53 

16.09 
12.94 

16.75 
13.75 

18.01 
14.36 

16.38 
12.74 

16.55 
13.87 

16.56 
13.42 

17.28 
13.33 

17.06 
12.96 

16.88 
13.11 

16.77 
13.74 

7 

e 

15.62 
12.69 

16.05 
12.79 

16.35 
12.96 

16.95 
12.84 

17.87 
14.31 

16.38 
12.93 

16.61 
13.83 

16.73 
13.37 

17.48 
13.27 

17.01 
12.73 

16.61 
13.01 

16.87 

13.71 

8 

9 

16.29 
12.67 

16.40 
13.14 

16.57 
12.87 

17.18 
12.95 

17.76 
14.19 

16.34 

13.58 

16.80 
13.91 

16.67 
13.07 

17.40 
13.38 

16.85 
12.72 

16.25 
12.90 

16.96 
13.67 

9 

10 

16.35 
12.90 

16.47 
13.02 

16.67 

13.67 

17.14 
13.18 

17.74 
14.46 

16.13 
13.01 

16.88 
14.08 

16.60 
13.00 

17.65 
13.40 

16.66 
12.71 

16.35 
13.03 

16.87 
13.27 

10 

1 1 

16.36 
13.05 

16.54 
13.36 

16.79 
12.84 

16.68 

13.18 

17.07 
14.36 

15.98 
12.93 

16.92 
13.92 

16.73 
13.06 

17.20 
13.22 

16.61 
12.98 

16.66 
13.52 

15.79 
13.19 

1  1 

12 

17.02 
13.93 

16.84 
12.87 

16.94 
12.94 

16.15 
12.86 

16.72 
13.97 

15.69 
13.06 

17.06 
14.01 

16.56 
12.86 

17.05 
13.22 

16.51 
13.16 

16.72 
13.39 

16.94 
13.11 

12 

13 

17.46 
14.25 

16.87 

13.05 

16.66 
12.91 

15.87 
12.41 

16.64 

13.87 

15.56 
12.76 

17.06 
13.91 

16.55 
12.95 

16.76 
13.29 

16.16 
13.39 

15.34 
13.03 

16.77 
13.11 

13 

14 

17.59 
14.67 

16.85 
12.92 

16.60 
12.76 

15.52 
12.43 

16.69 

14.04 

15.84 

13.08 

17.28 
14.39 

16.51 
12.96 

16.19 
12.98 

16.68 

13.47 

16.76 
12.88 

16.86 
13.18 

14 

15 

17.68 
14.19 

16.55 
12.90 

16.79 
12.87 

15.43 
12.41 

16.54 
14.09 

16.14 
12.91 

16.86 
13.71 

16.13 
12.74 

16.47 
12.99 

16.82 

13.54 

16.83 
12.76 

16.89 
13.44 

'5 

16 

17.63 
14.58 

16.16 
12.78 

16.31 
13.16 

15.75 
12.49 

16.68 

13.95 

15.91 
13.25 

16.48 
13.72 

15.82 
12.65 

16.56 
13.34 

16.99 
13.26 

17.08 
13.10 

16.96 

13.47 

16 

17 

17.64 
14.13 

15.70 
12.43 

16.16 

13.01 

15.85 
12.76 

16.64 

13.59 

n-M 

16.61 
13.92 

15.94 
12.81 

16.86 

13.58 

17.08 
13.11 

17.26 
13.22 

16.74 
13.56 

17 

le 

17.47 
13.99 

15.51 
12.32 

16.29 

13.09 

15.99 
13.03 

16.64 
13.35 

15.74 
12.23 

16.62 
13.68 

16.33 
13.28 

17.39 
13.86 

17.11 
12.91 

17.09 
13.12 

16.63 
13.62 

IB 

19 

17.14 
13.91 

15.32 
12.10 

16.09 
13.04 

15.98 
12.64 

16.69 
13.16 

15.71 
12.14 

16.88 

14,01 

16.64 
13.73 

17.56 
13.58 

17.24 
12.98 

16.90 
13.01 

16.37 
13.58 

19 

20 

16.39 
13.59 

15.44 
12.17 

16.04 
13.11 

16.04 
12.47 

16.94 

13.27 

15.76 
12.16 

16.88 
14.05 

17.02 
13.91 

17.57 
13.42 

17.21 
12.96 

16.69 
12.97 

16.54 
13.84 

20 

21 

16.10 
13.13 

15.70 
12.50 

16.08 
13.11 

16.34 
12.59 

16.89 

13.03 

16.32 
12.68 

17.12 
14.07 

17.27 
13.73 

17.76 
13.36 

17.06 
12.93 

16.38 
12.97 

16.59 
13.81 

21 

22 

16.11 
13.04 

16.00 
12.92 

16.29 
13.09 

Jl:?? 

16.(9 
14.13 

16.38 
12.88 

17.01 
13.99 

17.22 

13.39 

17.56 
13.26 

17.13 
12.97 

16.36 
13.26 

16.68 
13.79 

22 

23 

16.28 
13.24 

16.25 
13.18 

16.49 
13.09 

16.56 
13.82 

16.71 
12.99 

16.42 
12.91 

17.14 
14.03 

17.45 
13.49 

17.36 
13.08 

16.81 
12.98 

16.18 
13.28 

16.38 
13.59 

2? 

24 

16.24 

13.40 

16.09 
12.80 

16.62 
12.97 

16.76 
12.56 

16.64 
12.97 

16.00 
12.67 

17.46 
14.16 

17.65 
13.48 

17.03 
12.83 

16.51 
12.92 

16.17 
13.24 

16.40 
13.24 

24 

25 

16.15 
13.31 

16.13 

12.70 

16.62 
14.13 

16.66 

12.71 

16.44 
12.99 

15.89 
13.01 

17.73 
14.08 

17.61 
13.46 

16.66 
12.70 

16.01 
12.63 

16.20 
13.36 

16.48 
13.16 

25 

26 

16.13 
13.21 

16.39 
13.60 

16.71 
12.79 

16.58 
12.65 

16.21 
13.11 

16.01 
12.81 

17.73 
14.01 

17.50 
13.45 

16.40 
12.98 

16.06 
12.71 

16.27 
13.21 

15.67 
13.09 

26 

27 

15.98 
13.33 

16.37 
12.95 

16.66 
12.86 

16.39 
12.66 

16.19 

13.07 

16.28 
13.06 

17.40 
13.46 

17.13 
13.25 

16.20 
12.99 

16.66 
13.51 

16.50 
13.10 

16.74 
13.27 

27 

28 

15.96 

12.90 

16.46 
12.64 

16.57 
12.79 

16.23 
12.67 

16.15 
12.99 

16.98 
13.48 

17.03 
13.26 

17.07 
13.36 

16.28 
12.88 

16.74 
13.91 

15.36 
13.06 

\t:n 

28 

29 

16.27 
12.85 

16.40 
12.62 

16.34 
12.66 

15.86 
12.72 

16.91 
13.43 

ll:t? 

!l:5? 

16.23 
12.86 

15.41 
13.61 

16.67 
13.05 

16.81 
13.29 

29 

30 

16.38 

12.90 

15.37 
12.53 

16.27 
12.62 

16.92 
12.97 

16.93 
13.29 

16.33 

13.13 

}!:!§ 

16.20 
13.28 

16.69 
13.38 

16.89 
13.14 

16.75 
13.34 

30 

31 

16.39 
12.88 

15.97 
12.66 

17.35 
13.98 

16.86 
13.56 

16.61 
13.53 

16.86 
13.34 

16.93 
13.02 

31 

■lAXlMUM 

NR 
NR 

16.87 
12.10 

16.94 
12.32 

17.35 
12.41 

18.52 
12.97 

16.98 
12.14 

17.73 
12.49 

17.65 
12.65 

17.76 
12.70 

17.24 

17.26 
12.76 

16.98 

>)&KIMUM 

MINIMUM 

M  MMUM 

E      -  Estimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

•     In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.    It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract    10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


?7  59  25 


121  ik  49 


1/4  SEC  T BR. 
MD-BSM. 


SW30   2N      4E 


MAXIMUM    DISCHARGE 


OF  RECORD 


12/26/55 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAR  It  5 -DATE 


DATUM  OF  GAGE 


19t5 
19115 


ZERO 
ON 
GAGE 


0.00 
-3.0 


Station  located  on  American  Island    (formerly  Holland  Tract)   1.2  ml.   N  of  Rock  Slough,   4.7  ml.  NE  of  Knlghtsen. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


REF 

DATUM 


USED 

usoas 


B-302 


■T4BLE  270 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

OLD  RIVER  AT  HOLLAND  TRACT 


STATION    NO 

V£«R 

B95140 

1163 

DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MaR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

=,tI>T 

OAiE 

1 

!?:?? 

\l:U 

17.12 
13.37 

16.46 
13.39 

18.54 
1^.43E 

15.90 
13.51E 

17.31 
1  3.90 

16.96 

13.83 

17,55 
14.55 

17.19 
13.95 

17.72 
14.01 

1"'.74 
13.94 

' 

2 

17.32 
1».08 

17.14 
13.60 

16.95 

13.31 

16.61 
13.34 

18.63 
15.31 

17,36 

13.e7E 

15.80 
13.55 

16.88 
14.05 

17.58 
14.66 

17.45 
13.90 

17.94 
14.12 

17.59 
13.65 

2 

3 

17.26 
1».19 

17.22 

13.49 

16.49 

13.41 

16.89 
13.55 

19.14 
15.25 

17.27 
13.51E 

15.54 
13.31 

17.01 
14,20 

17.60 
14.35 

17.59 
13.92 

17,91 
13,82 

17.50 
13.65 

3 

4 

17.31 
1«.06 

16.94 
13.61 

16.43 
13.17 

17.10 
13.75 

19.19 
15.97 

15.93 
13.32E 

15.59 
13.63 

17,11 
14,31 

17.50 
14,10 

17,72 
13,79 

17.81 
13.60 

17.79 
14.51 

4 

5 

17.23 
13.8k 

16.63 
13.51 

16.48 
13.28 

17.24 
13.80 

18.99 
15.47E 

16.79 
13,16 

16.88 
13.93 

17.17 
14.30 

17,80 
14.25 

17,75 
13,82 

17.86 
13.94 

17.59 
14.30 

6 

17.21 
13.69 

16.53 
13.25 

16.77 
13.53 

17.45 
13.72 

18.82 
16.34 

17.00 
13.45 

15.99 

14.14 

17.08 
14.22 

17.85 
14.06 

17,82E 
13,62 

17.65 
13.94 

17.23 

14.15 

h 

7 

17.21 
13. 49 

16.52 
13.32 

16.94 
13.77 

17.53 
13.64 

18.72 
15.12E 

17.12 
13.57 

17.31 
14.56 

17.27 
14.25 

16,14 
14.18 

17.87 
13.79 

17.70 
14.03 

17.59 
14.63 

7 

8 

16. «0 
13.49 

W'.ll 

17.16 
13.79 

17.68 
13.76 

18.60 
15.07E 

17,10 
13.73 

17.31 
14,73 

17.58 
14.23 

16.31 
14.16 

17.85 
13.52 

17.43 
13,93 

17.72 
14.55 

e 

9 

17.08 
13.46 

17.16 

13.97 

17.41 
13.72 

17.93 
15.11 

18.46 
14.90E 

17,03 
14.35 

17,52 
14,72 

17.50 
13.91 

16.22 
14.22 

17.57 
13.52 

17,05 
13,86 

17.77 
14.50 

9 

10 

17.12 
13.68 

17.23 
13.83 

17.51 
14.52 

17.91 
13.98 

18,46 
15.19 

15,80 
13,60 

17,51 

14.89 

17.42 
13.84 

16.46 
14.25 

17.50 
13.59 

17,20 
13,97 

17.58 
14.10 

10 

II 

17.11 
13.81 

17.30 
13.70 

17.65 
13.70 

17.43 
14,02 

17.76 
15,06E 

16,59 

13.72 

17.54 
14.72 

17,42E 
13,89 

16.04 
14.07 

17.43 
13.85 

17,49 
14,42 

17.74 
13.99 

1  1 

12 

17.75 
14.71 

17.62 
14.45 

17.79 
13.60 

16.87 

13.70 

17.41 
14.68E 

16,37 
13.84 

17.74 
14.81 

17.42 
13,73 

17.69 
14.09 

17.31 
14.03 

17,55 
14.32 

15.69 
1  3.95 

12 

13 

18.19 

15.02 

17.66 
13.86 

17.54 

13.76 

16.53 
13.16 

17.28E 
14.56E 

n-Av 

17.74 
14.72 

17,36 
13,76 

17.51 
14.15 

17.46 
14,25 

15,21 
13.90 

17.57 
13.95 

i; 

14 

18.31 
15.48 

17.65 
13.75 

17.47 
13.60 

n-Ai 

17,39E 
14,74E 

16.54 
13.85 

16.00 
15.20 

17.35 
13.81 

17.02 
13.83 

15,70 
14,33 

17.52 
13.82 

17.59 
14.04 

14 

15 

18.38 
14.97 

17.32 
13.73 

17.62 
13.71 

16.19 
13.21 

17.24E 
14.7eE 

16,83 
13.69 

17.57 
14.52 

16.95 
13.58 

17.31 
13.83 

17.63 
14.39 

17.58 
13.58 

17.69 
14.29 

15 

16 

18.35 
15.35 

16.90 
13.56 

17.18 
14.02 

16.44 
13.29 

17.31 
14.59E 

15.55 
14.04 

17.18 
14.52 

15.75 
13.50 

17,43 
14,23 

17.78 
14.13 

17.92 
14.04 

17.77 
14,31 

16 

17 

18.38 
14.89 

16.49 
13.23 

17.02 
13.86 

16.54 

13.49 

17.29 
14.20E 

15.88 

13.53 

17.32 
14.74 

15.77 
13.55 

17,73 
14,45 

17.88 
13,97 

16.12 
14.15 

17,57 
14,40 

17 

IB 

18.19 
14.77 

16.28 
13.11 

17.14 
13.96 

16.76 
13.81 

17.25E 
13.93E 

15.46 
13.05 

17.33 
14.48 

17.17 
14.11 

18,26 

14,73 

17.90 
13.77 

17.95 
14.05 

17.45 
14.44 

18 

19 

17.89 
14.67 

16.09 
12.90 

15.92 
13.88 

15.73 
13.42 

17.32 
13.74E 

16.41 
12.96 

17.62 

14.80 

17.45 
14.54 

18.43 
14,46 

18.05 
13.83 

17.73 
13.94 

17.23 
14.45 

19 

20 

17.18 
14.34 

16.24 
12.95 

16.89 
13.95 

16.79 
13.24 

17.57 
13.88E 

16.47 

12.98 

17.62 

14.85 

17.83 

14.73 

18.42 
14.28 

18.03 
13.82 

17.53 
13.89 

17.35 
14.69 

20 

21 

16.85 
13.87 

16.49 
13.32 

16.93 
13.96 

17.09 
13.39 

17.61 
13.82 

17.02 
13.49 

17.85 
14,87 

18.09 
14.54 

18.59 
14.20 

17.88 
13.81 

17.24 
13.88 

17.40 
14.65 

2 

22 

16.86 
13.83 

16.79 
13.74 

17.14 
13.96 

17.23 
13.38 

17,58 
13.78 

17.12 
13.70 

17,71 
14,80 

18.05 
14.21 

18.39 
14.13 

17.94 
13.86 

17.18 
14.17 

17.53 
14.69 

22 

23 

17.02 
14.03 

17.0! 
13.98 

17.35 
13.94 

17.28 
14.63 

17.42 
14.64 

17.17 
13.71 

17,84 
14,82 

18.28 
14.31 

18.19 
13.92 

17.63 
13.83 

17.01 
14.18 

17.23 
14.43 

25 

24 

16.99 
14.16 

16.85 
13.62 

17.48 

13.81 

17.52 
13.37 

17.35 
13.77 

16.72 

13.99 

18.14 
14.93 

18.49 
14.32 

17.84 
13.59 

17.33 
13.79 

16.96 

14.11 

17.23 
14.10 

24 

25 

16.89 

14.09 

16.90 
13.50 

17.45 
14.98 

17.42 
13.52 

\l:U 

15.62 
13.49 

18.44 
14.86 

18.47 

14.30 

17.45 
13.53 

16.83 
13.49 

16.99 
14.23 

17.27 
14.00 

25 

26 

16.88 

14.00 

17.20 
14.40 

17.56 
13.62 

17.33 
13.46 

16.98 
13.93 

16.72 
13.64 

18.47 
14.76 

16.34 
14,27 

17.20 
13.77 

16.88 
13.58 

17.08 
14.09 

17.52 
13.91 

26 

27 

16.73 
14.13 

17.18 
13.78 

17.50 
13.68 

17.14 
13.47 

15.94 

13.90 

17.01 
13.87 

18.11 
14.25 

17,96 
14,12 

17.09 
13,83 

17.46 
14.37 

17.30 
14,00 

16.86 
14.13 

27 

28 

16.76 
13.71 

17.24 

13.46 

17.42 
13.62 

17.00 
13.48 

16.94E 

i3.aiE 

17.70 
14.30 

17.73 
14.06 

17.89 
14.24 

15,44 
13.70 

17.54 
14.78 

15.16 

13.94 

17.53 
14.13 

28 

29 

17.04 
13.65 

17.19 
13.42 

17.18 
13.48 

16.67 
13.53 

17.62 
14.25 

17.37 
13.97 

17.05 
13.81 

17.04 
13.70 

16.24 
14,48 

17.49 
13.95 

17.52 
14.15 

29 

30 

17.16 
13.71 

17.21 
13.38 

17.13 
13.44 

17.67 
13.82 

17.67 
14.12 

17.07 
13.93 

17.25 

14.02 

17.00 
14.12 

17.51 
14.24 

17.69 
14.00 

17.58 
14.20 

30 

31 

17.19 
13.68 

16.77 
13.49 

18.10 
14.81 

17.57 
14.37 

17.46 
14,38 

17.67 
14.20 

17.74 
13.87 

31 

MXIMUM 

18.38 
13.46 

17.66 

12.90 

17.79 
13.17 

18.10 
13.18 

19.19 

13.74E 

17.70 
12.96 

18.47 
13.31 

18,49 
13,50 

18,59 
13.53 

18.05 
13.49 

18.  12 
13.58 

17.79 
13.85 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      -  Esfimoted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  in  this  table,  it  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.aR. 

M.oasM 


DISCHARGE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


38   00   26 


121    Jil    47      NW19      2N   4E 


Station  located  approx.    1.5  nil.   S  of  NE  corner  of  Holland  Tract. 
Maximum  gage  ht .    listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


SEP  t)l-DATE      1951      1955 
station  affected  by  tidal  action. 


-2.5l 
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. TABLE  271 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 
MOPCELUMNE    RIVER    NEAR    THORNTON 


e 


B94200 


WATER    "^ 

vEas 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULI 

AUG 

SEPT 

BATE 

1 

13.27 

13.65 

10.69 

13.66 

10.51 

ii-.n 

21.76    / 

14,39  ; 

13.54 
11.34 

16.50 
14.41 

NR 
NR 

16,89 
16,48 

13.72 
11.42 

13,69 
10.48 

13.93 
10.47 

2 

13.62 
10.60 

13.60 
10.67 

13.43 
10.36 

12.97 

10.01 

24,48     A 
21.76    / 

13.87 
11.58 

14.77 
13.77 

NR 
NR 

16.62    A 
15.77    A 

13.88 
10.91 

14.02 
10,66 

13.82 
10,40 

2 

3 

13.55 
10.70 

13.63 
10.51 

Vo'M 

13.25 
10.00 

24,14     A 

21.77  ; 

13.51 
10.99 

14,22 
13,67 

NR 
NR 

16.94 
15.35 

13.91 
10.78 

14.03 
10.37 

13,73 
10.36 

3 

4 

13.58 

10.57 

13.42 
10.64 

12.71 
9.51E 

13.43 

10.31 

21.77    A 
19.79    A 

13.47 
10,84 

13.66 
12.75 

NR 
NR 

15.43 
14.89 

13.94 

10.65 

13.98 
10.36 

13.95 

11.11 

4 

5 

13. *9 
10.35 

13.12 
10.52 

12.82 
9.62 

13.63 
10.63 

19,79    A 
19,10    ; 

13,39 
11,60 

13.73 
12.19 

NR 
NR 

15.34 
14.71 

14.00 
10.49 

13.97 
10.40 

13.84 
10,77 

6 

13. *7 
10.21 

13.05 
10.26 

13.13 
9.88 

13.81 
11.08 

19.10    A 
17.76    A 

13,85 

10,72 

13.82 
12.09 

NR 
NR 

15.06 
13.89 

14.06 
10.51 

13.95 
10.41 

13.41 
10.53 

6 

7 

12.57 
10.03 

13.06 
10.28 

13.26 
10.12 

14.06 
10.66 

17.76    A 
15,92    A 

13.91 
11.81 

19.33    A 
12.88    A 

15.42 
14.95 

15.00 
13.96 

14.87 
10.59 

13.85 

10.47 

13.78 
10.93 

7 

8 

13. '•9 
10.03 

13.36 
10.51 

13.47 
10.32 

14.22 
11.22 

16.69 
15.19 

13,91 
11,86 

20.16    A 
19.33    A 

15.60 
15.02 

15.12 
14.02 

14.03 
10.28 

13.66 
10.38 

13.88 
10.98 

e 

9 

13.37 

10.03 

13.65 
10.83 

13.68 
10.25 

14.39 
11.34 

15.37 
14.63 

13,89 
11,89 

20.01    A 
19.21    A 

15.53 

15.04 

15.04 
13.81 

13.89 

10.26 

13.31 
10.19 

13.94 
11.01 

9 

10 

13.39 
10.29 

13.68 
10.91 

13.76 
10.19 

14.37 
11.56 

15,29 

14.63 

13,67 
11,87 

19.21    A 
18.42    A 

16.25    A 
15.34   A 

15.01 
13.08 

13.74 
10.21 

13.46 

10.29 

12.72 

10.64 

10 

1  1 

13.59 
10.55 

13.74 
10.74 

13.86 

10.19 

13.84 
11.45 

14.89 
14.38 

13.41 
11.69 

18.31 
17,86 

16.87    A 
16.25    A 

14.59 
12.67 

13.68 

10.43 

13.72 

10.74 

13.86 
10.56 

i 

12 

10.17 
11.47 

14.00 
10.65 

13.94 

10.31 

13.46 

10.95 

14.51 
13.89 

13,04 
10,92 

17.96 

17.71 

17.21    A 
16.87    A 

14.62 
13,19 

13.59 

10.54 

12.68 
10.68 

13.92 

10.54 

2 

13 

14.58 
1  1.92 

14.00 
10.83 

13.78 

10.30 

13.17 
10.72 

14.92    A 
13.64    A 

13.04 
11.17 

17.66    A 
16.86    A 

17.31 
17.04 

14,53 
13,24 

13.62 

10.70 

13.77 
10.38 

13.82 
10.54 

13 

14 

14.89 
12.68 

13.98 
10.68 

13.73 

10.12 

12.81 
10.64 

17.25    A 
14.92    A 

13.34 
11.39 

16.76 
16.38 

17.16 
16.64 

14,36 
12,63 

13.73 

10.77 

13.77 
10.18 

13.87 
10.63 

4 

15 

17.39    A 
14.24    A 

13.74 
10.65 

13.91 

10.20 

12.73 

10.52 

17.22    A 

16.09    A 

13.54 
11.31 

19.16    A 
16.38    A 

16.76 
16.39 

14.19 
12.52 

13.85 
10.89 

13.80 
10.11 

13.99 
11.01 

- 

16 

17.19    A 
15.38    A 

13.33 
10.46 

13.52 

10.54 

12.96 

10,55 

16.09    A 
14.94     J^ 

13,79 
11.61 

NR 
NR 

16.54 
16.23 

14,16 
12.39 

13.97 
10.65 

13.98 
10.46 

14.03 
11,01 

6 

17 

14.88 
13.59 

12.88 

10.10 

13.63 
10.96 

13,09 
10.67 

14.96    A 

14,11     A 

13.44 

10.96 

NR 
NR 

16.39 

16.12 

14.37 
12.87 

13.99 

10.51 

14.20 
10,62 

13,81 
11.05 

17 

le 

14.59 
12.49 

12.53 
9.94 

13.78 
11.74 

13.24 

10.84 

14,58 
13.46 

13.04 
10.39 

NR 
NR 

16,44 
16,27 

14.84 
13.82 

14.00 

10.33 

14.03 
10.49 

{!:J? 

18 

19 

14.27 
11.81 

12.56 

9.70 

13.46 
11.23 

13.11 
10,62 

14,34 
13,52 

12.94 
10.32 

NR 

NR 

16,69 
16.61 

15.09 
13.74 

14.10 
10.45 

13.86 
10.36 

13.53 
10.98 

19 

20 

13.64 
11.23 

12.68 

9.73 

13.37 
10.76 

13,29 

10,54 

14,37 
12,92 

13.04 
10.31 

NR 
NR 

16.92 
16.75 

14.97 

13.61 

14.10 
10.41 

13.69 
10.30 

13.67 
11,21 

20 

21 

13.59 
10.59 

12.93 

10.05 

13.36 

10.61 

13.61 
11,27 

14,28 
12.72 

13.66 

10.74 

NR 
NR 

17.09 
16.83 

15.29 

14.23 

14.03 
10.40 

13.45 
10.27 

13,71 
11,21 

2 

22 

13.31 
10.40 

13.20 
10.39 

13.56 

10.90 

13,72 
10,67 

14.17 
12.44 

13.93 
11.42 

NR 
NR 

17.05 
16.74 

15.16 

13.79 

14,09 
10.45 

13.41 

10.54 

13.80 
11.21 

22 

23 

13.44 
10.52 

13.43 

10.61 

13.68 
10.51 

13,79 

10.69 

14.10 
12.20 

13.84 
11.13 

NR 
NR 

17.06 
16.71 

14.72 
12.40 

13.85 
10.42 

13.29 
10.55 

13.49 
11.02 

23 

24 

13.41 
10.69 

13.31 
10.75 

13.68 

10.45 

13.98 

10,74 

14.00 
12.00 

13.57 
11.11 

NR 
NR 

17.03 
16.64 

14.31 
11.69 

13.64 

10.28 

13.26 

10.43 

13.51 
10.66 

24 

25 

13.30 
10.60 

13.37 
10.38 

13.77 
10.29 

13,91 

10,89 

13.85 

11.90 

13.51 
11.61 

NR 
NR 

16.99 
16.64 

14.01 
11.17 

13.13 
9.98 

13.30 
10.49 

13.56 

10.56 

25 

26 

13.52 

10.69 

13.65 

10.32 

13.88 
10.20 

13.84 
10,85 

13.65 
11.83 

13.59 
11.62 

NR 

NR 

17.13 
16.79 

13.82 
11,22 

12.71 
10.00 

13.37 
10.46 

12.77 
10.53 

26 

27 

13.37 
11.20 

13.58 

10.60 

13.85 
10.28 

13,67 

10.83 

13.55 
11.69 

13.82 
11.59 

NR 
NR 

17.16 
16.91 

13,57 
11.06 

13.19 
10.76 

12.26 
10.36 

13.78 
10.70 

27 

28 

13.36 
10.90 

13.68 

10.32 

13.73 
10.19 

13,52 
10,81 

13,62 

11,60 

15.31     A 
12.47    A 

NR 
NR 

17.21 
16,76 

13.64 
10.84 

13.71 
11.09 

13.57 
10.33 

13.79 
10,71 

28 

29 

13.60 
10.82 

13.68 
10.58 

13.63 

10.30 

13,31 
10,78 

19,37    A 
15.31     A 

NR 
NR 

16,95 
16.86 

13.61 
11.16 

13.76 
10.89 

13.71 
10.38 

13,86 
10.78 

29 

30 

13.67 

10.83 

13.66 

10.57 

13.54 
10.26 

14,21 
10,94 

19.16    A 
17.19    A 

NR 

NR 

17,11 
16,88 

13.64 
11.49 

13.73 
10.64 

13.90 
10.48 

13,84 
10.81 

30 

3 

13.66 
10.79 

13.25 

10.38 

14.57 
12.07 

17.19    A 
15.39     A 

17,06 
16,69 

13.83 
10.64 

13.89 
10.41 

3i 

MXIUUM 

17.39 
10.03 

14.00 
9.70 

13.94 
9.51E 

14,57 
10.00 

24,48 
11,60 

19.37 

10.31 

NR 
NR 

NR 
NR 

16.89 
10.84 

14.10 
9.98 

14.20 
10.11 

14.03 
10.36 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      -  Esftmoled 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

10-15-62 
2-  2-63 

2000 
1330 

17-39 
24.48 

2-14-63 
3-29-63 

2230 
1630 

17.25 

19.37 

4-  8-65 

1920 

20.16 

*  In  order  to  machine  process  the  data  In  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 
A  Tidal  action  affected  by  flow.  Gage  heights  listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR 
M.D.B.aM, 


OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  15  20     121  26  21     NW28  5H  5E 


10.4 


2/16/62 


FEB   59-DATE      1959 


0.4 


Station  located  at  highway  bridge,  2.3  ml.  NW  of  Thornton.  Also  known  as  "Hokelumne  River  at  Benson's  Perry" 
Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


B-304 


E      -  Estimated 
NR  -  No  Record 


« TABLE  272 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SOUTH  FORK  MOKELUMNE  RIvER  AT  NEW  HOPE  BRIDG^^i  (eet 


s*aTlo^  so 


VEAR 


D4TE 

OC 

NO. 

DEC 

Ju^ 

CEB 

VAR 

iPR 

Vm' 

JUNt 

J  U  L  1 

.-.  _ ,;, 

;-■  i 

' 

n-.ll 

\l-M 

\i:n 

sg 

Ihil 

\l:U 

\l:lt 

U:^l 

W-M 

n-M 

!S:?I 

\Mt 

1 

2 

13.79 
10. 6« 

13.60 
10.51 

13.40 
10.28 

NR 
NR 

18.62 
13.24 

13.81 
10.53 

13.36 

10.42 

13.56 
10.99 

14.11 
11.57 

13.94 

10.67 

14.30 

10.68 

14.00 
10.45 

2 

3 

13.71 

10.73 

13.65 
10.38 

12.86 
10.37 

NR 
NR 

18.17 
16.24 

13,42 
9.93 

13.06 
10.11 

13.73 
11.09 

14.11 
11.07 

14.07 
10.71 

14.30 
10.44 

13.92 
10.47 

3 

4 

13.7* 
10.  6k 

13.42 

10.49 

12.70 
9.46 

13.39 

10.07 

16.82 
15.74 

13.31 
9.73 

13.12 

10.31 

13.79 
11.19 

13.99 
10.87 

14.16 
10.55 

14.24 
10.42 

!t:!i 

4 

5 

13.6* 
10. *2 

13.08 
10.40 

12.78 
9.55 

13.59 

10.22 

15.92 
14.39 

13.25 
9.68 

13.42 
11.05 

13.84 
11.17 

14.31 
11.05 

14.20 
10.53 

14.28 
10.51 

14.12 

10.88 

6 

13.61 

10.29 

13.02 
10.13 

13.08 
9.82 

13.79 
10.18 

15.56 
13.51 

13.74 

10.83 

13.52 

10.54 

13.76 
11.15 

14.31 
11.27 

14.28 
10.55 

14.26 
10.51 

13.59 
10.64 

6 

7 

13.63 
10.10 

13.06 
10.16 

13.23 
10.09 

14.14 
10.89 

15.33 
12.76 

13.82 
10.91 

14.12 
10.85 

13.92 
11.17 

14.69 
11.39 

14.31 
10.62 

14.  14 
10.57 

14.02 
1  1  .07 

7 

e 

12.83 

10.08 

13.37 
10.36 

13.47 
10.16 

14.31 
10.87 

15.15 
12.21 

13.81 
10.93 

14.71 
12.38 

14.11 
11.15 

14.82 

11.32 

n-At 

13.86 
10.48 

14.14 
1  1.09 

8 

9 

13.51 
10.07 

13.71 
10.67 

13.71 
10.61 

14.51 
10.96 

15.00 
11.93 

13.78 
10.98 

14.93 
13.26 

14.04 
10.96 

14.75 
11.34 

14.11 

10.36 

13.49 
10.32 

14.20 
11.14 

9 

10 

13.53 
10.30 

13.72 

10.80 

13.80 
10.11 

14.45 
11.16 

14.96 
12.18 

13.49 

10.98 

14.63 
12.77 

13.97 
11.12 

14.88 

11.29 

13.91 

10.30 

13.59 
10.42 

14.13 
10.74 

lO 

\i::i 

13.86 

10.59 

13.96 

10.10 

13.91 
11.06 

14.32 
12.02 

13.36 
10.81 

14.46 
12.28 

14.21 
11.20 

14.49 
11.09 

13.82 
10. 50 

13.92 
10.84 

12.99 

10.64 

1 1 

i2 

1*.3* 
11. *3 

I'olll 

14.06 
10.18 

13.46 
10.61 

13.97 
n.55 

13.00 
10.61 

14.49 
12.26 

14.02 
11.17 

14.33 
1!.13 

13.78 
10.63 

12.77 

10.81 

14.15 
10.67 

12 

3 

1*.69 
11.6<> 

14.15 
10.68 

M.84 
10.  17 

13.19 

10.37 

!3.86 
1  1.44 

12.87E 
10.49 

14.45 
12.02 

13.99 
11.19 

W'Ai 

13.38 

10.80 

13.97 
10.62 

14.03 
10.64 

13 

•i 

1».B2 
12.12 

14.15 
10.61 

13.77 
9.98 

12.82 
10.28 

14.04 
11.70 

13.21 
10.76 

14.66 
12.41 

13.92 
11.14 

13.50 
10.77 

13.95 

10.87 

14.02 
10.35 

14.14 
10.74 

14 

15 

15.08 
11.85 

13.84 

10.56 

13.98 

10.10 

12.76 
10.22 

13.94 
'1.91 

I3.46E 
10.61 

14.28 
12.26 

13.51 

19.84 

13.85 
10.82 

14.08 
11.02 

14.08 
10.25 

14.21 
11.07 

■  1^ 

16 

14.97 
12.38 

13.37 
10.40 

13.51 

10.37 

12.98 
10.25 

!?:I2 

13.68 
11.01 

14.26 
12.49 

13.38 

10.72 

13.99 
11.17 

14.22 
10.77 

14.32 

10.59 

14.26 
11.09 

16 

17 

l*.a3 
11.71 

12.90 
10.06 

13.45 
10.27 

13.10 
10.38 

13.80 
11.13 

13.51E 
10.43E 

14.26 
12.38 

13.39 
10.77 

14.29 
11.43 

14.32 

10.61 

14.54 
10.72 

13.99 
11.11 

17 

18 

14.63 
11. *6 

12.65 
9.91 

13.57 
10.43 

13.25 
10.57 

13.82 

10.84 

13.26E 

10.05E 

14.18 
12.08 

13.74 
1  1.18 

14,77 
11.74 

14.31 

10.43 

14.32 

10.62 

13.89 

11.15 

18 

19 

14.27 
11.22 

12.55 
9.68 

13.33 
10.33 

13.12 
10.30 

13.82 
10.67 

13.41E 
0.93 

14.46 
12.31 

14.09 
11.64 

14.96 
11.56 

14.45 
10.55 

14.  13 
10.50 

13.64 

11.07 

19 

20 

13.59 
10.83 

12.68 
9.71 

13.32 

10.31 

13.31 
10.20 

IfAl 

13.1  IE 

9.96 

14.39 
12.28 

14.52 
11.91 

14.94 
11.34 

14.42 
10.48 

13.90 
I". 44 

13.79 
11.29 

20 

21 

13.24 

10.31 

12.93 
10.03 

13.33 

10.37 

13.65 
10.35 

14.07 
11.59 

13.54E 
10.43 

14.66 
12.76 

14.77 
11.82 

15.15 
11.29 

14.33 

10.49 

13.65 
10.40 

13.82 
11.27 

21 

22 

13.26 
10.20 

13.22 
10.38 

13.56 
10.34 

13.77 
11.22 

13.98 
10.55 

13.78E 
10.78 

14.52 

12.31 

14.74 
11.54 

14.95 
11.23 

14.40 
10.53 

13.61 
10.67 

13.89 
11.27 

22 

23 

13.40 
10.36 

13.48 
10.59 

13.73 
10.33 

13.84 
10.35 

13.93 
10.45 

13.72E 
11.48 

14.65 
12.21 

1'4.92 
11.64 

14.64 
10.87 

l'.05e 
10.50 

13.42 
10.68 

13.57 

11.09 

23 

24 

13.36 

10.51 

13.33 
10.71 

13.73 
11.11 

14.05 
10.35 

13.84 
10.43 

13.46 

10.72 

14.90 
12.30 

15.08 
11.64 

14.29 

10.61 

13.77E 
10.39 

13.38 
1?.57 

13.57 
1".76 

24 

25 

13.25 

10.42 

13.36 
10.33 

13.81 

10.23 

13.98 
10.50 

13.71 
10.46 

13.38 
10.78 

15.13 
12.23 

15.01 
11.59 

13.92 
10.44 

13.20E 
10.07 

13.41 
10.64 

13.63 
1''.67 

25 

26 

13.50 
10.48 

13.68 
10.24 

13.87 
10.06 

13.93 
10.48 

13.47 
10.50 

13.48 
10.91 

15.16 
12.13 

14.94 
11.62 

13.77 
10.62 

13.29 

10.10 

13.48 
10.59 

13.87 
10.61 

26 

27 

13.32 

11.05 

13.59 

10.50 

NR 

13.74 
10.46 

13.35 
10.39 

13.76 

11.05 

14.78 
11.69 

14.55 
11.44 

13.52 
10.66 

13.85E 
10.84 

13.70 
10.60 

10176 

27 

28 

13.35 

10.74 

\l:ll 

«g 

13.56 
10.46 

13.42 
10.36 

14.45 
11.05 

14.41 
11.34 

14. 4S 
1  1.48 

13.59 
10.46 

12.93 
11.20 

12.51 
10.48 

13.89 
10.75 

28 

29 

13.61 
10.67 

13.70 
10.44 

NR 
NR 

13.36 

10.45 

14.53 
11.76 

14.03 
11.09 

13.95 
11.11 

13.56 

10.38 

13.95 
11.00 

13.86 
10.53 

IS:?^ 

29 

30 

13.69 
10.69 

13.65 

10.43 

NR 
NR 

14.28 
10.81 

14.57 
11.85 

13.68 

10.97 

13.87 
11.28 

13.48 

10.75 

13.88E 
10.74 

14.11 

10.61 

13.99 
10.86 

30 

31 

13.67 
10.62 

NR 
NR 

14.87 
11.91 

U'A'x 

14.07 
11.47 

14.04 
10.74 

14.  12 

10.52 

31 

4A)ClM^M 

15.08 
10.07 

14.18 
9.68 

14.06 
9.46 

''■'^ 

18.62 
10.36 

14.57 
9.68 

15.18 
10.11 

15.08 
10.72 

16.15 
10.38 

14.45 

10.07 

14.54 
10.25 

14.26 

10.45 

MuKiUuM 

MirjiMuv 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  Co  machine  process  the  data  in  this  table,    it  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


1/4  SEC  TSR. 
M.D.aSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   13   36        121    29   26      NW   1   4N   4E 


12/25/55 


AUG   20-DATE 


1920 
1940 
1940 


1940 


Station  located  on  Stateh  Island,  S  of  Walnut  Orove-Thomton  Highway  bridge,  5.8  ml.  W  of  Thornton. 
Station  affected  by  tidal  action.  Haximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 


0.26   USED 
0.00   USCOS 
2.84   USED 


B-305 


»  TABLE  27} 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SNODGRASS    SLOUGH    AT    THIN    CITIES    DOAD    BRIDGE      ,n  flat 


STATION    NO 


oatiy 


DOTE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULi- 

AUG 

S[PT 

DATE 

' 

{?:3§ 

IVAt 

}J:I? 

}?:Ji 

it'At 

14.19 
11.69 

14.96 
12.41 

14,59 
12,17 

}I:U 

14.60 
12.26 

Jl:f? 

}l:?! 

i 

2 

14.71 
12.1* 

14.75 
12.31 

14.60 
12.14 

13.87 
11.29 

21.91    A 
16.44    A 

14.64 
11.95 

14.46 
11.99 

14.46 
12.36 

ll'Al 

14.90 
12.27 

ilill 

14,93 
12.16 

2 

3 

14.63 
12. 2S 

14.80 
12.17 

14.11 
12.17 

14.16 

11.39 

21.63    A 
19.81    A 

14,31 
11,48 

14,16 
11,67 

14.63 
12.44 

}l:2? 

15.02 
12.29 

15.23 
12.13 

14.82 
12.27 

3 

"» 

14.70 
12.23 

14.63 
12.26 

13.69 
11.11 

14.29 
11.57 

19.81    A 
18.46    A 

14,22 
11,28 

14,08 
12,40 

14.68 
12.56 

14,85 
12.29 

13.11 
12.11 

13.13 

12.10 

15.11 
12.79 

4 

5 

14.60 
12.04 

it'At 

13.73 
11.13 

14.46 
11.73 

NR 
NR 

14.23 

12.23 

14.31 
11.77 

14.72 
12.69 

15.16 
12.51 

15.16 
12.22 

15.18 
12.18 

13.04 
12.49 

- 

6 

14.56 
11.89 

14.17 
11.90 

13.99 
11.32 

14.65 

12,07 

NR 
NR 

14.86 
11.34 

14,40 
12.02 

14.64 
12.51 

15.15 
12.73 

15.26 
12.22 

15.13 
12.20 

14.59 
12.31 

6 

7 

13.75 
11.74 

14,19 

11,90 

14.15 
11.58 

15.00 
11.74 

NR 
NR 

14.98 
12.65 

15.07 
12.30 

14.84 
12.58 

15.68 
12.88 

15.27 
12.29 

15.02 
12.26 

14.96 
12.65 

7 

8 

14.43 
11.70 

14,43 
12.09 

14.33 
11.75 

15.30 
12,57 

NR 

NR 

14.92 
12.66 

16.82 
14,39 

15.04 
12.63 

15.86 
12.83 

15.23 
12.12 

14.82 
12.12 

15.08 
12.59 

6 

9 

14.41 
11.71 

14.75 
12.37 

14.55 
11.71 

15,54 
12,67 

NR 
NR 

14.86 
12.65 

16,90 
16,10 

14.98 
12.38 

15,75 
12.83 

15,07 
12.08 

14.50 
12.02 

\\:)t 

9 

10 

14.42 
11.93 

14.80 
12.51 

14,65 
11,71 

15,47 
12,85 

NR 
NR 

14.61 
12.62 

15,94 
15.02 

14.95 
12.55 

15.96 
12.85 

14.92 
12.03 

14,55 
12.04 

ilill 

10 

1  1 

14.58 
12.11 

14.86 
12.37 

14,78 
11,72 

14,98 
12.73 

NR 
NR 

14.50 
12.40 

15,60 
14,27 

15.21 
12.78 

15.57 
12.63 

14.85 
12.16 

14.84 
12.41 

15.05 
12.34 

1 1 

12 

15.33 
12.98 

15,14 
12.32 

14.91 
11,81 

14.61 
12.31 

15,03 
13,29 

14.18 
12.18 

15,64 
14,12 

13.11 
12.76 

15,43 
12.61 

14.78 
12.25 

13.96 
12.39 

13.12 
12.39 

12 

13 

15.61 
13.28 

15,16 

12,49 

14,74 
11.80 

14.33 
12.10 

14,99 
13,14 

14,03 
12.09 

15,59 
13.77 

15.11 
12.81 

13.18 
12.63 

14.73 
12.30 

14.89 
12.18 

15.05 
12.37 

1; 

14 

15.79 
13.78 

15,14 
12,41 

14.67 
11.64 

14.03 
11.97 

15,16 
13,24 

14,33 
12.32 

15.82 
14.10 

15.05 
12.71 

15.02 
12.26 

}J:fl 

14.93 
12.03 

15.11 
12.49 

14 

15 

16.03 
13.65 

14,90 
12,34 

14,91 
11,76 

13.92 
11.86 

15,05 
13,57 

14.56 
12.16 

15.48 
14,24 

14.66 
12.41 

14.83 
12.26 

14.97 
12.57 

14.97 
11.98 

15.19 
12.73 

'5 

16 

15.88 
14.15 

14.49 
12.16 

14,53 
11,91 

14.12 
11.86 

15.02 
13,05 

14.84 
12.47 

15,79    A 
14,24    A 

14.51 
12.22 

14.94 
12.63 

15.15 
12.42 

15.16 
12.24 

13.28 
12.84 

16 

17 

15.80 
13.55 

14.09 
11.81 

14,37 
11,82 

14.22 
11.95 

14,90 
12,62 

14.60 
12.07 

15,54 
14,38 

14,45 
12,31 

15.22 
12.92 

13.25 

12.30 

15.39 
12.44 

13.07 
12.82 

17 

18 

15.65 
13.24 

13.74 
11.66 

14.47 
11.90 

14.37 
12.08 

14.91 

13.07 

14,21 

11.70 

15,35 
13,96 

14.77 
12.73 

13.67 
13.24 

13.22 
12.15 

15.22 

12.31 

14.96 
12.83 

18 

19 

16,35 
13.01 

13.72 
11.42 

14,29 
11,74 

14.19 
11.87 

14.90 
12.40 

14.14 
11.66 

15.61 
14.17 

15.03 
13.12 

15.91 
13.06 

13.36 
12.26 

15.04 
12,18 

14.76 
12.73 

19 

20 

14.69 
12,61 

13.83 

11,40 

14.28 
11.69 

14.39 
11.81 

15.14 
12.26 

14.21 
11.68 

13,52 

14,47 

15.45 
13.46 

15. 8« 

12.94 

15.33 
12.21 

14.84 
12.07 

14.88 
12.94 

20 

21 

14.73 
12.05 

14,07 
11.68 

14.27 
11.75 

14.68 
12.44 

15.06 
12.38 

14.73 
12.10 

15.69 
14.13 

13,69 
13,46 

16.08 
12.86 

15.24 
12.23 

14.62 
12.06 

14.89 
12.92 

21 

22 

14.43 
11.98 

14.31 
11.97 

14.47 
12.05 

14.76 
11.95 

14.88 
12.26 

14.94 
12.47 

15.56 
14,13 

15,61 
13,23 

15.88 
12,76 

15.31 
12.25 

14.59 
12.29 

15.02 
12.89 

22 

23 

14.49 

12.07 

14,55 
12,17 

14.63 
11.81 

14.79 
11,98 

14,82 
12.19 

14.90 
13.04 

15.65 
13.98 

15,80 
13,28 

13.57 
12,41 

15.01 
12.18 

14.44 
12,26 

14.74 
12.74 

23 

24 

14.45 
12,23 

14,44 
12,31 

14.62 
11.85 

14,99 
11,97 

14.74 
12.16 

14.58 

12.40 

13,88 
14,12 

15,94 
13,32 

15,22 
12,25 

14.81 
12.06 

14,39 
12.09 

14.76 
12.41 

24 

25 

14.29 
12.14 

14.46 
12.02 

14.73 
11.77 

14.91 
12.14 

14.59 
12.14 

14.51 
12.46 

15.09 
14.03 

15,92 
13.26 

14,95 
12.00 

14.37 
11.71 

14.40 
12.11 

14.79 
12.29 

25 

26 

14.75 
12.17 

14.73 
11.97 

14.81 
11.67 

14.84 
12.09 

14.37 
12.16 

14.63 
12.58 

16.09 
13.89 

\l-Al 

14.73 
12.17 

14.30 
11.63 

13,47 
12,14 

14.02 
12.26 

26 

27 

14.61 
12.87 

14,67 
12,24 

14.77 
11.75 

14.67 
12.07 

14.19 

12.01 

14.90 
12.69 

15.79 

13.43 

ll:?t 

14.83 
12.16 

14.17 
12.30 

14,49 

12,04 

15.01 
12.41 

27 

28 

14.57 
12.61 

14,79 
11.97 

14.67 
11.67 

14.56 

12,07 

14.29 

11.90 

15.57 
12.76 

15.42 
13.00 

15.54 
13.09 

14.60 
11.97 

14.85 
12.60 

14.72 
12.09 

15.03 
12.44 

28 

29 

14.76 
12.49 

14,81 
12,22 

14.50 
11.57 

14,42 

12,04 

15.56 

13.21 

15.06 
12.62 

14.98 
12.66 

14.50 
11.81 

14.93 
12.50 

14.84 
12.14 

15,10 
12,47 

^9 

30 

14,84 
12.50 

14,84 
12.29 

14,44 
11,51 

15,37 
12,39 

15.72 
13.96 

14.74 
12,40 

14.91 
12.76 

14.47 
12.11 

14.87 
12,31 

15.09 
12.24 

15,05 
12,57 

30 

31 

14.81 
12.42 

14.19 
11.53 

15,79 

13,50 

15.32 
13.13 

15.05 
12.88 

!f:SJ 

15.09 

31 

MAXIMUM 

16.03 
11,70 

15.16 
11.40 

14.91 
11.11 

15.79 
11.29 

iUh 

15.72 
11.28 

16,90 
11,67 

15.94 
12.17 

16.08 
11.81 

15.36 
11.63 

15.39 
11.98 

15,28 
12.16 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

E      - 
NR  - 


Estimoted 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

2-    2-6i 

1520 

21.'J1 

*     In  order  to  machine  process   the  data  in  this  table,    it  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 

Subtract   10.00  feet   to  obtain  recorder  gage  height. 
A     Tidal  action  affected  by  flow.      Oage  heights    listed  are  maximum  and  minimum  stage  for  day. 


LOCATION 


LATITUDE 


1/4  SEC  T  SR. 
M  DBSM 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


DATUM  OF  GAGE 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  16  37 


121   29  45 


NW2't      5N   "tE 


14.4 


VV58 


OCT   57-DATE 


1963 


Station  located  on  Twin  Cities  Road    (Laurel   Lane)  bridge,   approx.    }  ml.   NE  of  Walnut  Qrove. 
Station  affected  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht.    listed  does  not  indicate  maximum  discharge. 
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*  TftBLE  271 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 

GEORGIANA    SLOUGH    AT    MOKELUHNE    RtVEB 


STATION    NO 

B94100 

1963 

?iTE 

cc- 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

VAY 

JUNE 

JULT 

Aug 

SEPT 

OA-  f 

1 

U:ll 

13.57 
10.01 

'l:n 

'ktl 

i?:8l 

\l:ll 

l?:S? 

13.39 
10,34 

13.89 

10.94 

\l:t\ 

{S:it 

i*o:SI 

2 

13. 7» 
10. *J 

13.55 
9.99 

13.35 

9.73 

12.96 
9.76 

15.27 
12.08 

13.71 
10.40 

13.14 
10.03 

13,31 
10.54 

13.89 
11.08 

13.82 
10.39 

14.36 
10.51 

13.95 

10.24 

2 

3 

13.66 

10.5* 

13.5* 
9.87 

12.81 
9.86 

13.26 
9.9* 

15.81 
13.04 

13.42 

9.91 

12.88 

9.80 

13.48 
10,73 

13.89 
10.63 

13.96 
10.36 

14.34 
10.21 

13.83 
10.18 

3 

4 

13.71 
10.39 

13.3* 

10.01 

12.76 
9.58 

13.»6 

10.18 

15.78 
12.63 

13,24 
9.64 

12.92 
10,14 

13.59 
10.82 

13,81 

10.49 

14.15 
10.21 

14.28 

10.25 

14.17 

10.99 

4 

5 

13.6* 

10.20 

12.99 

9.89 

12.85 
9.68 

13.62 

10.2* 

15.45 
12.13 

13.19 
9.62 

13.26 

10,44 

13.65 

10.77 

14.12 

10.66 

14.12 
10,22 

14.31 
10.22 

14.04 
10.69 

- 

6 

13.59 
10.09 

12.9* 
9.69 

13.21 
9.95 

13.83 

10.21 

15.27 
12.91 

13.49 
9.97 

13,36 

10,69 

13.52 

10.73 

14.15 
10.45 

iS:i? 

14.26 
10.26 

13.54 

10.48 

e 

7 

13.61 
9.88 

12.9* 

9.7* 

13.33 
10.19 

1*.01 
10.18 

15.16 
11.76 

13.57 

10.08 

13.70 
11,24 

13.73 
10.71 

14.47 
10.61 

14.24 
10.27 

14.06 
10.34 

13.94 
10.92 

7 

8 

12.77 
9.89 

13.29 
9.99 

13.60 
10.21 

1*.15 
11.22 

1*.99 
11.68 

13.54 

10.84 

13,75 
11,29 

13.9* 

10.70 

14.6* 
10.56 

14.19 

10.07 

13.81 
10.26 

14.00 
10.91 

6 

9 

13. *7 
9.85 

\l'M 

13.81 
10.17 

1*.35 
10.26 

14.91 
11.53 

\l:U 

13,97 
11,44 

13.87 

10.44 

1*.57 
10.66 

13.99 

10.07 

13.45 
10.14 

14.13 

10.85 

9 

10 

13.51 

10.09 

\i:r. 

13.9* 
10.91 

1*.31 
10. *6 

14.83 
11.79 

13,28 

10.31 

14.07 
11.59 

13.78 
10.42 

1*.76 
10.66 

13.83 

10.07 

13.61 

10.24 

14.03 

10.50 

10 

n 

13.58 
10.27 

13.79 
10.58 

1*.06 
10.11 

13.80 
10.37 

14.18 
11.68 

13.15 

10.21 

14.06 
11.34 

13.92 

10.43 

1*.3* 
10. *7 

13.76 
10.31 

13.91 

10.71 

14.10 
10.39 

1  1 

12 

1*.32 
11.22 

1*.09 
10.11 

1*.21 
10.22 

13.31 

10.01 

U'Al 

12.82 

10.20 

14,12 
11.36 

13.76 
10.26 

1*.19 
10. *6 

13.70 
10.49 

14.03 
10.66 

12.99 

10.33 

12 

13 

1*.66 

11.5* 

14.12 

10.3* 

13.91 

10.19 

13.03 
9.72 

13.73 
11.21 

12.71 

10.0* 

14.13 
11.27 

13.71 
10.30 

13.88 

10.51 

13.32 
10.69 

12.58 

10.33 

13.95 
10,36 

13 

14 

1*.7* 
11.9* 

1».10 
10.18 

13.81 
10.02 

12.68 
9.72 

13.81 
11.30 

13.04 
10.36 

14.37 
11.76 

13.68 
10.30 

13.31 
10.22 

13.89 
10.78 

14.06 
10,14 

14.05 
10.41 

14 

15 

1*.81 
11.** 

13.76 
10.16 

1».03 
10.13 

12.62 

9.70 

13.68 
11.33 

13.27 
10.16 

13.94 
11.14 

13.26 

10.09 

13.66 
10.24 

14.04 
10.87 

14.10 
10.06 

14.13 

10.70 

'5 

16 

1*.76 
11.73 

13.33 
9.98 

13.52 

10. *0 

12.8* 
9.77 

13.76 
11.18 

13,44 

10.51 

13.59 
11.17 

13.13 

10,01 

13.81 
10.65 

14.19 
10.51 

14.34 
10.61 

14.15 
10.71 

16 

17 

1*.82 
11.33 

12.86 
9.66 

13. *1 
10.28 

12.96 
9.96 

13.71 
10.83 

13.29 
9.99 

13.72 
11.32 

13.15 

10.17 

1».09 

10.86 

14,31 
10.36 

14.60 
10.48 

13.92 

10.81 

17 

IB 

1*.61 
11.29 

12.56 
9.53 

13.51 
10.36 

13.17 
10.26 

13.71 
10.56 

12.85 
9.49 

13.74 
11.09 

13.50 
10.61 

1*.63 
11.13 

14.28 

10.21 

14.38 

10.37 

13.80 
10.83 

18 

19 

i*.2e 

11.16 

12.50 

9.30 

13.30 
10.31 

13.11 
9.91 

13.76 
10.39 

12,81 
9,42 

14.07 
11.40 

13.83 
11.01 

14.78 
10.86 

14.46 

10.26 

14.16 
10.24 

13,54 

10,77 

19 

20 

13.56 
10.81 

12.65 

9.37 

13.26 

10.33 

13.22 
9.7* 

14.03 
10.51 

12.87 
9.44 

14.06 
11.42 

14.24 
11.21 

14.76 
10.69 

14.42 
10.23 

13.90 
10.17 

13.70 
11.02 

20 

21 

13.22 

10.32 

12.88 
9.7* 

13.29 

10. *2 

13.56 
9.90 

14.02 
10.34 

13.47 
9.9* 

Wii'i 

14.49 
11.07 

15.01 
10.66 

14.31 
10,21 

13.56 
10.16 

13.74 
10.99 

21 

22 

13.21 
10.23 

13.20 
10.17 

13.55 

10. *1 

13.71 
9.88 

13.97 
11.30 

\l'M 

\\:\l 

14.43 

10.77 

14.76 

10.56 

14,37 
10,24 

13.46 
10.44 

13.84 
11.01 

22 

23 

13.37 
10.39 

13. 45 
10.39 

13.76 
10. *1 

13.76 
9.89 

lllVz 

13.64 

10.19 

14.29 
11.37 

14.68 
10.85 

14.53 
10.35 

14.05 
10.25 

13.29 
10.48 

13.54 
10.77 

23 

24 

13.35 
10.57 

13.28 
10.01 

13.81 
10.26 

13.96 
U.l* 

13.81 
10.30 

13.19 
9.98 

14.59 
11.47 

14.81 

10.85 

14.13 
10.15 

13.78 
10.21 

13.26 

10.41 

13.54 
10.44 

24 

25 

13.2* 

10. *9 

13.31 
9.91 

13.87 
11.37 

13.90 
10.05 

13.66 

10.31 

13.09 
10.31 

14.89 
11.45 

14.76 
10,76 

13.82 

10.01 

13,18 
9,92 

13.32 

10.54 

13.58 

10.36 

25 

26 

13.29 

10. *3 

ll'Al 

13.96 

10.10 

13.81 
9.99 

13.38 
10.39 

13.21 
10.17 

14.90 
11.34 

14.67 
10.76 

13.59 

10.26 

13,29 
9.98 

13.38 
10.41 

13.82 

10.27 

2G 

27 

13.15 

10. I* 

13.56 
10.18 

13.93 
10.18 

13.65 
9.99 

13.28 
10.34 

13.50 
10.37 

14.57 
10.82 

14.28 

10.59 

13.48 
10.28 

13,82 

10,7* 

13.66 

10.29 

13.17 
10.47 

27 

26 

13.16 

10.5* 

13.66 
9.88 

13.81 
10.11 

13.*0 
10.01 

13.36 
10.31 

1*.21 

10.79 

14.17 
10.62 

14.21 

10.70 

12.76 

10,18 

13,93 
11,13 

12.46 
10.25 

13.84 
10.44 

28 

29 

13. *7 
10.09 

13.61 

9.89 

13.62 
9.98 

13.26 

10.01 

1*.09 
10,89 

13.81 
10.49 

13.36 
10.32 

13, »2 
10.13 

12,58 

10,86 

13.84 

10.28 

13.91 
10.52 

29 

30 

13,55 

10. 1* 

13.61 
9.81 

13.52 
9.92 

U.18 
10. *1 

14.12 
10.71 

13.46 

10.46 

13.63 
10.49 

13.38 

10.57 

13,91 

10,61 

14.02 
10.36 

13.91 

10.54 

30 

31 

13.59 
10.09 

13.18 
9.94 

14.65 
11.47 

13.94 
10.91 

13.76 
10.81 

14.06 
10.61 

14.01 
10,24 

31 

MKIMUM 

1*.82 
9.85 

1*.12 
9.30 

1*.21 
9.56 

1*.65 

9.70 

15.81 
10.30 

14.21 
9.42 

14.90 
9.80 

14.81 
10.01 

15.01 
10. ni 

14,46 
9.92 

14.60 
10.06 

14.17 
10.18 

^AXIVUM 

MINIMUM 

WiMMUM 

-  Estimated 

-  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  Co  machine  process   the  data   In  tWs   table.    It   was  necessary   to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract   10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M  0  B8M 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38  07      18      121    34   46      NE12      3N   3E 


15/26/55 


JUN   29-DATE 


1929 
1910 
1910 


Siation  located  on  Andrus  Island,    2,8  ml.   SE  of  Isleton.      Station  affected  by  tidal  action. 
Maximum  gage  ht.    listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 


1940 


0.00        USED 
0.00        USCOS 
5.11        USED 


B-307 


♦  TABLE  275 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    SAN    ANDREAS    LANDING 


WATER 


DATE 

OCT 

NO'v 

DEC 

.iN 

ft  ti 

MAfJ 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

CEFT 

CATf 

1 

15.97 
13.03 

16.23 
12.71 

\t:it 

15.46 
12.44 

17.58 
14.55 

15.89 
12.66 

16.30 
12.88 

16.01 
12.89 

16.47 
13.59 

16.19 
13.09 

16.65 
13.02 

16.71 
12.96 

1 

2 

16.3* 
13.19 

16.19 
12.67 

15.98 
12.34 

15.59 
12.39 

17.70 
14.39 

16.33 
12.99 

15.74 
12.57 

15.92 
13.10 

16.46 
13.69 

16.48 
12.9? 

16.64 

13.10 

16.55 
12.69 

2 

3 

It-At 

16.22 
12.57 

15.47 
12.50 

15.87 
12.60 

18.27 
15.31 

16.11 
12.51 

15.48 
12.31 

16.09 
13.24 

16.49 
13.25 

16.64 
13.00 

16.84 
12.85 

16.47 
12.90 

3 

4 

16. 2S 
13.12 

15.97 
12.71 

15.41 
12.24 

16.07 
12.81 

18.28 
14.94 

15.86 
12.21 

15.56 
12.66 

16.16 
13.41 

16.40 
13.10 

16.71 
12.81 

16.75 
12.80 

16.78 
13.56 

q 

5 

16. 2A 
12.90 

15.61 
12.58 

15.47 
12.32 

16.24 
12.84 

iZ:ll 

15.82 
12.21 

il'At 

16.21 
13.36 

\t:li 

16.78 

12.80 

16.80 
13.00 

16.64 

13.30 

6 

16.19 
12.76 

15.56 
12.36 

15.82 
12.61 

16.45 
12.79 

17.82 
14.20 

16.08 
12.51 

15.96 
13.18 

16.12 
13.26 

16.75 
13.10 

16.86 
12.62 

16.84 
12.96 

16.11 
13.09 

6 

7 

16.24 
12.60 

15.56 
12.42 

15.89 
12.79 

16.54 
12.70 

17.73 
14.11 

16.17 
12.63 

16.31 
13.71 

16.31 
13.27 

17.11 
13.19 

16.68 
12.63 

16.66 

13.03 

il:IS 

7 

8 

15.40 
12.56 

15.86 
12.68 

16.11 
12.75 

16.72 
12.81 

17.59 
15.15 

16.16 
12.79 

16.34 
13.73 

16.54 
13.23 

17.26 
13.16 

16.62 
12.63 

16.43 
12.95 

16.64 
13.54 

6 

9 

16.11 

12.60 

16.23 

13.03 

16.33 
12.65 

16.96 
14.19 

17.55 
13.98 

16.13 
12.88 

16.54 
13.74 

16.48 
12.94 

17.19 
13.24 

16.68 
12.62 

16.03 
12.63 

16.67 
13.51 

9 

10 

16.14 
12.76 

16.29 
12.89 

16.44 
12.63 

16.93 

13.03 

17.47 
14.29 

15.86 
12.80 

16.71 
13.98 

5?:ll 

17.44 
13.30 

16.46 
12.61 

16.13 
12.96 

16.64 
13.10 

10 

1  1 

16.14 
12.92 

16.36 
12.75 

16.59 
13.76 

16.39 
12.94 

16.77 

14.17 

15.76 
13.22 

16.66 

13.80 

16.54 
12.89 

17.03 
13.09 

16.38 
12.88 

16.46 
13.42 

16.68 
13.02 

1 1 

12 

16.95 
13.83 

16.70 
13.63 

16.73 
12.72 

15.87 
12.59 

16.39 
13.77 

15.41 
12.83 

16.76 
13.82 

16.36 
12.74 

16.82 
13.12 

16.31 
13.06 

16.52 
13.33 

15.61 
12.96 

12 

13 

17.29 
14.12 

16.72 
12.92 

16.50 
12.71 

15.64 
12.27 

16.29 

13.71 

15.28 
12.61 

16.77 
13.77 

16.34 

12.60 

16.52 
13.12 

16.48 
13.26 

15.11 
12.96 

16.53 
12.92 

13 

14 

17.36 
14.56 

iUl°. 

16.41 
12.56 

15.28 
12.29 

16.38 
13.86 

15.61 
12.98 

17.02 
14.21 

16.26 
12.79 

16.27 
12.62 

15.65 
13.36 

16.56 
12.63 

16.61 
13.01 

14 

IS 

17.40 
14.02 

{l:iS 

16.63 
12.68 

ll'At 

16.24 
13.89 

15.88 
12.76 

16.58 
13.53 

15.89 
12.61 

15.59 
12.87 

16.60 
13.44 

16.62 
12.69 

16.69 
13.29 

(5 

le 

17.36 
14.32 

15.91 
12.63 

16.10 
12.99 

15.44 
12.39 

16.32 
13.75 

16.03 
13.12 

16.18 
13.58 

15.57 
12.54 

16.42 
13.25 

16.76 
13.15 

16.67 
13.03 

16.73 

13.30 

16 

17 

17.41 
13.89 

15.46 
12.29 

15.99 
12.86 

15.57 
12.52 

16.29 

13.40 

15.91 
12.58 

16.28 
13.81 

15.74 
12.70 

16.72 

13.46 

16.88 
13.01 

17.08 
13.14 

16.51 
13.36 

17 

18 

17.26 
13.84 

15.20 
12.17 

16.09 
12.96 

15.77 
12.94 

16.29 
13.12 

15.48 
12.12 

16.34 
13.53 

16.12 
13.16 

\l'M 

16.88 
12.81 

16.68 
13.05 

16.38 
13.43 

18 

13 

Itltl 

15.11 
11.97 

15.92 
12.97 

15.71 
12.55 

16.34 
12.93 

15.42 

12.03 

16.66 
13.62 

16.46 
13.60 

17.42 
13.43 

17.05 
12.86 

16.68 
12.93 

16.13 
13.41 

19 

20 

16.21 
13.47 

15.22 
12.02 

15.87 

13.00 

15.79 
12.36 

16.64 

13.02 

15.46 

12.01 

16.63 
13.85 

16.89 

13.74 

17.40 
13.27 

17.01 
12.64 

16.47 
12.88 

16.26 
13.65 

20 

21 

15.89 
13.04 

15.47 
12.37 

15.87 
13.02 

16.11 
12.52 

16.62 
12.84 

16.06 
12.52 

16.88 
13.86 

17.16 
13.61 

17.62 
13.22 

16.66 
12.83 

16.17 
12.69 

16.33 
13.63 

21 

22 

15.82 
12.95 

15.76 
12.82 

16.13 
12.98 

ll:il 

16.59 

12.77 

16.22 
12.78 

16.74 
13.80 

17.11 
13.29 

17.42 
13.14 

l!:l? 

16.13 
13.16 

16.45 
13.66 

22 

23 

16.06 
13.14 

16.03 
13.07 

16.33 
13.01 

16.31 
12.44 

16.47 
12.77 

16.26 
12.73 

16.83 
13.79 

17.31 
13.36 

17.13 
12.92 

NR 
NR 

15.99 

13.20 

16.13 
13.42 

23 

24 

16.01 
13.30 

15.86 
12.65 

16.43 
12.84 

16.55 
12.62 

16.39 
13.64 

15.76 
12.56 

17.16 
13.93 

17.32 
13.37 

16.62 
12.74 

NR 
NR 

15.93 
13.17 

16.15 
13.09 

24 

25 

15.92 
13.22 

15.91 
12.57 

16.48 
12.67 

16.46 
12.57 

16.24 
12.84 

15.68 
12.69 

17.46 
13.85 

17.46 
13.30 

16.44 
12.56 

NR 
NR 

15.96 
13.26 

16.22 
12.99 

25 

26 

15.92 
13.13 

it'.li 

16.64 
14.15 

16.37 
13.69 

15.98 

12.93 

15.78 
12.88 

17.48 
13.76 

17.34 
13.29 

16.20 
12.84 

NR 
NR 

}!:?! 

16.48 
12.93 

26 

27 

15.78 
12.81 

16.18 

13.78 

16.58 
12.78 

16.16 
12.57 

15.89 
12.88 

16.08 
13.02 

17.13 
13.29 

16.96 
13.14 

16.08 
12.87 

16.36 
13.34 

16.29 
13.05 

16.49 
13.15 

27 

28 

15.78 
12.76 

16.25 
12.51 

16.46 

12.70 

15.99 
12.59 

15.94 
12.91 

16.81 
13.34 

16.72 
13.06 

16.84 
13.24 

16.05 
12.82 

16.48 
13.76 

16.48 
13.00 

15.93 
13.13 

28 

29 

16.10 
13.55 

16.20 
12.48 

16.23 
12.57 

15.79 
12.62 

16.71 
13.31 

16.38 
12.96 

15.99 
12.86 

14.62 
12.80 

16.24 
13.50 

15.45 
13.03 

n:it 

29 

30 

16.20 
12.79 

16.21 
12.41 

16.16 
12.51 

16.76 
12.95 

16.71 
13.13 

16.02 
12.96 

16.24 
13.09 

16.02 
13.21 

15.06 
13.24 

16.70 
13.05 

\t:ll 

30 

31 

ll:?l 

15.80 
12.56 

17.19 
13.97 

16.56 
13.38 

16.42 
13.43 

16.53 
13.18 

16.68 
12.95 

31 

^XIMUM 

17.41 
12.58 

16.72 
11.97 

16.73 
12.24 

17.19 
12.27 

18.28 
12.77 

16.81 
12.01 

17.48 
12.31 

17.52 
12.54 

17.62 
12.58 

n.j- 

NR 

17.08 
12.69 

16.78 
12.89 

N-iKIMUM 

MiNtMUM 

MIMWU^* 

E      - 
NR  - 


Estimated 
No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  oraer  to  machine  process  the  data  In  this  table,  it  was  necessary  to  avoid  negativ 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


gage  heights. 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


J8  06  12 


121  35  26     SE 


1/4  SEC.  TSR. 
M.O.B.SM 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


MAY  52-DATE      19^2    I  I    -2.8'* 

ced  by  tidal  action.     Maximum  gage  ht 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


Station  located  approx.    ,.  low  Mjkelumne  River, 

listed  does  not  indicate  m'jxim'jm  discharge. 


St  a 


USCQS 


B-308 


TABLE  276 

DAILY    MAXIMUM     AND    MINIMUM    TIDES 
THREEMILE    SLOUGH    *T    SAN    JOAQUIN    RIVER 


E     -  Eslimoted 
NR  -  No  Record 


STATION    SO 

B95060 

1963 

04TE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

fEB 

MAR 

APR 

M--. 

JUNE 

J  U  L  t 

i  :;. 

SE- 

J-T  [ 

I 

12.6* 
10.26 

\kll 

12.71 
9.84 

12.00 
9.86 

\t:ll 

'lilt 

13.25 
9.83 

12.83 
9.81 

13.35 
10.54 

\l:hi 

13.58 
10.08 

'1:5? 

1 

2 

J3.03 
10.38 

12.86 

10.03 

12.65 
9.73 

12.03 
9.79 

14,18 
11.48 

13.26 
9.88 

12.72 
9,62 

12.78 
10.02 

13.35 
10.62 

13,38 
9,98 

13.73 
10.16 

13.37 
9.92 

2 

3 

12. 9i 
10. «S 

12.87 
9.92 

'kkt 

12.35 
9.93 

14.56 
12.45 

13.04 
9.48 

12.46 
9.30 

12.99 
10.22 

13.38 
10.25 

13.51 
9.93 

13.74 
9.89 

13.23 
9.96 

3 

4 

13.02 
10.39 

12.65 

10.05 

11.97 

9.60 

12.55 
10.12 

\t:n 

12.80 
9.23 

12.51 
9.65 

13.09 
10.38 

13.30 
10.08 

13.60 
9.78 

13.67 
9.87 

NR 
NR 

4 

5 

12.95 
10.16 

12.25 
9.92 

12.02 
9.62 

12.73 
10.23 

14.48 
11.76 

12.76 
9.24 

12.91 
9.94 

13.22 
10.36 

13.56 
10.19 

13.66 
9.76 

13.68 
9.98 

NR 

NR 

■J 

6 

12.93 
10.04 

12.08 
9.75 

12.36 
9.93 

12.95 
10.19 

14.36 
12.58 

13.01 
9.47 

12.98 
10.15 

13.07 
1C.22 

13.65 
10.01 

13.76 
9.77 

13.73 
9.93 

NR 

NR 

6 

7 

12.85 
9. 88 

Hill 

12.53 
10.14 

13.03 
10.13 

14.28 
11.43 

13.10 
9.61 

13.25 
10.66 

13.30 
10.27 

13.94 
10.16 

'l:?J 

13.57 
10.02 

NR 
NR 

7 

8 

12.07 
9.86 

12.40 
10.08 

12.76 
10.22 

13.18 
11.10 

14.16 
11.37 

13.07 
9.78 

13.33 
10.71 

13.47 
10.20 

14.11 
10.09 

'l:U 

13.33 
9.94 

NR 
NR 

6 

9 

12.76 
9.85 

12.75 
10.41 

13.01 
10.15 

13.38 
10.24 

14.11 
11.26 

13.05 
9.88 

13.49 
10.76 

13.41 
9.89 

iS:?l 

13.58 
9.63 

12.94 
9.86 

NR 
NR 

9 

10 

12.82 
10.08 

12.80 
10.33 

13.13 
10.83 

13.36 
10.45 

14.06 
11.56 

'1:?? 

13.61 
11.03 

13.31 
9.82 

14.27 
10.23 

13.37 
9.64 

13.06 
9.98 

NR 
NR 

10 

1 1 

12.84 
10.22 

12.85 
10.61 

13.27 
10.12 

12.95 

10.36 

i?:i? 

itn 

13.56 
10.78 

13.42 
9.86 

13.85 
10.05 

13.28 
9.88 

13.36 

10.42 

NR 
NR 

1  I 

12 

13.63 
11.14 

13.17 
10.23 

13.40 
10.23 

12.50 
9.86 

13.05 
11.01 

12.41 
9.84 

13.75 
10.88 

13.25 
9.73 

13.71 
10.07 

13.15 
10.08 

13.43 
10.33 

13,54 
10.09 

12 

13 

13.96 
11.39 

13.24 
10.32 

13.18 
10.19 

12.23 
9.62 

12.94 
10.93 

12.33 
9.65 

13.73 
10.78 

13.23 
9.79 

13,35 
10,03 

13.28 

10.23 

11.98 

10.01 

13.37 
10.01 

13 

14 

14.07 
11.77 

13.25 
10.23 

13.13 
10.05 

11.90 
9.64 

12.98 
11.04 

12,60 
9.98 

14.01 
11.26 

13.18 
9.80 

13.12 
9.79 

13,47 
10.40 

13.50 
9.86 

13.46 
10.09 

14 

15 

14.08 
11.22 

\kll 

13.35 
10.16 

11.76 
9.61 

i!:8l 

12.85 
9^78 

13.58 
10.58 

12.80 
9,58 

12.42 
9.82 

12.18 
10,50 

13,57 
9,73 

13,62 
10.31 

c 

16 

14.03 
11. S2 

12.56 
10.01 

12.89 

10.43 

11.98 
9.69 

\l:ll 

13.05 
10.14 

13.13 
10.63 

12.47 
9.54 

13.25 
10.21 

il-Ai 

13,78 
I0,05 

13.55 
10.34 

16 

17 

it:}! 

12.12 
9.68 

12.62 
10.26 

'1:11 

12.96 
10.58 

12.88 
9.63 

13.27 
10.88 

12.68 

9.70 

13.63 
10.46 

13,72 
10.00 

14.00 
10.12 

13.43 
10.38 

17 

le 

U:lt 

11.77 
9.56 

12.72 
10.30 

12.31 
10.13 

12.95 
10.34 

12.40 
9.01E 

13,30 
10,62 

13. P3 
10.09 

14.15 
10.66 

13,75 
9,83 

13.75 
10.05 

13.30 
10.50 

18 

19 

13.60 
10.98 

11.68 
9.36 

\l:U 

12.31 
9.80 

12.98 

16. 18 

12.36 

9.00E 

13.53 
10.90 

13,36 
10.54 

14.29 
10.35 

13,86 
9,85 

13,53 
9,94 

13.03 
10,47 

19 

20 

12.88 
10.65 

11.78 
9.38 

12.46 
10.26 

12.38 
9.69 

13.51 
9.96 

12.41 
e.94E 

13.58 
10.87 

13.77 
10.74 

14.33 
10.21 

13,88 
9,85 

13.29 
9.88 

13.16 
10.73 

20 

21 

12.55 
10.25 

H-M 

12.47 
10.34 

12.71 
9.80 

13.51 
9.79 

13.03 
9.49 

13.81 
10.93 

14.08 
10.55 

14.48 
10.13 

13,78 
9.81 

13.09 
9.92 

13.25 
10.70 

21 

22 

12.60 
10.20 

12.30 
10.12 

12.70 
10.35 

12.88 
9.78 

13.51 
9.73 

13.21 
9.78 

13.73 
10.82 

14.01 
10.22 

14.24 

10.01 

13.83 
9.66 

13.04 
10.16 

13.23 

10.64 

22 

23 

12.65 

10.37 

12.55 
10.35 

12.86 
10.38 

12.93 
9.76 

13.38 
9.75 

13.17 
9.71 

itn 

14.25 
10.29 

14.00 
9.81 

13.52 
9.84 

12.82 
10.20 

12.97 
10.47 

23 

24 

12.65 

10.51 

12.41 
10.04 

12.96 

10.28 

13.13 

10.99 

13.37 
10.64 

12.73 
9.49 

14.22 

10.91 

14.38 
10.27 

13.71 
9.66 

13.16 
9.80 

12.76 
10.15 

12.99 
10.20 

24 

25 

12.57 
10.48 

12.47 
9.95 

13.01 
11.28 

13.05 
9.96 

13.18 

9.80 

12.63 
9.63 

14.45 
10.86 

14.34 
10.19 

13.35 
9.56 

12.66 
9.56 

U'Al 

13.09 
10.10 

25 

26 

U:ll 

ikVi 

\l:U 

H:U 

12.91 
9.86 

12.76 
9.83 

14.51 
10.78 

14.21 
10.18 

13.06 
9.75 

12.70 
9.68 

12.89 
10.20 

13.27 
10.02 

26 

27 

ll-M 

\l:lt 

13.08 
10.18 

Hill 

■1:11 

13.08 
9.98 

14.10 
10.23 

\l:U 

'Ul 

13.23 

10.39 

13.13 
10.08 

12.65 
10.24 

27 

28 

ll'.tl 

12.80 
9.90 

12.95 
10.14 

12.63 
9.93 

12.91 
9.86 

13.79 
10.31 

13.68 
10.07 

13.72 
10.18 

'!:?§ 

13.35 
10.83 

11.93 

10.04 

13.30 
10.20 

28 

29 

12.70 
10.08 

12.72 
9.85 

12.73 
9.99 

12.46 

9.91 

\l:lt 

13.34 
9.97 

13.14 
9.79 

12.86 

9.76 

12.03 
10.61 

13.25 

10.05 

13.35 
10.21 

29 

30 

12.82 

10.12 

12.80 
9.82 

12.69 
9.93 

13.40 
10.41 

13.71 
10.13 

12.94 
9.96 

12.38 
9.98 

11.61 
10.21 

13.35 
10.34 

13.50 
10.10 

13.37 
10.24 

30 

31 

12.83 
10.11 

12.38 
9.95 

13.82 

11.26 

13.54 

10.30 

13.26 
10.41 

13.53 
10.28 

13.52 
10.00 

31 

AAKIMUW 

14.12 
9.85 

13.25 
9.36 

13.40 
9.60 

13.82 
9.61 

14.61 
9.73 

13.79 
8.94E 

14,51 

9^30 

14.38 
9.54 

14,48 
9,56 

13.88 
9.56 

14.00 
9.73 

NR 
NR 

WiXiWUM 

MINIMJW 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

1 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE       1 

LOCATION 


MAXIMUM   DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.0.B.8M 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


FROM 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58   05    13 


121   41   07 


SEI9     5N  3E 


5.9 


V6/58 


JUN   29-DATE 


1929 
1910 
1959 
1959 


1940 
1959 


0 . 00  USED 

0.00  USCQS 

-10.00  USCGS 

-7.11  USED 


Station  located  on  Snei-raan  Islanu,  4.9  mi.  S  of  Rio  Vista.  Station  affected  by  tidal  action.  Maximum  gage  ht. 
listed  does  not  Indicate  maximum  discharge.  Maximum  of  record  Is  maximum  recorded  stage.  Record  not  complete 
In  Dscember  1955.  Maximum  gage  ht.  listed  at  datum  then  in  use. 
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TABLE  277 

DAILY     MAXIMUM     AND    MINIMUM     TIDES 

SAN    JOAQUIN    RIVER    AT    ANTIOCH 


STATION    NO 


E      ■ 
NR  - 


Estimated 
No  Record 


WATER    '\ 
TEAR 


196i    J 


DATE 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUL  t 

alG 

5EPT 

DATE 

I 

H'.X} 

13.01 
6.97 

'Ul 

^1:^^ 

\t'M 

8.95 

9.06 

12.48 
9.16 

'l:lt 

'kit 

H:i\ 

'l:li 

1 

2 

13.17 
10.27 

12.92 
8.96 

'hV, 

12.58 
6.75 

14.38 

10.72 

13.19 
9.16 

12.56 
8.76 

12.59 
9.40 

'l:li 

'1:11 

13.78 
9.44 

13.47 
9,16 

2 

J 

13.13 
9!5<. 

12.91 
8.90 

12.24 
8.77 

12.88 

9.01 

14.87 
11.48 

13.09 
8.71 

12.36 
8.53 

12.85 
9.60 

13.25 
9.52 

13.44 
9.21 

13.76 
9.17 

13.43 
9.14 

! 

4 

13. U 
9.li» 

12.65 
9.05 

12.34 
6.52 

13.09 
9.25 

14.96 
11.13 

12.69 
8.42 

12.42 
8.91 

12.99 
9.76 

13.20 
9.33 

13.52 

9.01 

13.73 
9.11 

13.69 
9.78 

A 

5 

13.02 
9.29 

12.41 

8.89 

12.42 

6.64 

13.26 
9.15 

iS:?? 

12.65 

8.40 

12.85 
9.23 

13.16 
9,76 

13,40 
9.38 

13.61 
6.99 

'1:11 

13.56 
9.58 

6 

12.93 
9.21 

12.41 
6.70 

12.79 
8.96 

13.46 
9.04 

\%\%l 

13.01 
8.66 

13.00 
9.43 

13.00 
9.52 

13,57 
9.17 

13.71 
6.98 

'l:J? 

13.06 
9.48 

f 

7 

12. S7 

9.00 

12.48 
6.75 

12.98 
9.23 

13.52 
8.66 

14.56 
10.28 

13.08 
6.80 

'l:\\ 

'\:i% 

13.87 
9.39 

13.72 
8.96 

13.56 
9.30 

13.39 
9.89 

7 

8 

12.92 
8.92 

12.83 

8.98 

13.25 

9.14 

13.53 
8.84 

14.46 
10.18 

13.05 
9.01 

13.26 

10.00 

'%:ll 

14.04 
9.31 

13.70 
8.80 

13.28 
9.21 

13.60 
9.83 

e 

9 

12.39 
8.85 

13.21 
9.38 

13.49 
8.97 

13.74 
9.09 

14.43 

10.54 

13.08 
9.13 

13.38 
9.96 

13.31 
9.14 

13.94 
9.42 

13.52 
8.81 

12.93 
9.16 

13.55 
9.77 

9 

10 

13.04 
9.08 

13.28 
9.08 

13.59 
8.90 

13.69 
9. Si 

14.30 
10.40 

12.60 
9.02 

13.53 
10.23 

13.17 
9.05 

14.16 
9.44 

13.36 
6.84 

13.01 
9.36 

13.49 
9.44 

10 

II 

13.10 
9.19 

'l:%% 

13.69 
8.99 

13.24 
10.57 

13.55 
11.27 

12.59 
9.16 

13.52 

10.05 

13.29 

9.09 

13.72 
9.30 

13.25 
9.14 

13.32 
9.84 

13.55 
9.32 

n 

12 

13.80 
10.25 

13.65 
9.02 

13.80 
8.96 

12.66 
8.72 

13.21 

10.07 

12.32 
8.98 

13.61 
10.14 

13.07 
8.92 

13.54 
9.34 

13.14 
9.36 

13.39 
9.71 

13.39 
9.22 

12 

13 

1*.25 

10.42 

M'M 

13.51 
10.67 

'1:1% 

13.06 
10.18 

12.21 
9.12 

\l:ll 

13.04 

9.04 

13.15 
9.30 

13.33 
9.58 

13.46 
9.33 

'l:\\ 

13 

14 

14.3* 
10.21 

13.57 
6.94 

13.39 
8.82 

12.08 

8.46 

\l'.%% 

12.50 
9.37 

13.61 

10.60 

'i:?f 

12.99 
9.16 

13.55 
9.61 

13.59 
9.17 

13.51 
9.29 

lA 

15 

14.47 
10.65 

13.22 

8.67 

'l:%% 

'I'.l'l 

\l:%% 

12.74 
9.14 

13.35 
9.86 

'1:1^ 

13.21 
9.24 

13.76 
9.87 

12.14 
8.99 

13.66 
9.49 

15 

le 

14.36 

10.66 

12.72 
8.77 

12.97 
9.35 

'l:V, 

12.99 

10.28 

12.85 
9.54 

\l:l\ 

12.52 
6.86 

13.59 
9.64 

13.86 
9.64 

13.83 
9,33 

13.66 
9.56 

le 

17 

14.36 

10.23 

12.25 
8.52 

12.89 

9.27 

12.41 
9.19 

12.93 
9.88 

12.72 
9.05 

13.02 
10.20 

12.27 

9.02 

12.35 
9.78 

'l:\l 

13.98 
9.36 

13.42 
9.67 

17 

le 

14.13 
10.16 

12.07 
8.47 

13.03 
9.44 

12.61 
9.59 

^1:11 

12.26 
8.52 

12.91 
9.92 

12.90 
9.39 

14.12 
9.86 

13,87 
9.02 

13.81 
9.23 

'VM 

IB 

19 

13.68 

10.11 

11.95 
6.32 

12.79 
9.44 

12.64 
8.94 

'kl% 

12.21 
8.41 

13.45 

10.10 

13.32 
9.82 

14.24 
9.60 

14.01 
9.08 

13.61 
9.18 

'1:81 

19 

20 

13.05 
9.78 

12.12 

6.43 

'1:?? 

12.63 
8.69 

'l:\\ 

12.33 

8.33 

13.51 
10.06 

13.74 
9.97 

14.31 
9.36 

13.98 
9.13 

13.32 
9.14 

13.11 
9.99 

20 

21 

12.77 
9.42 

12.37 
8.61 

12.79 
9.44 

12.97 
8.81 

13.43 

9.00 

12.99 
8.76 

13.76 

10.12 

13.97 
9.67 

14.34 
9.23 

'\:%i 

'l:H 

13.19 
10.27 

21 

22 

12.74 
9.32 

12.73 
9.29 

13.06 
9.34 

13.11 
6.72 

13.48 
8.93 

13.16 

9.01 

13.69 

10.03 

'*9:?9 

14.16 

9.10 

13.78 

9.07 

13.09 
9.59 

13.24 
9.93 

22 

23 

12.93 

9.50 

12.94 
9.44 

13.27 
9.31 

13.19 
6.64 

'l:%l 

13.20 
8.91 

13.76 
9.93 

14.22 
9.31 

13.94 
8.96 

13.56 

9.14 

12.85 
9.61 

12.89 
9.75 

23 

21 

12.91 
9.60 

12.79 
8,96 

13.41 
9.10 

13.42 
8.79 

13.35 
6.96 

12.78 
8.71 

14.17 
9.90 

14.34 
9.30 

13.63 
8.80 

13.16 
9.06 

12.76 
9.66 

12.89 
9.57 

24 

25 

12.87 
9.60 

12.84 
8.85 

13.40 
8.88 

13.39 
8.71 

13.20 
9.09 

12.68 
8.88 

14.43 
9.93 

14.25 
9,25 

13.23 
6.76 

'l:lf 

12.84 

9.86 

12.93 
9.46 

25 

26 

12.82 
9.47 

13.16 
9.14 

13.53 
6.93 

13.28 
6.72 

12.86 
9.11 

12.60 
9.14 

14.43 
9.81 

14.05 
9.20 

12.96 

9.00 

■1:15 

12.84 
9.68 

13.16 
9.38 

26 

27 

12.67 

9.14 

13.09 
8.73 

13.50 
6.86 

13.10 
10.00 

'1:1% 

'\:\l 

13,98 
9I30 

13.69 
9.16 

12.86 
9.11 

13.23 

9.90 

13.08 
9.56 

13.18 
9.54 

2? 

28 

12.66 

9.06 

13.14 
8.64 

13.36 
6.72 

12.89 
8.79 

12.93 

9.19 

13.82 
9.54 

13.60 
9.23 

13.53 
9.38 

12.86 

9.14 

13.36 

10.33 

13.26 
9.46 

13.31 
9.43 

28 

29 

12.96 

9.05 

13.03 
10.37 

\l:\\ 

12.66 
8.64 

13.71 
9.43 

13.23 
9.14 

12.94 

9.03 

12.82 
9.30 

13.32 
10.06 

13.45 
9.42 

'§:!! 

29 

30 

13.06 
9.05 

13.02 
6.59 

'l\ll 

13.57 
9.48 

13.62 
9.26 

12.76 
9.16 

13.03 
9.26 

13.06 
9.67 

13.45 
9.74 

13.56 
9.48 

'1:15 

30 

31 

13.04 
10.47 

12.67 
6.76 

14.01 
10.35 

13.43 
9.41 

12.16 

9.76 

13.56 
9.64 

H:ll 

31 

WXIMUM 

14.47 
6.85 

13.66 
6.32 

'i:li 

14.01 
9.39 

14.98 

6.90 

13.62 
6.33 

14.43 
6.53 

14.34 
8.86 

14.34 
8.76 

14.01 
8.60 

13.96 
6.99 

13.69 
9.14 

MAXIMUM 

MINIMUM 

MINIMUM 

CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC  TaR. 
M  0-8  SM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

CFS 

GAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

38   01    Ok 

121    48   06 

SWI8   2N    2E 

D  .  /' 

12/26/55 

JUN   29-DATE 

1929 
1910 
1957 
1957 

1910 
1957 

0.00 

0.00 

-9.96 

-6.97 

USED 

uscas 
uscos 

USED 

Station  located  In  pump  house  on  wharf  at  city  water  works  Immediately  N  of  Antloch.   Station  affected 
by  tidal  action.  Maximum  gage  ht.  listed  does  not  indicate  maximum  discharge.  Maximum  gage  ht.  at  datum 
then  in  use. 
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•    TABLE        278 

DAILY    MAXIMUM    AND   MINIMUM    TIDES 

SUISUN  BAY  AT  BENICIA  ARSENAL 


STATION    NO 

YEIO 

^      E03300 

1963^ 

DATE 

-.- 

\cv 

DEC 

jiN 

FEB 

WiR 

iP« 

V-> 

J  ij  N  e 

.'UL  1 

-.G 

-:cp- 

:i-E 

'1:11 

'?:ll 

12.87 
6.98 

'?:!i 

S*:!§ 

'?:!? 

12.87 
7.09 

"7:11 

12.99 

8.96 

13.20 
8.33 

13.56 
8.01 

13. *9 
7.65 

13.0* 
8.39 

12.80 

7.50 

12.70 
7.39 

12.71 
8.91 

13.67 
8.19 

13.11 
7.39 

12. *1 
6.9* 

12.70 
7.97 

12.99 
6.*6 

13.32 
7.99 

13.63 
7.85 

13.57 
7.56 

2 

12.96 
8.28 

12.57 

10.52 

12.22 
7.16 

13.06 
7.79 

1*.39 
6.09 

12.90 
7.00 

12.2* 
6.70 

12.17 
6.15 

13.01 
7.62 

13.45 
7.68 

13.70 
7.57 

12.66 
7.61 

3 

12.87 
8.10 

12.36 
7.53 

12.36 
9.52 

13.27 

8.00 

I*. 59 
7.69 

12.66 
6.60 

12.28 
7.10 

12.90 
8.*7 

13.23 
7.60 

13.55 
7.41 

12.25 
7.38 

13.57 
7.97 

4 

12.75 
10.29 

12.25 
7.52 

12. *5 
7.29 

13.*6 
7.65 

1*.*1 
7.56 

12.67 
6.*7 

12.71 
7.51 

13.06 
8.23 

13. *9 
7.*9 

12.07 
7.31 

13.66 

7.36 

13.51 
8.06 

- 

6 

12.72 

e.oi 

12.39 

7.36 

12.88 

7.70 

13.62 
7.39 

1*.38 
7. 40 

13.02 
6.78 

12.9* 
7.77 

12.93 
7.80 

12. *3 

7.30 

13.70 
7.22 

13.66 
7.38 

13.23 
8.15 

6 

7 

12.S<> 
7.78 

12.57 
7.37 

13.13 
7.61 

NR 
NR 

1*.50 
7.50 

13.16 

6.91 

13.13 
6.11 

13.10 
7.60 

13.76 

7.50 

13.77 
7.15 

13.52 

7.51 

13.39 
8.*5 

7 

8 

12.67 
7.58 

12.98 
7.56 

13. *7 
7.57 

NR 
NR 

1*.4C 
7.60 

13.16 
7.21 

13.11 
6.21 

13.26 
7.55 

13.8* 
7.2* 

13.70 
7.03 

13.24 
7.68 

13.53 
6.30 

e 

9 

12.88 
7.5* 

13.49 
6.17 

13.73 
7.21E 

NR 
NR 

1*.51 
6.33 

13.08 
7.40 

13.20 

7.90 

13.19 
7.16 

13.77 
7.32 

13.50 
7.13 

12.97 
7.85 

13.66 
9.** 

9 

lO 

12.95 
7.79 

13.62 

7.60 

13.89E 
7.10E 

NR 
NR 

1*.30 
6.26 

12.87 
7.45 

13.27 
7.99 

13.01 
7.13 

1*.05 
7.57 

13.29 
7.23 

'!:!§ 

13. *4 
8.06 

lO 

( 

13.68 
7.96 

13.72 
7.33 

14.00 
7.19E 

NR 
NR 

13.51 
6.22 

12.60 
7.6* 

13.23 

7.90 

13.10 

7.02 

13.62 

7.*7 

'Ui 

'IM 

13.45 
7.94 

'■ 

2 

14.09 
9.22 

13.99 
7.31 

13.83E 

7.17E 

NR 
NR 

13.14 
6.87 

12.30 
7.70 

13.33 
6.15 

12.69 
6.95 

13.36 
7.63 

13.09 
7.83 

13.42 
8.48 

13.36 
7.80 

i2 

3 

1*.25 

9.06 

13.91 
7.3* 

13.68 

7.02 

NR 

NR 

12.92 
9.23 

12.30 
7.91 

13.26 
8.10 

12.81 

7.20 

12.97 
7.65 

13.29 
8.19 

13.52 
8.03 

13.46 
7.57 

i3 

14 

1<>.1<> 
7.98 

13.79 
7.19 

13.50 
7.31E 

NR 
NR 

12.79 
9.55 

12.50 
8.26 

13.** 
8.98 

12.66 
7.36 

12.99 

7.72 

13.62 
8.59 

13.55 
7.54 

13.60 
7.75 

14 

5 

I*. 07 
7.T7 

13.29 
7.22 

12.95E 
7.48E 

NR 
NR 

12.61 
9.36 

12.70 
7.99 

12.91 

6.10 

12.33 

7.37 

13.31 
8.03 

13.84 
8.68 

13.85 

7.41 

13.62 

7.87 

; 

6 

1<>.06 
7.53 

12.71 

7.06 

12.44E 
7.61E 

NR 
NR 

12.71 
9.21 

13.05 
6.*3 

12.53 
8.*0 

12.36 

7.50 

13.71 
8.*7 

13.91 
8.15 

14.01 
7.51 

13.48 
8.00 

16 

7 

1».07 
7.66 

12.21 
9.96 

12. HE 
9.93 

NR 
NR 

12.70 
8.63 

12.75 
8.0* 

12.59 
6.29 

12.60 
7.76 

1».02 
8.37 

13.98 
7.56 

12.60 
7.58 

13.00 
8.19 

17 

Q 

13.89 
10.57 

12.10 
7.22 

13.02 
6.35 

NR 
NR 

12.71 
6.01 

12.09 
7.*9 

13.07 
7.90 

13.21 

7.77 

12. *5 

7.96 

14.13 
7.29 

13.86 
7.46 

13.35 
8.43 

18 

9 

13.1.0 
7.9* 

12.07 
7.3* 

12.69 
6.39 

12.50 
7.92 

12.69 

7.51 

12.05 
7.32 

13.15 
7.71 

13.67 
6.2* 

'?:!? 

12.37 
7.12 

13.65 
7.49 

13.09 
8.51 

19 

20 

12.77 
7.86 

12.26 
7.55 

12.71 
8.71 

12.56 

7.*e 

13.1* 
7.09 

12.22 
6.99 

13.27 
7.67 

13.96 
8.06 

1».42 
7.31 

1*.12 

7.02 

13.39 
7.52 

NR 
NR 

20 

21 

12.5* 
7.95 

12.55 
7.98 

12.76 
8.15 

12.99 

7.*6 

13.26 
6.56 

12.88 
7.17 

13.51 
7.76 

12.71 
7.59 

1*.51 
6.91 

1*.01 
7.01 

13.19 
7.84 

NR 
NR 

2 

22 

12.58 
7.97 

12.66 

e.»3 

13.00 
7.68 

13.1* 
7.25 

13. *5 
6.53 

13.39 

7.58 

'?:?t 

14.10 
6.99 

't-M 

13.91 
7.16 

13.04 
8.36 

NR 
NR 

22 

23 

12.7* 
8.10 

13.09 
6.36 

13.32E 

7.77 

13.30 
7.05 

13.5* 
6.62 

13.3* 
7.18 

13.75 
7.30 

14.34 
6.80 

't:n 

13.63 

7.*e 

12.63 
8.49 

NR 
NR 

23 

2« 

12.76 
8.18 

12.95 
7.73 

13.** 
7.*1 

13.55 
7.07 

13.52 
6.73 

12.97 
6.90 

1*.10 
7.13 

14.40 
6.69 

13.70 
6.72 

13.16 
7.41 

12.75 
8.69 

NR 
NR 

24 

25 

12.80 
8.31 

12.96 
7.50 

13.53 
7.12 

13.59 
6.98 

13.3* 
6.96 

''y'Al 

1*.*6 
7.26 

14.22 
6.54 

13.21 
7.01 

12.62 
7.52 

12.70 
9.12 

NR 
NR 

25 

26 

12.66 
6.15 

M:il 

13.62 
7.02 

13.53 
7.02 

12.95 
7,12 

'?:§? 

1*.*5 
7.05 

13.86 
6.60 

'?:IS 

12.65 
8.12 

12.71 
8.76 

NR 
NR 

26 

27 

12.7* 
7.77 

'?:{! 

13.58 
6.8* 

13.33 
7.1* 

13.03 
7.6* 

13. *6 
7.65 

13.69 
6.60 

13.56 
6.89 

'1:?! 

13.13 
8.93 

12.71 
6.61 

NR 
NR 

27 

2B 

12.73E 
7.66 

13.11 
6.92 

13. *3 
6.66 

13.16 
7.28 

13.0* 
7.58 

14.06 
7.77 

13.37 
6.69 

13.28 
7.48 

12.83 
6.01 

13.20 
9.39 

12.95 
6.35 

NR 
NR 

28 

29 

12.97 

7.57 

12.96 
6.88 

13.17 
6.76 

12.66 
6.36 

13.77 
7.47 

12.92 

7.00 

12.75 
7.*3 

12.62 
8.57 

13.19 

9.02 

13.27 
8.19 

NR 
NR 

29 

30 

'?:?? 

13.00 
7.00 

13.01 
6.95 

13.69 

9.20 

13.52 
7.16 

12.50 
7.43 

12.83 
7.96 

12.96 
8.62 

13.26 
6.61 

13.34 
6.07 

NR 
NR 

30 

3 

12.98 
7.** 

12.63 
7.12 

1*.25 

10.60 

13.25 
7.24 

13.00 
8.60 

13.41 
8.21 

13.4* 

7.80 

31 

AAXIMDW 

1*.25E 
7.** 

13.99 
6.88 

14.00 
6.66 

14.25 
NR 

1*.59 
6.53 

14.08 
6.*7 

1*.»6 
6.60 

1*.*0 
6.5* 

1*.51 

6.71 

14.13 
7.01 

1*.01 
7.36 

13.67 
7.58 

tiaxiMjM 

MiNlUj^ 

M'NiUUM 

E     -  Eti-moted 
NR  -  No  Record 


CREST 

STAGES 

DATE 

TIME 

STAGE 

Di-E 

TIME 

STAGE 

DATE 

Time 

STAGE 

DATE 

TIME 

STAGE 

In  order  to  machine  process  the  data  in  this  table.  It  was  necessary  to  avoid  negative  gage  heights. 
Subtract  10.00  feet  to  obtain  recorder  gage  height. 


LOCATION 

MAXIMUM    DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC   T  SR 
M.D.aaw 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 
ON 
GAGE 

REF 
DATUM 

C  FS 

GAGE  MT 

DATE 

FROM 

TO 

38"02'26" 

122O08'W 

SW6    2N   2Vi 

5    ! 

4/6/58 

Jun   29 -Apr  40 
Apr  kO-'Date 

19^ 
1940 
1942 

1940 
1942 

-2.21 

-5.00 

0.00 

USCQS 
USCOS 
USCGS 

Station  located  on  Inshore  side  of  wharf.  Immediately  SE  of  Benicia. 
MaJclrT:'jm  gage  height  listed  does  not  Indicate  maximum  discharge. 
Period  of  record  intermittent  from  1929-19^0. 
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Tables  279-283 
CONTENTS  OF  RESERVOIRS 


B-313 


TABLE      279 

DAILY     CONTENT 

SHASTA    LAKE 


in   thousands      of  acre-feet 


STATION  NO 

WATER 
YEAR 

AP1050 

li^'i 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

2902.7 

3191.4 

3191.4 

3253.0 

3256.2 

3427.2 

3877.8 

441 7.5 

4499.3 

4327.9 

3971.9 

3581.5 

1 

2 

2897.4 

3190.2 

3215.1 

3244.4 

3294.2 

3417.1 

3909.8 

4426.7 

4496. 7 

4317.8 

3959.5 

3570.6 

2 

3 

2892.1 

3187.2 

3237.5 

3235.8 

3357.2 

3405.9 

3936.5 

4440.4 

4497.5 

4307.4 

3944.1 

3558.8 

3 

4 

2887.0 

3184.1 

3246.1 

3228.0 

3406.2 

3402.3 

3959.1 

4452.1 

4496.3 

4299.0 

3928.4 

3546.4 

4 

5 

2881.7 

3182.9 

3253.5 

3219.1 

3443.5 

3403.7 

4001.1 

4455.6 

4494.2 

4291.2 

3916.0 

3535.8 

5 

6 

2877.^ 

3182.4 

3259.0 

3208.7 

3456.7 

3411.4 

4083.9 

4479.2 

4492.2 

4279.2 

3903.5 

3524.7 

6 

7 

2872.5 

3182.0 

3251.7 

3200.4 

3479.7 

3418.5 

4169.3 

4497.8 

4489.5 

4264.6 

3890.9 

3512.5 

7 

B 

2870.3 

3161.3 

3261.7 

3192.8 

3488.4 

3426.2 

4232.3 

4511.1 

4483.9 

4254.2 

3878.0 

3498.5 

8 

9 

2873.8 

3181.0 

3250.9 

3  1B6.4 

3491.7 

3432.4 

4280.5 

4513.5 

4475.5 

4246.0 

3855.7 

3486.4 

9 

10 

2892.3 

3180.8 

3258.8 

3180.8 

3492.7 

3435.9 

4285.9 

4515.5 

44  70.9 

4236.3 

3853.7 

3475.4 

10 

II 

2922.2 

3179.5 

3255.9 

3175.4 

3490.7 

3442.8 

4264.8 

4515.1 

4456.9 

4226.3 

3839.3 

3453.7 

II 

12 

2993.7 

3181.3 

3254.2 

3170.7 

3493.7 

3448.5 

4254.3 

4515.6 

4456.2 

4217.2 

3826.0 

3453.2 

2 

13 

3040.3 

3180.5 

3252.1 

3163.4 

3606.3 

3454.5 

4251.4 

4513.2 

4464.2 

4203.3 

3613.2 

3441.8 

IS 

14 

3074.0 

3179.8 

3251.4 

3160.1 

3508.8 

3451.5 

4316.5 

4510.2 

4451.2 

4166.8 

3800.3 

3430.9 

14 

15 

3104.5 

3178.7 

3276.6 

3156.5 

3509.5 

3459.2 

4347.9 

4507.2 

4452.7 

4177.8 

3787.8 

3419.3 

15 

16 

3133.5 

3177.5 

3302.8 

3153.7 

3506.0 

3479.7 

4339.2 

4604.9 

4442 . 7 

4157.5 

3774.5 

3407.9 

16 

17 

3157.3 

3175.6 

3327.3 

3150.2 

3504.5 

3483.9 

4334.6 

4502.6 

4436.9 

4157.2 

3751.5 

3396.5 

17 

IS 

3176.3 

3171.8 

3339.6 

3  146.5 

3499.7 

3490.7 

4343.8 

4499.8 

4432.8 

4146.8 

3745.0 

3385.8 

19 

3166.7 

3170.4 

3344.0 

3141.3 

3495.7 

3498.0 

4340.1 

4495.3 

4429.0 

4137.0 

3730.8 

3375.0 

19 

>0 

3191.4 

3159.7 

3344.5 

3136.0 

3496.7 

3504.8 

4334.3 

4493.3 

4425.8 

4123.0 

3717.2 

3353.5 

20 

21 

3195.0 

3169.0 

3342.6 

3132.7 

3496.0 

3511.8 

4333.4 

4492 .4 

4423.1 

4107.5 

3705.2 

3353.5 

21 

22 

3195.4 

3157.8 

3339.4 

3129.9 

3488.7 

3520.4 

4333.7 

4492 .4 

4414.  1 

4095.9 

3593.2 

3341.8 

22 

23 

3198.0 

3155.9 

3335.3 

3126.9 

3461.2 

3534.2 

4338.0 

4491  .9 

4402.4 

4084.5 

3580.7 

3331.4 

25 

24 

319B.7 

3165.7 

3328.7 

3124.6 

3473.9 

3546.5 

4344.4 

4492.7 

4391.4 

4073.1 

3657.2 

3321.2 

24 

25 

3198.7 

3153.5 

3322.2 

3122.2 

3456.7 

3566.0 

4352.8 

4493.9 

4383.8 

4060.9 

3563.9 

3310.6 

25 

26 

3198.7 

3183.9 

3314.9 

3118.2 

3455.6 

3556.7 

4352.9 

4495.1 

4377.1 

4049.6 

3540.8 

3299.7 

26 

27 

3197.3 

3189.8 

3307.2 

3113.1 

3447.6 

3510.5 

4373.6 

4496.7 

4368.4 

4034.9 

3529.9 

3284.6 

27 

28 

3197.1 

3191.2 

3299.0 

3109.9 

3437.6 

3668.5 

4362.6 

449^. 1 

4351.5 

4020.1 

3616.9 

3254.5 

28 

29 

3195.4 

3190.0 

3266.4 

3109.9 

3727.4 

4392.2 

4496.0 

4350.2 

4006.0 

3608.1 

3262.3 

29 

30 

3195.7 

3189.0 

3274.2 

31  16.9 

3786.5 

4404.7 

4497.6 

4  3  3  7.5 

3997.0 

3595.8 

3242.0 

31 

3193.3 

3262.9 

3191.6 

3838.2 

4498.7 

3985.8 

3589.4 

3  1 

CHAN. 

-S.k 

+71.5 

-6l.lt 

+182.  Ii 

■flill-0 

t526.9 

-I-81-1 

-161-8 

-JltS-l 

-382.5 

-339-5 

CHAN. 

MAX. 

3I0S.7 

3151. 1* 

33I4U.5 

3253-0 

3509-5 

3338-2 

kitoh.j 

1*516-1 

1.1.99.3 

1.327.9 

3971-9 

3581.5 

MAX. 

MIN. 

2670.3 

3163-6 

3i;)l.i. 

3109-9 

3255-2 

31^02-3 

3877-8 

1. 417-6 

'.337-5 

3985-8 

3589  •'• 

321.2.0 

MIN. 

WATER       YEAR       SUMMARY 


" 

MAXIMUM                         "1 

DAILY     CONTENT 

MO 

DAY 

il 

TIME 

1^'   '■"■ 

' 

MINIMUM 

DAILY     CONTENT 

MO 

D_AY 

TIME 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T.  BR. 
M.0.B.8M 


OF  RECORD 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


40  43    10 


122   25    10 


NWI5  33N  5W 


NOV   42-DATE 


NOV  42-DATE 


1942 


0.00 


USCGS 


Station  located  In  Shasta  Dam  2  ml.   below  Squaw  Creek,    9.5  ml.   N  of  Redding.     Usable  capacity,    4,377,000  ac.-ft. 
between  elevations   737.75  and   1,065.0  ft.   above  mean  sea  level,      ttet  available  for  release,    115,700  ac.-ft. 
Records  furnished  by  USER.      Drainage  area,    excluding  Goose  Lake  Basin,    Is   6,665  sq.   ml. 
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TABLE         280 
DAILY      CONTENT 
FRENCnMAN    RESERVOIR    NEAR    CHlLCOOr 


f"  ••  ' 

STATION  NO 

WATER 
YEAR 

A55ii7 

I^'ht 

In   acrt 

-foot 

OAT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

DAY 

, 

NR 

NR 

NR 

NR 

366 

1006 

2415 

13593 

138/1 

11468 

11239 

8413 

Itk 

NR 

NR 

NR 

3  7* 

1023 

2661 

13600 

13911 

11*62 

11183 

8409 

NR 

NR 

NR 

NR 

381 

10*2 

2967 

13639 

13958 

11*56 

11098 

8404 

J 

4 

NR 

NR 

NR 

NR 

389 

1059 

3313 

13659 

1*006 

11*60 

11009 

8  399 

4 

5 

NR 

NR 

NR 

NR 

397 

10/7 

3/44 

136  72 

1*019 

11*39 

10920 

8395 

5 

6 

NR 

NR 

NR 

NR 

»05 

1095 

42  38 

136/9 

1*032 

11*2/ 

10820 

8390 

6 

7 

NR 

NR 

NR 

NR 

»16 

1114 

4819 

13659 

13925 

11*16 

10722 

8386 

7 

a 

NR 

NR 

NR 

NR 

*36 

1132 

5530 

136*1 

13666 

11*0* 

10624 

8376 

S 

M) 

NR 

NR 

NR 

*61 

1152 

62  36 

13*29 

13*23 

11387 

10*67 

8367 

9 

10 

W) 

MR 

NR 

Z2i 

500 

1170 

6842 

13390 

1316* 

11370 

10291 

835  7 

10 

1, 

NR 

NR 

NR 

2  30 

5»b 

1190 

7415 

13293 

12967 

11359 

10127 

83*8 

II 

NR 

NR 

NR 

2  36 

593 

1208 

8031 

13113 

12759 

11381 

9954 

8339 

15 

NR 

NR 

NR 

21.1 

633 

1227 

8649 

12948 

125*7 

11381 

9  7  78 

8329 

15 

14 

NR 

NR 

NR 

2<.8 

661 

1257 

9  3  32 

12816 

12351 

11376 

9604 

8320 

14 

15 

NR 

NR 

NR 

2i3 

689 

1297 

9934 

12784 

12175 

11370 

9432 

8315 

15 

16 

NR 

NR 

NR 

259 

717 

1327 

104  30 

12822 

11983 

1136* 

9262 

8311 

16 

IT 

NR 

NR 

NR 

2bt, 

7*7 

1345 

10903 

12885 

118/0 

11359 

9099 

8306 

17 

IS 

NR 

NR 

NR 

272 

777 

1363 

11324 

12935 

11776 

113*7 

3928 

8297 

18 

19 

NR 

NR 

NR 

27B 

809 

1387 

U/ll 

12992 

11682 

11336 

8  76* 

8288 

19 

10 

NR 

NR 

NR 

28<i 

842 

1415 

12056 

13056 

11589 

11330 

86*5 

8283 

2  3 

2i 

NR 

NR 

NR 

290 

870 

1*** 

12357 

13168 

1166* 

1132* 

8688 

82  78 

21 

22 

NR 

NR 

NR 

297 

686 

1*72 

12640 

13235 

115*3 

11319 

8531 

82  7* 

22 

25 

NR 

NR 

NR 

30* 

902 

150* 

12941 

13280 

11531 

11313 

6498 

8269 

23 

24 

NR 

NR 

NR 

3iO 

919 

1537 

1326* 

13351 

11619 

11302 

8488 

8265 

24 

2S 

NR 

NR 

NR 

317 

936 

16/1 

13*82 

13*10 

11508 

11290 

84  79 

8269 

25 

2e 

NR 

NR 

NR 

32* 

953 

1627 

13580 

13*82 

11*96 

11290 

8470 

8283 

26 

27 

NR 

NR 

NR 

331 

971 

1698 

13619 

13560 

11*91 

11279 

8460 

8292 

27 

28 

NR 

NR 

NR 

3  38 

988 

1788 

13652 

13639 

11485 

11273 

8446 

8288 

28 

29 

HK 

NR 

NR 

345 

1898 

13639 

13712 

11*79 

11262 

8437 

82S3 

29 

30 

NR 

NR 

NR 

352 

20  36 

13619 

13771 

11473 

11256 

8*2  7 

82  74 

30 

51 

NR 

NR 

359 

2208 

13811 

11250 

8418 

31 

CHAN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

-<>29 

+1220 

►11*11 

'192 

-2338 

-223 

-2832 

1** 

CHAN 

MAX. 

NR 

NR 

NR 

359 

988 

2208 

13662 

13811 

1*032 

11*73 

11250 

8418 

WAX 

MIN. 

NR 

NR 

NR 

NR 

359 

988 

2208 

1278* 

11*73 

11250 

8418 

8265 

MIN 

WATER       YEAR       SUMMARY 


:^C 


MINIMUM 


DAILY      CONTENT 

140J2 


TIME 

2400  , 


J  LI 


DAILY     CONTENT 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


i/4  SEC  TflR 
M  O.BSM 


CONTENT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  55  36  120  11  17  NE  35  2i*N  16e  JAN  61-DATE  196a 

Station  located  at  toe  of  Frenchman  Dam  on  Little  I^st  Chance  Creek,  7.1  ini.  N  of  Chllcoot, 

Frenchman  Dam  was  completed  In  October  and  storage  began  In  November.  The  reservoir  has  a  usable 
capacity  of  53,582  acre-feet  between  elevations  5517  (Invert  of  Intake)  and  5588  (crest  of  spillway). 
Not  available  for  release,  1,855  acre-feet. 

Record  from  Jan.  10  to  Mar.  29  utilizes  periodic  staff  gage  observations  to  obtain  estimates  of  dally 
2400  hour  readings.  Gage  ht ,  record,  from  a  recorder  Installed  Mar.  30  In  the  outlet  structure,  was 
Influenced  by  temperature  variations  which  sometimes  made  the  2400  hour  readings  Inaccurate.   An 
analysis  of  the  graph  disclosed  that,  on  the  average,  there  was  less  temperature  effect  on  the 
readings  at  the  OSOO  hour  than  at  any  other  time.  On  rising  and  falling  stages.  It  was  not  possible 
to  determine  the  difference  between  the  true  stage  change  and  change  due  to  temperature.  Elevation 
data  given,  for  the  period  Mar.  30  to  Sep,  30,  Is  as  of  the  2400  hour  when  the  water  surface  is 
either  rising  or  falling,  and  as  of  the  O6OO  hour  when  the  water  surface  remains  fairly  constant. 


5500.00  USCGS 


B-315 


TABLE      281 
DAILY      CONTENT 
FRENCHMAN    RESERVOIR    NEAR    CHILCOOT 


STATION  NO 

WATER 
rlftR 

A56527 

1963 

in  aore 

-feet 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

f  EB- 

MAR 

APR 

MAT 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

1 

S271> 

10618 

110*8 

11918 

19908 

26822 

289*9 

37022 

43141 

*1138 

40094 

3*29* 

2 

8269 

10635 

11087 

11930 

20856 

26902 

29022 

37393 

42992 

41138 

39990 

3*271 

? 

3 

S265 

10651 

11109 

11971 

21557 

26962 

29117 

37779 

42857 

*1138 

39810 

3*2*7 

3 

4 

a260 

10667 

11126 

11995 

22082 

27013 

29212 

381*2 

42696 

41125 

39616 

3*22* 

4 

5 

S241 

1068* 

111*3 

12013 

2252* 

27063 

29329 

38533 

42  50  7 

41112 

39398 

3*200 

5 

6 

t232 

10700   E 

11160 

12037 

22888 

2715* 

29947 

38875 

42293 

41099 

39168 

3*177 

6 

7 

8228 

10716   E 

U177 

12065 

23191 

27205 

305*0 

39219 

42106 

41086 

38939 

3*165 

7 

8 

8232 

10733   E 

11188 

1207? 

23*78 

27255 

30900 

396*2 

41919 

41073 

387*8 

3*15* 

8 

9r 

8232 

107*9   E 

11199 

12091 

23730 

27316 

31218 

39990 

41813 

410*6 

38558 

3*1*2 

9 

10 

82*1 

10760   E 

11211 

12103 

2*087 

27357 

31*9* 

*0250 

41746 

41033 

38306 

3*130 

10 

H 

827A 

10771   E 

11222 

12109 

2*323 

27*06 

31737 

*0523 

41693 

41020 

38055 

3*119 

,1 

12 

83*8 

10782   E 

11233 

12115 

2*5*2 

27*38 

31972 

40758 

41640 

41020 

3780* 

3*130 

12 

13 

9322 

10793   E 

112*5 

12127 

2*800 

27*79 

32207 

*0981 

41587 

40994 

37555 

3*119 

13 

14 

9635 

1080*   E 

11256 

12133 

25002 

27530 

32500 

*1191 

41547 

40941 

37307 

3*095 

14 

15 

9773 

10809 

11319 

121*5 

25185 

27591 

32817 

413B9 

41508 

40876 

37059 

3*072 

IS 

16 

9871 

10815 

11*10 

12157 

25360 

276*2 

33079 

*157* 

41455 

40823 

36813 

3*060 

le 

17 

995* 

10826 

11*85 

12169 

25506 

27683 

33320 

41760 

41402 

40771 

36568 

3*0*9 

17 

10017 

10831 

1155* 

12175 

25662 

2772* 

33562 

419*6 

41349 

40719 

36324 

3*037 

18 

19 

10075 

10837 

11601 

12181 

25799 

27786 

33863 

421*6 

41296 

40666 

36105 

3*096 

19 

iO 

10132 

108*2 

116*7 

12187 

25927 

278*7 

3*08* 

42333 

41257 

40614 

35900 

3*107 

20 

21 

10185 

108*8 

11688 

12199 

260*5 

27909 

31329 

*2521 

41217 

40562 

35731 

3*119 

2 

10233 

10859 

11723 

12205 

2616* 

27950 

3*56* 

42655 

41204 

40510 

35575 

3*107 

22 

10275 

10870 

11752 

12211 

26273 

28033 

3*82* 

4284* 

41191 

40458 

35407 

3*095 

23 

10318 

10881 

1176* 

12217 

26372 

2809* 

35073 

43019 

41191 

40405 

35240 

3*095 

24 

10360 

10892 

11782 

12223 

26*61 

28156 

353*7 

43141 

41165 

40366 

35085 

3*107 

25 

It 

10*03 

10931 

11799 

12229 

26551 

28208 

35599 

43263 

41165 

40327 

34930 

3*095 

26 

10**6 

10975 

11817 

12235 

266*1 

28*16 

35851 

43318 

41151 

40288 

34777 

3*08* 

27 

10*89 

10992 

118*1 

122*1 

26731 

28551 

36069 

43331 

41151 

40250 

34623 

3*095 

26 

10532 

11003 

1186* 

12260 

28655 

36385 

43331 

41138 

40211 

3**70 

3*060 

29 

10575 

11020 

11882 

126*0   E 

287*9 

36703 

43290 

41138 

40172 

3*388 

3*0*9 

30 

10602 

11900 

16995 

28875 

43236 

40133 

3*3*1 

31 

CHAN. 

^2328 

+»ie 

■1880 

+5095 

+9736 

+21** 

+7828 

+6533 

-2  098 

-1005 

-5792 

-292 

CHAN 

10602 

11020 

11900 

16995 

26731 

28875 

36703 

43331 

43236 

4U38 

40133 

3*3*1 

MAX. 

MIN. 

8228 

10602 

11020 

11900 

16695 

26731 

28875 

36703 

41138 

40133 

34341 

3*037 

MIN. 

WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM          1 

MINIMUM          1 

DAILY  CONTENT 
*3331 

MO 

5 

DAY 

28 

T.« 

2400  J 

DAILY  CONTENT 
8228 

MO 
10 

DAY 
7 

TIME 

2400 

MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/1   SEC  TBR 
M  DSaM. 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 

DATUM 


39  53  56 


120  11  17 


ffi:33  24n  i6e 


JAN  61 -DATE 


1961 


5500.00 


Station  located  at  toe  of  Frenchman  Dam  on  Little  Last  Chance  Creek,  7-1  ml.  N  of  Chllcoot. 

Frenchman  Dam  was  completed  in  Oct.  1961  and  storage  began  in  Nov  1961.  The  reservoir  has  a  usable  capacity 
of  55,582  acre-feet  between  elevations  5517  (Invert  'of  Intake)  and  5588  (crest  of  spillway).  Not  available 
for  release,  1,835  acre-feet. 

Gage  ht  record,  for  the  period  Oct.  1  to  29,  was  influenced  by  temperature  variations  which  sometimes 
made  th4  2400  reading  inaccurate.  An  analysis  of  the  graph  disclosed  that,  on  the  average,  there  was 
less  temperature  effect  on  the  readings  at  the  06OO  hour  than  at  any  other  time.   On  rising  and  tailing 
staees,  it  was  not  possible  to  determine  the  difference  between  the  true  stage  change  and  change  due 
to  temperature   Elevation  data  given  is  as  of  the  2400  when  the  water  surface  Is  either  rising  or 
falling,  and  as  of  the  060O  hour  when  the  water  surface  remains  fairly  constant.  The  recorder  and 
servomanometer  were  moved  from  the  outlet  structure  to  the  valve  chamber  In  the  dam  on  Oct.  50. 
Subsequent  record  are  2400  hour  readings. 


B-316 


TABLE     2S2 
DAILY     CONTENT 

FOLSOU    LAKE    NEAR    FOLSOM 


A711?l 


WATEH    "■ 

TEAR 


IVfcJ 


-;.a3 

Of  aore-fe 

el 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

DAY 

*»2.2 

385.1 

♦  70.0 

♦  91. ♦ 

Sl^.l 

627.1 

637.6 

767.2 

982,9 

997.9 

827.5 

622.3 

t 

♦50.5 

579.8 

♦66.8 

♦89.2 

730.7 

628.1 

663.2 

775.5 

986,5 

993. ♦ 

821.0 

616.6 

VW.7 

575.^ 

♦  76.3 

♦  87.3 

686.0 

628.8 

669. ♦ 

785.6 

985. ♦ 

988.9 

81^.5 

610.7 

M6.8 

570.9 

♦82.1 

♦•5.1 

630.8 

629.3 

655,8 

796,7 

986.5 

986.7 

807.9 

605.0 

4 

*««.a 

5«6.3 

♦63.3 

♦82.7 

585.8 

629.9 

663,8 

809,6 

991.3 

980.6 

801.1 

599.6 

5 

*43.3 

561.8 

♦  83.1 

♦  80.3 

580.5 

630.6 

697.6 

826. ♦ 

996.6 

976.0 

79^.9 

593.5 

6 

♦♦1.5 

558.2 

♦  82.2 

♦  77.8 

580.5 

631.8 

729.0 

839, ♦ 

1001.0 

971.3 

788.5 

588.0 

7 

♦  39.7 

55^.3 

♦  81.1 

♦  75.1 

578. ♦ 

632,8 

737.3 

853.6 

1006. ♦ 

967.6 

782.1 

582.5 

8 

♦  37.9 

550.7 

♦  79.6 

♦  72.5 

575. ♦ 

636.1 

726.2 

860,1 

1006.9 

966.6 

775.5 

575.8 

9 

♦  36.6 

5^7.1 

♦  78.2 

♦69.8 

571.2 

635.0 

710.9 

861,3 

1010.5 

960.5 

769.0 

571.0 

to 

♦  36.  J 

5^^.1 

♦  76.6 

♦67.0 

568.5 

635.0 

691.9 

861,0 

1016.7 

953.7 

762.6 

565.0 

II 

2 

♦  »6.8 

5^0.6 

♦7^.8 

♦&♦.♦ 

567.7 

636.5 

669.7 

858.7 

1017.9 

968.7 

755,8 

559.1 

3 

»62.5 

537.1 

♦  72.8 

♦61.^ 

57^.^ 

636.1 

657.0 

858,3 

1021.5 

963.6 

769,1 

553.2 

\i 

4 

6^6.6 

532.8 

♦  70.7 

♦  58.6 

580.5 

633.9 

672. ♦ 

860,6 

102^.0 

938.6 

762.5 

567.8 

14 

■5 

65S.7 

528.6 

♦69.9 

♦  56. ♦ 

586,0 

636.1 

697.6 

865,0 

102^.^ 

932.6 

735.9 

562.1 

IS 

16 

6S6.0 

525.0 

♦•♦.3 

♦  5«.^ 

591.9 

636.7 

716.3 

873.8 

1021.6 

927.0 

729,2 

536.6 

16 

'■* 

6S3.3 

522.9 

♦96.3 

♦  52.6 

597,3 

635.2 

725.3 

886,6 

1020.0 

921.0 

722,5 

530.7 

17 

S 

651.7 

520.8 

502.3 

♦  51.0 

601.9 

635.5 

732.7 

896,9 

1021.0 

915.2 

715,5 

525.2 

IB 

(9 

»*9.6 

515.7 

505.6 

♦  50. ♦ 

606.0 

635.7 

739.7 

910,8 

1019.2 

909.5 

708,9 

519.6 

19 

;o 

6^6.6 

508.8 

507.2 

♦♦9.6 

610.3 

636.3 

7^1.1 

92^,6 

1020,0 

903.9 

702,2 

516.7 

20 

2 

6^3.1 

5a^.6 

508.3 

♦♦8.8 

616.3 

636.2 

760.7 

932.2 

1020,6 

898.0 

695.3 

510.2 

21 

22 

638.9 

501.0 

508.3 

♦♦8.5 

617.1 

635.8 

738,6 

939.6 

1018.7 

892.1 

688.6 

505.3 

22 

25 

63^.1 

♦96.8 

507.9 

♦♦7.9 

619.5 

635.3 

737,8 

966.1 

1015.5 

886.3 

681.8 

500.7 

23 

24 

628.6 

♦  92.7 

506.8 

♦♦7.3 

621.3 

636.2 

738.0 

951.8 

1013.2 

880.1 

675.1 

♦  95.8 

24 

25 

623.3 

♦  88.7 

505.3 

♦«6.^ 

623.0 

630.9 

761.2 

955,8 

1011.9 

873.9 

668.2 

♦  90.8 

29 

26 

618.5 

♦8^.9 

503.5 

♦♦5.7 

626.3 

626.9 

765.0 

958,7 

1010.6 

867.3 

661.9 

♦85.8 

26 

27 

613. ♦ 

♦83.0 

501.7 

♦♦♦.8 

625.3 

628.6 

7^7.  ♦ 

960.7 

1008.8 

860.8 

555.1 

♦81.1 

27 

28 

608.2 

♦80.7 

500.0 

♦♦♦.1 

626.3 

653.6 

7^8.9 

966.1 

1007.2 

854.3 

668.3 

♦  76.1 

28 

29 

602.7 

♦  79.0 

♦98.0 

♦♦3.5 

66^.9 

752.9 

973.7 

1005.5 

867.6 

661.6 

♦  70,9 

29 

?  - 

597.1 

♦73.5 

♦96.0 

♦  50. ♦ 

660.1 

759.1 

977.9 

1002.6 

860.9 

636.8 

♦66.6 

30 

■ 

591.1 

♦  93.9 

612.1 

637.9 

980.9 

836.2 

628.0 

31 

CHAN. 

-136.9 

-117.6 

-20. ♦ 

^118.2 

-16,2 

-11.6 

-121.2 

-221.8 

-21.5 

-168.2 

-205.2 

-  161.5 

CHAN 

MAX. 

656.0 

585.1 

508.3 

612.1 

81^.1 

653.6 

759.1 

980.9 

102^.^ 

997.9 

827.6 

622.3 

MAX 

MIN. 

♦36.5 

♦73.5 

♦66.8 

♦♦3.5 

567.7 

626.9 

637.6 

767,2 

982.9 

836.2 

628.0 

666.6 

MIN. 

WATER        YEAR       SUMMARY 


' 

MAXIMUM                           "1 

'' 

MINIMUM                       "^ 

DAILY     CONTENT 

10Si».!i 

MO 

DAY 

TIWE     j 

DAILY     CONTENT 

MO 

DAY 

TIME 

2^4  00 

LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC.  T  SR 

M.o.asM 


OF  RECORD 


CONTENT 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


58  42   29      121   09   22        NE24    lOK   72 


FEB  55-   DATE      FEB  55-DATE 


1955 


0 .  00        TJSCGS 


Station  located  0.7  mi.   below  So.   Pork  American  River,    2.5  ml.  NE  of  Polsom.     Recorfls  fum.   by  USER. 
Drainage  area  is   1,875  sq.   ml. 

Polsom  Reservoir  has  a  usable  capacity  of  1,010,500  ac.-ft.   between  elevations 
205.5  and  466.0  ft.   above  mean  sea  level,   practically  all  of  which  is  available 
for  release.     Spillway  design  flood  pool  elevation  is  475-4  ft.    (capacity 
1,120,200  ac.-ft.) 

Dally  content  figures  given  herein,   representing  usable  content,    are  shown  at  2400  hour. 


B-317 


TABLE        283 
DAILY     CONTENT 
LAKE    BERRYESS*    NEAR    WINTERS 


STATION  NO 

WATER 
YEAR 

A912d6 

1963 

In 

thousands 

of  acre-feet 

D4Y 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG- 

SEPT 

DAY 

1 

1082,6 

1156.8 

1157.* 

1202.6 

1363.* 

1**1.8 

1508,9 

1519,1 

1610.4 

1679.8 

1541.6 

1506,8 

1082.3 

1156.8 

1158.0 

1202.6 

1372.1 

1442.1 

1511,0 

1518,9 

1609.8 

1578.5 

15*0,3 

1506,1 

^ 

3 

1081.8 

1156.8 

1159.1 

1202,7 

1376.6 

1442,9 

1512.9 

1618.3 

1508,5 

1577.5 

1539,1 

1505,1 

3 

1081.2 

1156.9 

1159.3 

1202.9 

1379.7 

1442,9 

151*. 0 

1618.1 

1508,1 

1575.3 

1538,0 

1503,4 

5 

1080.7 

1156.6 

1159.8 

1202.9 

1382,1 

1442.9 

1516.3 

1617.9 

1607,3 

1575.2 

1535,9 

1502,3 

5 

6 

IQSO.O 

1156.6 

1159.8 

1202.9 

13B4,1 

1443.1 

1529.1 

1517.6 

1606.1 

1574.0 

1535.7 

1501.5 

6 

7 

1079.* 

1156.6 

1160.1 

1202.9 

1385.5 

1443,6 

1537.2 

1617.4 

1505.8 

1573,1 

153*. 5 

1500.8 

7 

e 

1078,9 

1156.6 

1160.5 

1203.1 

1387,2 

1**3.8 

15*1.4 

1517.5 

1605.2 

1571.9 

1533.5 

1499.9 

9 

1078.7 

1156.6 

1160.5 

1203.1 

1391,9 

1**4.2 

1544.8 

1617.2 

1604.2 

1571.0 

1532.1 

1*98.8 

9 

10 

1078.7 

1156.6 

1160.5 

1203.1 

1397,* 

1***.7 

1550.4 

1517.8 

1602.9 

1569.6 

1531.2 

1*98.0 

0 

II 

1081.2 

1156.* 

1160.6 

1203.1 

1399.9 

1***.7 

1554.2 

1618.1 

1602.5 

1568.7 

1530.2 

1497.1 

,1 

12 

1117.4 

1156.* 

1161.0 

1202.2 

1*09.2 

1***.9 

1557,2 

1618.1 

1501.7 

1567.3 

1528.9 

1496.3 

2 

13 

11*6.2 

1156.* 

1161,2 

1202,1 

1*18.9 

1444,7 

1563,1 

1617.8 

1600.9 

1565,0 

1527.8 

1495.8 

13 

14 

11S3.6 

1156.* 

1161,7 

1202.2 

1*23.* 

1445,3 

1581,9 

1617.4 

1600,0 

1554,8 

1626.6 

1495.2 

15 

11»*.6 

1156.3 

1167.6 

1202,* 

1*25.7 

1445,3 

1590,5 

1617.2 

1599.0 

1563,5 

1625.7 

1494.3 

15 

16 

11S4.6 

1156.3 

117*. 3 

1202.4 

1*28.3 

14*8,1 

1595,5 

1517.0 

1598.2 

1562,2 

152*. 6 

1493.3 

le 

17 

lis*. 9 

1156.1 

1189.6 

1202.1 

1*30.3 

1**9,0 

1600,0 

1616.6 

1597.5 

1550,5 

1523.6 

1492.6 

17 

IS 

1155.3 

1155.8 

1195.* 

1201.9 

1*32.2 

1*49,* 

1602,9 

1616.4 

1596.5 

1559,1 

1522.3 

1491.8 

le 

19 

1155.* 

1155.8 

1197.6 

1201.9 

1*33.6 

1*50,0 

1505,1 

1515.8 

1595.2 

1657.8 

1521.3 

1490.9 

19 

>0 

1155.8 

1155.8 

1198.3 

1201.9 

1*35.1 

1450,3 

1610,2 

1515.0 

1594.0 

1566.5 

1519.8 

1*90.1 

20 

21 

1155.9 

1156.8 

1199.7 

1201.9 

1*35.2 

1450.6 

1612,7 

1514.7 

1592.8 

1555.3 

1516.7 

1*89.6 

J  1 

22 

1156.3 

1155.8 

1199.8 

1201.9 

1*37.0 

1451.2 

1614,3 

1614.3 

1591.3 

1564.0 

1517,6 

1*88.8 

?2 

23 

1156.3 

1155.8 

1200.7 

1201.9 

l*3B.l 

1452.9 

1615,4 

1613.9 

1590.3 

1652.8 

1516,3 

1488,1 

23 

24 

1156.3 

1155.9 

1200.7 

1201.7 

1*39,0 

1453.8 

1616,5 

1613.7 

1588.8 

1551.3 

1514,9 

1487.5 

24 

25 

1156.* 

1155.9 

1200.7 

1201.5 

1*39.9 

1*5*.* 

1617,6 

1513.1 

1588,0 

1550.2 

1513.8 

1486.9 

25 

2e 

1156.3 

1156.6 

1201.2 

1201.* 

1**0.3 

1*5*. 9 

1619,3 

1512,9 

1585,7 

1548.8 

1512.7 

1486,4 

z& 

27 

1156.* 

1156.9 

1201.* 

1201,0 

1**0.9 

1*70.5 

1619.5 

1612,7 

1585.0 

1547.7 

1511.7 

1485,8 

27 

28 

1156.6 

1157.1 

1201.5 

1201,0 

1**1.8 

1*83.6 

1619.5 

1512,1 

1583.6 

1546.5 

1511.0 

1484,7 

£8 

29 

1156.8 

1156.9 

1201.5 

1202.* 

1*91.1 

1619.3 

1611.6 

1682.5 

1545.4 

1510.0 

1484,1 

29 

30 

1156.6 

1156.9 

1201.7 

12*0.5 

1*96.3 

1619.3 

1611.2 

1581.5 

1544.1 

1509.1 

1483,6 

30 

31 

1156.8 

1202.1 

1335.1 

1500,* 

1610,8 

1542.9 

1508.0 

3  1 

CHAN. 

+  7*.0 

^6,2 

+*5.1 

+133.0 

+106.7 

+58.7 

+118,9 

-8,5 

-29,3 

-38.6 

-35.0 

-24,4 

CHAN. 

MAX. 

1156.8 

1157.1 

1202,1 

1335.1 

1**1.8 

1500.* 

1519.5 

1619.1 

1610,4 

1579.8 

1541.5 

1506,8 

MAX. 

MIN. 

1078.7 

1155.8 

1157.* 

1201,0 

1363.* 

1**1.8 

1508,9 

1610.8 

1581,5 

1542.9 

1508,0 

1483.6 

MIN. 

WATER       YEAR       SUMMARY 


MAXIMUM 


DAILY     CONTENT 

1619.5 


^.^ 


1  iw  t 
2400  I 


MINIMUM 


DAILY    CONTENT 

1078.7 


TIME 

2400 


LOCATION 


MAXIMUM    DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


1/4  SEC  TSR. 
M.O.BSM. 


OF  RECORD 


ZERO 
ON 
GAGE 


REF 
DATUM 


38   30  50      122   06   15      NW29     8N      2W 


JAN   57-DATE      1957 


0.00   USCGS 


Station  located  near  center  of  Montioello  Dam  on  Putah  Creek,  7.4  ml.  W  of  Winters. 
Records  furn.  by  USER.  Drainage  area  Is  577  sq.  ml. 

Lake  Berryessa  has  a  usable  capacity  of  1,592,000  ao .  ft.  between  elevations  253.25  and  440  ft. 
Not  available  for  release  is  10,340  ac .  ft. 

Dally  content  shown  Is  at  2400  hour. 
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TABLB  264 
CHANOES  TO   FREVIOUStY  PUBUSHKD  REPORTS  OP  SURFACE  WATER  DATA 


U-callon  of  Error 

Iteo 

Change      | 

ccatloi.  of  Error 

Item 

Oha.nge     | 

Hlle 

Kile 

Pag» 

&  BanX 

Nane 

Pros 

To 

Page 

&  Banic 

Race 

Fron 

To 

IJ26 

1JJ4 

» 

Line  5 

Irving 

Irvtn 

76 

56.95L 

G.  W.  Stretter 

Rice  Acreage 

300 

288 

BO, 

82 

240.21 

Wn.  Henzel  Heat  Co, 

General  Acreage 

155 

135 

190 

18.451. 

A.  Unggl 

General  Acreage 

40 

30 

62 

Table  53 

Total  General  Acreage 

93785 

IgS 

62 

114. 2R 

Mora?  and  Lan^on 

General  Acreage 

136 

120 

Total  Rice  Acr«age 

56516 

195 

114. 2H 

Horae  and  Lanedon 

Add  to  table 

1924  Diversions  Hay 

69 

1935 

June 

35 

40 

32. 5R 

Collier  Brothers 

General  Acreage 

67 

62 

July 
Total 

35 

139 

46 

Table  29 

Total  General  Acreage 

96493 

98468 

General  Ac. 

120 

1956 

S3 

Table  71 

Total  General  Acreage 

104269 

104244 

56 

2.9L 

».  D.  635  (R.  C.  agraa) 

Diversions  April 

235 

1225 

Hay 

June 

- 

ni 

76 

Table  67  -  Sacraoenro  River, 
Redding  to  Sacraaento 

1925  General  Acreage 
Total  Acreage 

76200 
134200 

77500 
155300 

Total 
Total  Diversions 

2245 

5755 

Apr. 

895 

1150 

85. 
195 

36.7L 

Aaedeo  Horone 

General  Acreage 

40 

70 

Hay 

June 

8015 
4I5II 

8636 
7943 

86. 
Sll 

Total 

50040 

76.11 

J.  H.  »atea 

General  Acreage 

35 

53 

61 

24.  OL 

Alicia  Hutual  Water  Co. 

General  Acreage 

771 

761 

89 

Table  72 

1927 

Total  General  Acreage 

76222 

77270 

62 

Table  37 

1957 

Total  General  Acreage 

23990 

23960 

J" 

50 

68. 7L 

W.  D.  DeJarnett 

General  Acreage 

285 

315 

26.95R 

Herahey  Estate 

Diversions  June 

216 

_ 

July 

388 

216 

54 

Table  32 

Total  General  Acreage 

100836 

100866 

Aug. 

130 

388 

Sept. 

130 

64 

56.6 

J.  H.  Abbey 

Kile  &  Bank 

58. 6 

56.8 

102 

90.0L 

Prank  Beckley 

Hlle  &  Banlc  colunn 

90.01 

98.01 

66 

2.4R 

No.  Sacranento  lAnd  Co. 

General  Acreage 

35 

25 

105 

221.0« 

Johnson  &  Coates 

Diversions  July 

168 

158 

67 

Table  39 

Total  General  Acreage 

5555 

35«5 

105 

Table  74 

Total  Diversions  Apr. 
Hay 

2lliU 

206871 

19J8 

June 

234116 

234106 

49 

63. 2R 

R.  D.  108  (Wllkins  Slough) 

General  Acreage 

449 

439 

1928 

55 

Table  35 

Total  General  Acreage 

85595 

85585 

137 

24.01 

Alicia  Hutual  water  Co 

192? 

Footnote  #3 

Kay  19 

Hay  18 

56 

8.65R 

S.  Aihe 

Footnote  (5) 

10" 
unit 

14- 
unit 

61 

4.551. 

Ralph  W.  Pollock 

General  Acreage 

50 

75 

29 

56.65B 

J.  K.  Killer 

General  Acreage 

50 

41 

62 

Table  39  Knights  Landing 

General  Acreage 

230 

255 

}2 

89.251 

Pltil  B.  Arnold 

General  Acreage 

80 

65 

Ridge  Cut 

37 

193. 5t 

R.  R.  Hmell 

Diversions  Hay 

June 
Aug. 
Sept. 

11 
9 

20 
6 

4 
11 
16 

5 

62 

Table  39 

1959 

Total  General  Acreage 

6688 

6713 

Total 

69 

59 

79 

45.  IB 

River  pants  Co. 
(R.  D.  2047  Plant) 

General  Acreage 
Rice  Acreage 

5202 
2803 

4540 
2083 

39 

Table  15 

Total  Diversions  Apr. 

138283 

138284 

Kay 

204  360 

204352 

60 

Table  56 

Total  General  Acreage 

13120 

12458 

June 

167378 

167380 

Knights  Landing  to  Wlllclna 

July 

207785 

207784 

Slough 

Aug. 

191346 

191343 

Sept. 

107103 

107102 

84 

94. 3R 

Tuttle  Land  Co. 

General  Acreage 

(6)  418 

(8)  458 

Total 

1060209 

1060199 

Footnote  (6) 

Change  To:  "In- 

Total General  Acreage 

136914 

136910 

cludes  7  acres 
U.W.  Brown  lands 

40 

KameU  I.  D.  (Plant  #6) 

Diversions  July 

964 

864 

and  20  acres 

W.D.  DeJarnett 

i9?o 

lands." 

26 

30.75L 

J.  Q.  Qoulart 

General  Acreage 

38 

55 

85 

Table  56  -  Colusa  to  Butte 
City 

Total  General  Acreage 

6802 

6842 

38 

141. 5L 

Parrott-Phelan  Estate 

Footnote  #4 

Total 

Total 

12000 

12020 

86 

154. 8R 

Olenn-Colusa  I.  D. 

General  Acreage 

40529 

40154 

«1 

240.21, 

ma.  Henzel  Heat  Co. 

General  Acreage 

110 

85 

87 

154. 8r 

Provident  I,  D, 

Footnote  (3) 

Add: 
"refers 
to  765 

112 

Table  15 

Total  General  Acreage 

96577 

96547 

seres 

"7 

28.4L 

Butte  Slough  Irr.  Co.. 

Ltd, 

Add  to  table 

of 

(West  Borrow  Pit  of  Sutter 

Diveraions  June 

259 

rice . " 

By-Pass) 

July 

372 

Aug. 

584 

67 

Table  56  -  Butte  City  to  Red 

Total  General  Acreage 

58185 

57810 

Sept. 

441 

Bluff 

Total 

1456 

88 

Table  56  -  Sacrajfle.ito  to 

Total  General  Acreage 

158768 

157771 

1931 

Redding 

All  Diversion  Tables 

Total  Diversion 
Heading 

April 
to  Oct. 

Harch 
to  Oct. 

95 
100 

4.5N* 
11. OR 

R.  E.  Hughes  (Sas  Arnold) 
Kallwood  I.  D. 

Total  Diversions 
General  Acreage 

2242 
4724 

2442 
4727 

68 

78.eB 

Sebla  Davis 

General  Acreage 

1500 

- 

Rice  Acreage 

- 

1500 

100 

Table  62 

Total  General  Acreage 

6642 

6645 

71 

Table  30 

Total  General  Acreage 

141505 

141500 

1940 

79 

28. 4R 

Butte  Slough  Irr.  Co., 

ltd. 

Diversions  Apr. 

- 

826 

75 

West  Coast  Life  Ins.  Co. 

Hlle  &  Bank 

21. 5L 

21. 7R 

(West  Borrow  Pit  of  Sutter 

Hay 

- 

3142 

Diversions  Aug. 

4 

41 

By-Pass) 

June 

239 

2955 

JulJ- 

572 

1919 

78 

59.85R 

R.D.  108  (Steiner  Bend  Plant) 

General  Acreage 

360 

370 

Aug. 

384 

2456 

Sept. 

441 

1665 

78 

Table  61  -  Knights  Landing  to 

Total  General  Acreage 

7318 

7779 

Oct. 

218 

Wilklns  Slough 

Total 

14}6 

13161 

85 

246. 3R 

John  Dlestelhorst 

Diversions  Sept. 

168 

8 

82 

0.4L 

Pacific  Highway 
Orchards 

1932 

Total  Diversion 

165 

166 

85 

Table  6l  -  Red  Bluff  to 
Redding 

Oct. 
Total 

Total  Diversions 
Sept. 

10 
255 

21172 

4 
69 

21012 

^1 

63.751. 

Sutter  Hutual  water  Co 

Footnote  #3 

Total 

Total 

Oct. 

17191 
116052 

17185 

8701 

6512 

Total 

115886 

Av.  Cu.  Ft. /second 

1933 

Sept. 
Total 

356 
259 

m 

71 

154.8R 

Prlnceton-Codora-Olenn 

I.  D. 

General  Acreage 

2953 

2957 

85 

Table  61  -  Sacranento  to 

Total  Diversions 

72 

240. 2L 

Wa.  Henzel  Heat  Co. 

General  Acreage 

120 

110 

Redding 

Sept. 

Oct. 

119951 

"3982 

102 

13.9R 

Mary  Deterdlng 

Total  Acreage 

35 

70 

Total 
Av.  cu.  ft./second 

1062630 

1062464 

102 

Table  66 

Total  Acreage 

2848 

2883 

Sept. 
Oct. 
Total 
Total  General  Acreage 

2016 

715 

2187 

119730 

2013 

716 

2186 

120191 
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TABLE  284 
CHANQBS  TO  PI^VIOUSLY   PUBLISHED  REPORTS  OP  SURPACB  WATER  DATA    (Contd.) 


^jcatlon  of  Error 

Item 

Change 

^cation  or  ^rror 

Item 

Cf^T-.£'J                   1 

Mile 

«l!e 

Fage 

&  Ba?ik 

Name 

Prom 

To 

Page 

Ic   Bank 

Name 

From 

To 

1940  (Contd.) 

1944 

B8 

3.9B 

R.  D.  1004 

Change  Note 

Plant 
Disman- 

No 
Diver- 

T-55 

RunolT  In  Acre-Feet 

October 

5105 

10130 

tled 

sions 

T-96-2 

9.35R 

Capital  Company 

General  Acreage 

335 

525 

92 

0.7S 

Robert  Swanaton 

Footnote  #8 

90 

from 

60 
from 

T-98-2 

14.11. 

Elkhom  Mutual  water  Co. 

Rice  Acreage 

2869 

2868 

well 

well 

T^96-3 

Table  98  -  Sacramento  to 
Verona 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

8781 
11687 

l??8l 

95 

48. 3L 

E.  P.  Biggs 

General  Acreage 

562 

352 

T-98-5 

42.  OH 

El  Dorado  Ranch  (Lohse) 

General  Acreage 

307 

450 

95 

Table  66 

Total  General  Acreage 

50117 

50107 

Rice  Acreage 

500 

450 

97 

4.2R 

C.  Swanaton  &  Sons 

General  Acreage 

173 

160 

T-98-6 

Table  98  -  Knights  Landing 
to  Wllklns  Slough 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

8086 
14459 

8229 
14409 

98 

Table  68 

Total  General  Acreage 

861 

848 

T-98-9 

94. 3R 

Twttle  Land  Co. 

General  Acreage 

257 

157 

iq4i 

T-98-10 

Table  98  -  Coluaa  to  Butte 

Total  General  Acreage 

4^78 

4378 

85 

49. 7L 

Q.  J.  Glenn 

Correct  name 

0.  J. 

Glenn 

Qlenn 
J. 

City 

Hlatt 

T-9B-11 

154. 8r 

Glenn-Colusa  I.  D. 

Rice  Acreage 

36227 

56223 

91 

Table  62  -  Colusa  to  Butte 

Total  Diversions  Apr. 

15 

16 

T-98-11 

154 .8r 

Provident  Irrigation  District 

General  Acreage 

1107 

836 

City 

Monthly  Use  in  %   of 
Seasonal 

0.1 

0.2 

1-98-11 

Footnote  (8) 

Rice  Acreage 
General  Acreage 

7582 
33 

7588 
43 

94 

Table  62  -  Sacramento  to 

Total  Diversions  Apr. 

5274 

5275 

Redding 

Total 

1150115 

1150116 

1-96-12 

Table  96  -  Butte  City  to 
Red  Bluff 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

40614 
56620 

r^d 

105 

55.  IL 

Hearst  Estate 

1942 

Diversions  Total 

740 

704 

T-9B-13 

Table  98  -  Sacramento  to 
Redding 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

111871 
122243 

111635 
122194 

96 

15B.8R 

Olenn-Colusa  I.  D. 

General  Acreage 

50579 

30649 

T-99-2 

22.  OR 

Henry  Jameson  Estate 

Rice  Acreage 

160 

360 

97 

196. 6l 

S.  !c   E.  Erlckson 

General  Acreage 

36 

55 

T-99-2 

Table  99   -   Colusa  Trough 

Total  Rice  Acreage 

4487 

4687 

97 

Table  69  -  Butte  City  to 

Total  General  Acreage 

47696 

47765 

T-100-1 

1.45R 

River  Farms  Co. 

Footnote  (l) 

Delete    (l)         1 

Red  Bluff 

T-100-1 

24  .6L 

H.  H.  Balsdon 

General  Acreage 

725 

745 

98 

Table  69  -  Sacramento  to 

Total  General  Acreage 

111226 

111293 

Redding 

T-100-2 

Table  100 

Total  General  Acreage 

965 

985 

107 

18.75R 

G.  C.  Shannon 

General  Acreage 

24 

74 

105 

18. OR 

Harms  Brothers 

Footnote  19 

Add:  "at 
Mhlch 

108 

Table  74 

1943 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

58477 

25177 

25177 
36477 

tine  it 
was 

listed 
as  Mile 
18.95R" 

95 

81. 9R 

Steldliaayer  Bros. 

General  Acreage 

860 

760 

1945 

95 

87. 7R 

Swlnford  Tract  Irr.  Co. 

Total  Diversion 

260 

270 

64 

Table  36 

Footnote 

Table 
25 

Table 
34 

95 

Table  7I  -  Wllklns  Slough  to 

Total  Diversions 

Coluaa 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

24118 
72132 
64403 
68480 
68837 
55620 
125 

27294 
79593 

78376 
78725 
40501 

578^51 

103 

18. OR 

Harms  Brothers 

Footnote  19 

Add:  "at 

Which 

time  It 

was 

listed 

as  Mile 

18.95R" 

Total 

333715 

Av.  Cu.  Ft ./second 

105 

45. IR 

R.  D.  2047 

General  Acreage 

1447 

1347 

April 

405 

459 

May 

1174 

1293 

105 

60.41. 

F.  L.  Burrell 

Rice  Acreage 

150 

50 

June 

1081 

1242 

July 

1114 

1276 

105 

Table  109  -  Knights  Landing 

Total  General  Acreage 

9757 

9657 

Aug. 

Sept. 
Total 

1120 

iii 

12S2 
681 
778 

to  Wllklns  Slough 

Total  Rice  Acreage 

13094 

12994 

107 

141. 5L 

H  &  T  Ino .  &  Parrott 

General  Acreage 

4020 

4096 

Monthly  Use  In  %   of 

Investment  Co. 

Rice  Acreage 

i960 

1962 

Seasonal 

May 

21.6 

21.0 

108 

Table  109  -  Butte  City  to 

Total  General  Acreage 

fs^l 

36179 

June 

19.} 

19.5 

Red  Bluff 

Total  Rice  Acreage 

48717 

July 

20.6 

20.7 

Aug. 

20.6 

20.8 

108 

Table  109  -  Sacramento  to 
Redding 

Av.  Cu.  Ft ./second 
July 

5766 

5641 

98 

Table  71  -  Sacramento  to 
Redding 

Total  General  Acreage 
Total  Diversions 

29580 

29480 

Aug. 

5422 

5304 

April 

61409 

64585 

108 

Total  General  Acreage 

106545 

106521 

Kay 

257673 

264934 

Total  Rice  Acreage 

115115 

115017 

June 

276759 

286278 

July 

288950 

298826 

110 

0.3L 

Back  Borrow  Pit  -  River  Farms 

Total  Diversion 

1748 

4718 

Aug. 

2BS021 

297912 

Sept. 

190456 

195557 

110 

4.5fl 

Table  112,  Kenneth  Lowe 

Rice  Acreage 

500 

350 

Oct. 

51915 

51925 

Total  Rice  Acreage 

5520 

3370 

Total 

1416955 

1461566 

Av.  Cu.  Ft ./second 

112 

1.4N 

E-  H.  Chrlstenson  (Hale 

Change  note 

Plant 

No 

April 

1052 

1085 

(1.75) 

Ranch) 

Removed 

Diver- 

May 

4191 

4315 

sion 

June 

4651 

4811 

July 

Jf?? 

4667 

113 

2.6H 

Walter  Raymond 

June  Diversion 

763 

6?95 

Aug. 

4684 

4852 

Total  Diversion 

6946 

Sept. 

5201 

3283 

Oct. 

844 

846 

115 

Table  116 

Total  June  Diversion 

135918 

155867 

Total 

2916 

3007 

Total  Diversion 

698594 

696543 

Monthly  Use  Injt  of 

Seasonal 

114 

14. 5R 

Yuba  ConBolldated 

Mile  ft  Bank  Column 

14. 5R 

14. 5L 

April 

4.5 

4.4 

Gold  Fields 

May 

18.2 

18.1 

June 

19.5 

19.6 

1946 

Aug. 

20,5 

20.4 

Sept. 
Oct. 

15.5 
126266 

15.4 
5.8 

126166 

105 

9.55R 

Capital  Co  (Utterback) 

Gi'ncral  Acreage 

165 

162 

Total  General  Aoreage 

105 

14.11. 

Elkhorn  Mutual  Water  Co. 

General  Acreage 

2038 

2035 

101 

33.  OR 

A.  Davis  EBtatf 

Kile  &  Bank  column 

(4) 

(6) 

104 

Table  115  -  Saopajnento  to 
Verona 

Total  General  Acreage 

10722 

10716 

101 

33.91. 

Kra.   Belle  Moore 

Footnote  C'*) 

D(jl<--t 

■  (4) 

106 

69.  OR 

J.  L.  Browning 

General  Acreage 

210 

476 

101 

37. OL 

W.  H.  O'Halr 

Diversions  Aug. 

771 

774 

108 

106 

67.51. 

Newhall  Land  &  Farming 

General  Aoreage 

(6)  691 

(6)  551 

13.35R 

Pettther  River  Water 

Mile  &  Bank 

15.55B 

16.55R 

Co. 

Footnote  (5) 

221 

321 

Co.  Dlveroion 

acres 

acros 

108 

17. 5L 

Plumaa  Muluul  Wat.:r  Co. 

General  Acreage 

795 

815 

106 

71.11. 

Meridian  Farms  Water 
Co. 

Footnote  (8) 
Rice  Acreage 

573 

551 

109 

Table  76 

Total  General  Acreage 

24089 

24104 

Bean  Acreage 

501 

321 

148 

Table  106  -  c^j.u^.. 
Basin  Drain  to  Sac- 

Hoana May 
June 

170 

343 
204 

107 

88.71. 

W.  D.  DeJamett  ft  Mayfalr 
Packing  Co. 

General  Acreage 

174 

114 

ramento  River  at 

July 

Knighta  Lending 

Aug. 
Sept. 
Oct. 

352 
751 
209 

107 

Table  115  -  Wllklns  Slough  to 
Coluaa 

Total  General  Acreage 

30861 

31067 

108 

112. IL 

R.  D.  1004 

Diversions  Total 

57010 

47010 

108 

Toblo  115  -  ColUBU  to  Butte 
City 

Total  Rice  Acreage 

8445 

6445 

B-320 


TABLE  28^1 
CHANQSS  TO   PREVIOUSLY   PUBLISHED  REPORTS  OP  SURFACE  WATER  DATA    (Contd.) 


^Q&tLon   ^f  Error 

I-e^ 

Cr^triite 

Location  of  Error ] 

It  on 

Change      ] 

Hiie 

Mile 

Pafie 

k   Bunit 

Har.e 

Prcm 

To 

Page 

i   Bank 

Hane 

Prom 

To 

106 

116.7R 

19*6  (Contd.) 

35 

111 

1948  (Con 

:d.  J 

4745 

4795 

ButCe  City  Ranch 

General  Acreage 

Table  106 

Total  Rice  Acreage 

108 

123. 9R 

Prlnceton-Codora  Olenn  I.  0. 

Footnote  (8) 

General 
Acreage 

Total 
Olver- 
alon 

112 

0.5L 

River  Parms  Company 

Diversions  Map. 
April 
Kay 

June 

4404 
845 
8846 
1789 

440 
85 
865 
179 

103 

Ui..2R 

Provident  I.  D. 

Footnote  (8) 

Oeneral 
Acreage 

Total 
Diver- 
sions 

July 
Aug. 
Sept. 
Total 

5106 
1593 

In 

511 

Ml 

108 

154. 8R 

Olcnn-Coluaa  I.  D, 

Footnote  (l6) 

Insert 
"not" 
after 
April 

Total  Diversions 
March 
April 
Kay 
June 

4557 
1810 

17659 
12195 

575 
1050 

105S 

109 

IS'i.QR 

Princeton -Cod ora-Olerm  I.  D. 

General  Acreage 

2201i 

2143 

July 

20392 

15797 

15827 
7345 

Rice  Acreage 

3158 

5551 

Aug. 
Sept. 

15261 
10455 

109 

Thble  115  -  But;tp  Cltv  to  Red 
Bluff 

Total  Diversions 
July 

129*60 

129461 

Total 
Av.  Cu.  Ft  ./second 

82497 

59085 

Total 

729606 

729607 

March 

74 

'■1 

Av.  Cu.  Pt./second 
July 

April 

50 

18 

2170 

2108 

May 

287 

^51 

Total  Oeneral  Acreage 

589  J« 

58875 

June 

205 

178 

Total  Rice  Acreage 

53195 

55268 

July 
Aug. 

352 
248 

257 

225 

109 

206. 75L 

C.  C.  Budd 

Total  Diversions 

- 

(8) 

Sept. 

Total 

175 
170 

m 

109 

246. OR 

Anders on -Cottorwood  I.  C. 

Diversions  July 

22625 

23625 

Monthly  use  in  %   of 
Seasonal   March 

5.5 

°-? 

109 

Table  115 

Total  Diversions  July 
Av.  Cu.  Pt./second 

301952 

341953 

April 
Kay 

2.2 

21.4 

i.e 

16.4 

July 

5560 

5569 

June 

14.8 

iI-9 

Total  Oeneral  Acreage 

117556 

117695 

July 

24.8 
18.5 
12.6 

26.7 

Total  Rice  Acreage 

121)135 

124208 

Aug. 
Sept. 

23.4 
12.4 

110 

0pp. 
7.25R 

Charles  Welch 

General  Acreage 

200 

- 

114 

13. 2R 

Table  111  -  Lower 
Butte  Creek  4 

Monthly  Diversions 
March 

500 

110 

Opp. 

Walter  HcQowan 

Kile  ft  Bank 

Opp. 

Opp. 
21. 4R 

Butte  Slough 

April 

300 

20. 5R 

20. 5R 

(listed  as  14. 4R 

May 

- 

650 

Footnote  (15) 

Change  to  (19)  * 
Add  to  Footnotes 
-  Plant  located 
at  SW  corner  Sec 
26,  T19N.  R2W 

after  1949) 

June 

July 

August 

September 

October 

- 

650 
700 
600 
600 
400 

Total  Diversion 

- 

4400 

110 

Table  116 

Total  General  Acreage 

3030 

2830 

Add  Pootnotes 

1947 

Acs.  listed  un- 

der Sacramento 

67 

Table  55  -  Yolo  By-Pass  neap 
Woodland 

Runoff  in  Acre-Peet 
Jan; 
Feb. 

J67 
9099 

728 
18050 

River,  Mile 
112. IL  1 

Mar. 

10727 

21280 

119 

2.75R 

No.  Sacramento  lands  Co. 

Delete  note 

Delete 

Apr. 

3535 

7010 

note 

Hay 

1480 

2940 

"No 

June 

774 

1540 

Diver- 

July 

1592 

3160 

sion" 

Aug, 

1387 

2750. 

Diversions  July 

- 

1 

Sept. 

1827 

Sept. 

- 

2 

Oct. 

637 

'867 

Oct. 

- 

1 

Nov. 

233.6 

463 

Total 

4 

Dec. 

315.7 

626 

Oeneral  Acreage 

- 

5 

91 

30. 2L 

Table  93.  Leo  Olovanetti 

Add  name  ft  note  "no  diversion"  to 

119 

American  River 

Total  Diversions 

table 

July 
Sept. 

1757 
1050 

1738 
1052 

96 

154. 8R 

Qlenn-Coluaa  I.  D. 

General  Acreage 

22881 

22971 

Oct. 
Total 

5^r3 

5887 

97 

Table  95  -  Butte  City  to  Red 
Bluff 

Total  General  Acreage 

38149 

38239 

Total  Oeneral  Acreage 

5628 

3653 

1949 

97 

Table  93  -  Sacraaento  to 

Total  General  Acreage 

245180 

121680 

Redding 

Total  Rice  Acreage 

247962 

123981 

125 

15.  IR 

J.  A.  Damron 

General  Acreage 

150 

250 

99 

33. 5R 

D&vla  Estate 

Following  naae 
Oeneral  Acreage 

10 
11 

11 
10 

125 

19. 6l 

Table  l42  -  Sacramento  to 
Verona 

Total  General  Acreage 

14541 

14441 

Rice  Acreage 

11 

10 

125 

(2. OS) 

Natomas  Northern  Mutual  Water 

Oeneral  Acreage 

1508 

2295 

99 

33. 7L 

Davis  Estate 

Hlle  ft  Bank 

33.71. 

35. 7H 

Co. 

General  Acreage 
Rice  Acreage 

BJl 

asi 

125 

22. 5n 

Henry  Rich  (Keller  Plant) 

Rice  Acreage 

780 

880 

105 

11.  OR 

Hallwood  Irrigation 
District 

Change  name 

aiiwood 

Crplga- 

Hallwood 
Irriga- 

126 

Table  142  -  Verona  to  Knights 
Landing 

Total  General  Acreage 
Total  Rice  Acreage 

5511 
7337 

6298 
7437 

tlon 
District 

tion 
Company 

129 

88. 4L 

Ross  Wilbur 

Change  name 

Ross 
Wilbur 

Wrs.  tf. 
D.  De- 

1948 

Jamett 

99 

Table  X04  -  Back  Borrow  Pit 

1948  Diversion 

82500 

59100 

131 

141.51. 

M  ft  T  Inc.  ft  Parrott 
Investment  Co. 

General  Acreage 

3468 

5469 

104 

18.  OR 

Jose  Alves  &  Sons 

Diversions  July 

76 

759 

131 

146. IR 

Lloyd  ft  D.  A.  Hazelton 

Diversions  Oct. 

22 

- 

104 

Table  105  -  Sacraoento  to 

Total  Diversions 

Total 

104 

22 

Verona 

July 

34239 

54922 

General  Acreage 

0 

104 

Total 
Av.  Cu.  Pt./second 

137292 

157975 

151 

154. 8h 

Olenn-Coluaa  1.  D. 

General  Acreage 

26128 

26158 

July 
Total 

III 

569 
264 

152 

Table  14?  Butte  City  to 

Total  Oeneral  Acreage 

48721 

48752 

Monthly  use  In  ^  of 

Red  Bluff 

Seasonal 

July 

24.9 

25.5 

152 

246. 3R 

I.  ft  H.  Dlestelhorst 

General  Acreage 

24 

14 

106 

63.75L 

Sutter  Mutual  Water  Co. 

Footnote  (p) 

"an 
addi- 

"In- 
cludes" 

132 

Table  14?  -  Red  Bluff 
to  Redding 

Total  Oeneral  Acreage 

18575 

18565 

tion- 
al" 

132 

Table  143  -  Sacramento  to 

Total  Oeneral  Acreage 

143495 

144405 

Redding 

Total  Rice  Acreage 

157269 

137369 

107 

70. 4R 

Hofoan,  Beckley,  Ritchie, 

Rice  Acreage 

450 

430 

Poundstone  ft  Denny 

137 

10.011 

Kartln  Gun  Club 

Footnote  (x) 

Nov.  18 

Nov. 150 
&  Dec. 

107 

76. 2L 

X.  S.  Davis  ft  C.  K.  Anderson 

Footnote  (k) 

170 

17 

50 

108 

Table  I05  -  Wllians  Slough 
Co  Colusa 

Total  Rice  Acreage 

33503 

35483 

140 

11. OR 

Hallwood  Irrigation 
District 

Change  name         F 
> 

«11- 

ood 

jrl- 

Hall- 
wood 
Irri- 

110 

Table  105'  -  Sacraiaento  to 

Total  Diversions 

e 

atlon 

gation 

Redding 

July 
Total 
Av.  Cu.  Ft ./second 

565701 
1593474 

366584 
1594157 

1950 

1 

Istrict 

ComjBny 

July 
Total 

5947 

3279 

128314 

5967 

3280 

124097 

129 

Table  152  -  Verona 

Total 

145 

124 

Total  Rice  Acreage 

to  Knights  Landing 

Av.  Cu.  Ft. /second 

111 

11. 7L 

Charles  Welch 

Footnote  (s) 

11.8R 

11. 7H 

130 

65. 2R 

R.  D.  108  (Wllklns  Slough) 

Oeneral  Acreage 

1644 

1841 

111 

Opp. 
21.  ^R 

Walter  HcOoMan 

Mile  ft  Bank 
Rice  Acreage 

2?!Ei 
350 

21.4R 
400 

B-321 


TABLE  284 
CHANGES  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OP  SURFACE  WATE:R  DATA  (Contd.) 


Location  of  Error 

Item 

Change 

Location  of  Error 

Item 

Change       | 

Kile 

Mile 

Page 

&  Bftnk 

Hane 

From 

To 

Page 

&  Bank 

Dane 

Prom 

To 

1>1 

80.  OL 

1950  fContd.) 

In- 

an ad- 

188 

1953  (Contd.) 

4550 

8690 

Herldlan  Farms  Water  Co. 

Footnote  (o) 

Table  209  -  Plow  for  mlnimuni 

Sacramento  &  San 

#1  *  #2 

cludes 

1065 

acres 

dition- 
al 960 
acres 
of  gen- 
eral 
crops 

10-day  period 

1954 

Joaquin  to  Delta  - 
1953 

53 

Table  4  -  3an  Joaquin  River 

Delta-Kendota  Canal 

Deliveries  -  Jan. 

5169 

0 

152 

Wllklns  Slough  to  Colusa 

General  Acreage 

39099 

59296 

Feb. 
Mar. 

50285 
69033 

24921 
59848 

132 

e8.4L 

Rosa  Wilbur 

Change  name 

Res  3 
Wilbur 

Mrs,  W. 
D.  De- 
Jamett 

Apr. 
May 

June 

July 

119288 
8O636 
173429 
196487 

99325 
63999 
147710 
162006 

153 

112. 4R 

Prtneeton-Codora-Glenn  I,  D. 

Footnotes  (c)  and  (b) 

Delete  from  fc) 

Aug. 
Sept. 

174795 
10777? 
54734 

149400 
97507 
44198 

k  add  to  ]bl. 

Includes  ifd 

Oct. 

acres  of  duck 

Nov. 

13492 

9572 

club  lands  of 

Dec. 

498 

0 

which  567  are 

Total 

1045625 

858486 

reused  rice 

lands.  Includes 

Measured  Inflow 

550  acres  rice 

Jan. 

?5959 

19890 

and  75  acres 

Feb. 

68630 

45266 

general  crop 

Mar. 

74472 

65287 

lands  outside 

Apr. 

129241 

109278 

district. 

May 

151462 

154825 

June 

179822 

154103 
165874 

135 

240. 5L 

Anderson-Cottonwood  I.  D. 

General  Acreage 

18610 

1836O 

July 

198355 

Aug. 

177496 

152101 

155 

Table  152  -  Red  Bluff  to 
Redding 

Total  General  Acreage 

19087 

18837 

Sept. 
Oct.  ■ 
Nov. 

110145 
57316 
21846 

mil 
17926 

135 

Table  152  -  Sacramento  to 
Redding 

Total  General  Acreage 

152817 

152764 

Dec. 
Total 

15380 
1209224 

14882 
1022085 

138 

32.  6R 

Federal  Pish  Sc   Wildlife 

Note  (c) 

Delete  from  Gen- 

Unmeasured Accretions 

-7086 

eral  Acreage, 

Jan, 

-1917 

Add  to  Rice 

Feb. 

-36137 

-10775 

Acreage. 

Har. 

-14475 

-5288 

Apr. 

-24495 

-4552 

140 

0.9E 

Butte  Slough  -  George  Smtth 

Diversions  June 

_ 

10 

May 

-23621 
-34559 
-45417 

-12?* 

June 

-8840 

1951 

July 

-10936 

Unmeasured  Accretions 

155 

65. 2R 

R.  D.  108  {Wllklns  Slough) 

Rice  Acreage 

1542 

II5I2 

Aug. 
Sept. 

-4578 

-7598 

:im 

-658 

137 

Wllklns  Slough  to  Colusa 

Total  Rice  Acreage 

22823 

32823 

Oct. 
Nov. 

141 

9.75L 

I.  0.  Zuinwalt 

Rice  Acreage 

427 

456 

Dec. 
Total 

-1055 
-249953 

-sM 

141 

Colusa  Trough 

Total  Rice  Acreage 

6640 

6669 

Mlllerton  Lake  to  Vemalls 

Total 

145 

0.0 

Butte  Slough  Irr.  Co.,  Ltd. 

Footnote  (v) 

Add  footnote  (v): 
Mile  0.0  was 
listed  as  Mile 
0,3W  prior  to 

Unmeasured  Accretions 
Jan. 
Peb. 
Mar. 

•f9369 
+3951 
+42325 

+14538 
+29315 
+51510 

1951. 

Apr. 
May 

+34245 
+25809 

+54208 

+42446 

171 

Table  195  -  Annual 
Monthly  Comparative 

Diversions 

April  -  1951 

254102 

252680 

June 
July 
Aug. 

+15606 
-22937 
-15959 
+5049 

+39525 
HI544 
♦11456 

Sept. 

+15521 

Seasonal  Diver- 
sions -  1951 

1974726 

1973304 

Oct. 
Nov. 
Dec. 

+7796 

.6043 

+19262 

+18552 

♦9963 

+19760 

177 

Table  204  -  Wllklns 
Slough  to  Knight 

Seasonal  Diver- 
sions -  1951 

207624 

206202 

Total 

+150579 

+317718 

Landing 

146 

Footnote  (d) 

Mile  i  Bank 

34. IP 

43. IR 

Av.  Cu.  Ft ./second 

427 

424 

176 

186. 6L 

San  Luis  Canal  Co. 

Diversions  -  Dec. 

6833 

5833 

1?52 

176 

219. 8r 

Columbia  Canal  Co. 

Diversions  -  May 

8099 

8009 

72 

Table  48 

Runoff  In  acre-feet 

July 
Water  year  total 

36910 

56320 
590770 

187 

Table  202  -  Delta-Hendota 

Net  Deliveries 

591360 

Canal 

April 

99329 
147710 
162006 

i2i^g 
161207 

Calendar  year  total 

661590 

661000 

June 
July 

142 

61.  SL 

Wayne  Hall 

Footnote  (h) 

C. 

Relsche 

F. 
Relsche 

Aug. 

Sept. 

Nov. 

149609 
97509 

148629 
97288 
9572 

147 

10. 5L 
(0.4) 

Lloyd  Kahn 

Mile  &   Bank 

10. 5L 
(0.4) 

10.51. 
(0.4E) 

Total 

851798 

Add  footnote  •*.* 

This  item  does 

154 

32. 3R 

A.  C.  Rackerby 

Diversion-October 
Total  Diversion 
General  Acreage 

88 
70 

88 
70 

and  reference  to 
"Net  deliveries" 
line 

not  include  de- 
liveries to 
Panoche  Water 
District  etc., 
via  Mendota  Pool 

and  C.C.X.D.  out- 

97 

Table  94 

Dally  Plow  May  20 

755 

730 

side  ca 

lal 

Hay  21 
Kay  25 
May  2b 

1200 
1640 

1220 
1670 
1690 

196 

Table  2i8  -  Plow  for 

Sacramento  and 

4J50 

8690 

1670 

minimum  10-day  period 

San  Joaquin  to 

May  27 

2150 

1250 

Delta  -  1953 

Kay  28 
May  29 
May  50 

2320 
2320 

2510 

1100 
1100 

214 

Table  221  -  San  Joaquin 

March  15 

1100 

River  at  Prlant 

Parts/ml lllan  N« 

0.8 
4.6 

4.8 
0.8 

Hay  31 

2520 

1100 

K 

Mean 

1104 

919 

Runoff  In  acre-feet 

67B7O 

56520 

1??? 

Dally  flow  June  1 
June  2 

2520 
1820 

1100 

1520 

2220 

95 

Table  127  -  San  Joaquin 

Mean  Dec. 

1757 

1190 

June  8 

2200 

River  at  White  house 

June  10 
June  11 

1670 
1720 

1640 
1580 

102 

Table  llt2 

March  acre-feet 

623 

633 

June  12 

June  13 
June  14 
Juno  15 

1720 
1720 

1580 
1580 

125 

12.95R 

Lewis  Thornton 

Mile  h  Bank  Column 

12.95R 

12.95L 

1670 
1420 

1610 
1880 

127 

42. 3R 

El  Dorado  Ranch 

Number  &  Size 

a  1-14" 

i  1-14" 

June  15 

1500 
ll>60 

1770 

Pump 

1-16" 

1-16" 

June  17 
June  16 
June  19 

1820 

Total  Diversion 

b  1352 

J  1332 

1400 

1 

1890 
2460 

126 

46. 5L 

J.  H.  Honle 

Change  name 

J.  H. 

J.  R. 

June  20 

2380 

Henle 

Hcnle 

June  21 
June  22 

2970 
3570 
2420 
1900 

128 

61.51. 

Richard  Koore 

Mile  »  Bank  Column 

61. 5L 

61. 5R 

June  25 

June  24 

977 
1:570 

136 

Table  179 

Av .  Cu .  Pt ./second 

June  25 

101)0 

2290 

July  -  1955 

509 

492 

June  26 
June  27 
June  28 

1270 

2000 
i860 
1780 

157 

37.  OL 
(0.1) 

Federal  pish  &  Wild- 
life Service 

Total  Olveraion 

m  140 

q  140 

Juno  29 

1690 

1530 

Qeneral  Acreage 

k  130 

p  130 

Mean 
Runoff  In  ucra-feet 

se^iso 

1913 
113800 

140 

O.SN 

Tabic  184  -  Sutter 

Pootnote  Table 

add  to  table  1 

Water  y«ar  total 

512700 

526700 

Bypass  &  Sacramento 
Slough 

(e)  acreage  com- 
bined with  Mile 
1.511"  1 

Calendar  Year  Total 

518130 

532130 

B-322 


*i;ailon   iiV  Ern 


'+.2R 
(2.0) 


5/^-2*D 


TABLE   28ti 
CHANOES  TO   PREVIOUSLY   PUBLISH£D  REPORTS  OP  SURFACE  WATER  DATA    (Contd.) 

location  of  Error 


19^5    (Contd.) 


Kcimds  Farms 

Barnes  Ranch 
Rancho  Bl  Pescadera 


Table   14   -  Dally  Con- 
tent of  Shasta  Lake 


1956 


1957 


128       62. 6r 


Total  Olveralon 
General  Acreage 


KlU  &  Bank 
Change   name 


Monthly  Change/  In 
Storage     Aug. 


R.   D.    108   (Tyndall 
Kound) 


Jajce   Iwcvlch 


Table  206  -  Knights 
tandlng  to  Wllklns 
Slough 


!■■:       95.25L 
IJl      11A.9R 

132  161.45L 


159 

0.9E 

1^0 

0.5s 

140 

e.oN 
(0.15) 

156 

62.  OL 

Roger  Kllber 
Emerson  Be.  Estes 

Jonathan  Qarst 


Table  209  -  Butte  City 

to  Red  Bluff 


Ande rs on -Cot t onMood 
District 

Table  210  -  Sacramento 
River  -  Sacramento  to 
Redding 


Table  214,  Mrs.  Kamlc 
M.  Smith 

T.  H.  Richards 
0.  0.  Orlck 
Bemlce  Van  Soster 

Alexander  Hllderbrand 


Diversion  May 

July 
Total  Diversion 


Totals  May 

July 

Total 
Av.  Cu.  Ft ./second 

May 

July 

Total 
Monthly  Use  In  J8  of 
Total  Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Change  name 
Change  name 


No.  &  size 
Pump 


Kile  &  Bank 

24. 2R  (1.5W) 

25.81.  (2.5W) 

27. an  (0.1) 
27. 2R  (2.6W) 

Footnote  (j) 

T>Jtal  Diversion 


Totals  May 

July 
Total  Diversion 
Av.  Cu.  Ft  ./second 

Hay 

July 

Total 
Monthly  Use  in  %  of 
Total 

April 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Add  name,    I-17"  pump, 
sion"  to  table. 

Ho.  ft  Site  Punp 


No.  &  Size  Pump 
Change  name 

Change  name 


c  1576 
d  700 


5/5-24D 


Addi- 
tional 
acre- 
feet 
divert- 
ed^etc. 


d  1576 
c  700 

5/5-29D 

Rancho 
El  Pe»- 

cadero 


Addi- 
tional 
acre-ft. 
divert 

edi 

April 

2680 

May  6075 

June 

4461, 

July 

2850 

August 

3066, 

Sept. 

2807 

October 

924 


This    Delete 
acreage | 
also  re- 
deived 
an  unde- 
termined 
amount 
of  water 
from 
Butte 
Creek 


9284 
9406 
19965 


57440 
45500 
173100 

609 
740 
356 

7.9 

21.7 
17.0 
26.3 
18.6 
8.5 


Emeraoi 

fie. 

Estes 

1-6' 
2-6' 
l-lit' 


881 
887 
50«J 

Jake 
Locvlch 
Estate 

29050 
>6980 
156200 

»72 
601 
321 


18.6 
18.8 
25.7 
20.6 
9.5 

Roger 
Wilbur 


21. 2R 

(i.5w: 

25. 8L 
(2.5W) 

27. 2R 

(0.1) 

27. 2R 

(2.6W) 

November 
6931 


519900 
39«300 
1821300 

5202 
6414 
57«8 


11.0 

18.7 
21.7 
19.6 
9.9 


u  1-6" 

V  2-8" 
1-14" 

0pp. 

61. 2R 
(1.5) 

62. Si, 

(2.5) 
64. 2R 
(0.1) 
Opp. 
64. 2H 
(2.6) 
November 
14362 

fl5l604 


311500 

385800 
1804400 

5066 
6275 
3713 


21.il 
19.8 
10.0 


Bemlce  Bemice 
Van     Van 
Soster  Sosten 

Alex-  Alex- 
ander ander 
Hllder-  Hllde- 
brand  |  brand 


Kile 
Jk  Bunk 


158 
166 
166 
166 

185 
•236 


•56 

■15'* 

'I74 
»183 

206 


p9.0 

1.1 

11.25R 

16.49 


•60 

144 


284 
•292 


25 

•34 


19.2 
31.  IR 


27. 5R 
19. 2R 
2.95 


Name 


1957  (Contd.) 


"M"  STREET  BRIDOE  — 
HILLS  PERRY  BRICOE-- 

M.  Turner 

--RECORDINa  QAQE-- 

Table  241  -  West  Cut 
at  Five  Points 

Sacramento  River  at  Verona 

1956 

Calaveras  River  at  Bellota 


McLeod  Lake  at  Stockton 


Sacramento  River  at 
Walnut  Qrove 


San  Joaquin  River  at 
Venice  Island 


Mile  &  Bank 
Mile  &  Bank 
No.  &  Size  Pump 
Kile  k  Bank 

Location 
Date  of  Crest 

Regulator 


Table  125  -  San  , 
Joaquin  River  at 
Grayson 


American  River  at  Fair  Oaks 
Lois  E.  Hunt 


1959 


Table   20   -  Average 
Unimpaired  Runoff 


Calaveras  River  at  Bellota 


Calaveras   River  near  Stockton 


Period  of  Record 


Maximum  Discharge 

1957-58  Water  Year 
Maximum  Discharge 

of  Record 


Period  of  Record 


Dally  Mean 
Discharge  May  1 


Kile  &  Bank 
No.  ft  Size  Pump 

No.  ft  Size  Pump 

Water  Year   1958 
Regulator 


KoLeod   lake  at   Stockton 


Sacrajoento  River  at 
Walnut  Qrove 


San  Joaquin  River  at 
Venice  Island 

Sacramento  River  Ranch 

American  River  at  Fair  Oaks 

Pescsdero  Reclamation 
District  2058   (#1) 

Table  226  -  KaxlmuiB 
Observed  Salinity  at 
Ba^-  ft  Delta  Salinity 
Stations 

I960 

Calaveras  River  at  Bellota 


Period  of  Record 


Period  of  Record 

Kile  ft  Bank 
Mile  ft  Bank 
Kile  ft  Bank 

Hater  Year  1958 


Add 
59.0 


Add 
1.2" 


Add  "16.49"  ft 
relocate  In  prop 
er  position 


Minor 
Slough 


l/W/57 


Stock 
ton 
Irri- 
gation 
Dls- 
trlc 


DEC  27- 
DATE 


12.4 

4/4^8 


JAN   28- 
DATE 


14900 
15000 
14800 
14700 
16100 
15100 


19.2 


Stock- 
ton 
Irri- 
gation 
Dis- 
trict 


Stock- 
ton 

Irri- 
gation 
Dis- 
trict 


DEC  27- 
DATE 

4/4/56 

JAN  28- 

DATE 

27. 5R 
19.2 
2.95 


Miner 
Slough 

1/15/57 


Stock- 
ton 
Bast 
San 
Joa- 
quin 
Water 
Conser- 
vation 
Dis- 
trict 

NOV  33- 

DATE 


12.3 
2/8/42 

12/24/55 
12/25/55 

OCT  27- 

DATE 


9920 
9700 
9505 
9455 
9660 
9920 

21.4 


116 


San 
Joa- 
quin 
Water 
Conser- 
vation 
Dis- 
trict 

Stock- 
ton 
East 
San 
Joa- 
quin 
Water 
Conser- 
vation 
Dis- 
trict 


12/8/42 
12/25/55 


22.5R 
21.4 
2.9s 


166 


Stock- 

Stock- 

ton 

ton 

Irri- 

East 

gation 

San 

Dis- 

Joa- 

trict 

quin 

Water 

C^r.ner 

va*.l;.n 

DU- 

T.rlct 
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TABLE  28^4 
CHANGES  TO  PREVIOUSLY  PUBLISHED  REPORTS  OF  SURFACE  WATER  DATA  (Contd.) 


Location  oC  Error 

Item 

Change 

I/!catlon  of  Error 

Hem 

Change      1 

Mile 

page  ft  Bank 

Name 

?von\ 

To 

Mile 

Page  4  Bank 

Name 

Prom 

To 

•52 

i960  fContd.) 

Stock- 

Stock- 

•38 

1961  (Contd.) 

12/1/61 

12/1/60 

Calaveras  River  near  Stockton 

Regulator 

Clever  Cpeek  at  Upper  Lake 

Kaxinum  Discharge 

■  ton 

ton 

Water  Year  Date 

Irri- 

East 

gation 

San 

•43 

KcLeod  Lake  at  Stockton 

Period  of  Record 

NOV  23- 

NOV  33- 

Dis- 

Joa- 

DATE 

DATE 

trict 

quin 

Water 

•48 

Sacramento  River  at 

Haxlffium  Discharge 

4/4/58 

12/8/42 

Conser- 

Walnut Orove 

of  Record 

12/24/55 
12/'25/^5 

vation 
Dis- 

trict 

•49 

San  Joaquin  River  at 
Venice  Island 

Period  of  Record 

JAH  28- 
DATE 

OCX  27- 

DATE 

•JfO 

McLeod  Lake  at  Stockton 

Period  of  Record 

DSC  27- 

NOV  53- 

DATE 

DATE 

•49 

Scott  Creek  at  Upper  Lake 

Description 

Ele- 
vation 

Ele- 

•53 

Sacramento  River  at 

Maximum  Discharge 

H/ii/^8 

12/8/42 

of 

of 

Walnut  Qrove 

of  Becord 

12/24/55 
12/25/^5 

Upper 

Clear 

lake 

Uke 

•t>5 

San  Joaquin  River  at 
Venice  Island 

Period  of  Record 

JAH  28- 
DATE 

OCT  27- 
DATE 

•114 
•137 

Cache  Creek  above  Rumsey 
Hormon  Slough  at  Bellota 

Total  Ac.  Ft.  Dec. 
Av.  Cu.  Ft  ./second 

20530 

20540 

•55 

Scott  Creek  at  Upper  Lake 

Description 

Ele- 

Ele- 

Jan. 

7.1 

6.8 

vation 

vation 

Total  Ac.  Ft.  Jan. 

i(36 

4i8 

of 

of 

Total  Ac.  Ft. 

Upper 
Lake 

Clear 
Lake 

Water  Year 

3458 

3440 

•165  19.5R 

American  River  at  Pair  Oaks 

Mile  4  Bank 

19.2 

21.4 

•163  19. 2R 

American  River  at  Fair  Oaks 

Mile  4  Bank 

19.2 

21.4 

•178  6/2-26J 

Isabella  Wlneman 

Diversions  April 

1460 

46 

•188 

Natomas  Water  Company 

Total  acre-feet 

Hay 

2000 

360 

diverted   Jan. 

175a 

June 

600 

342 

Feb. 

1961 

Total 

4977 

1685 

March 

2298 

April 

2719 

Hay 

2690 

June 

2610 

July 

2565 

Aug. 

208l 

Sept. 

1299 

Oct. 

1189 

Total 

25476 

Av.  Cu.  Ft ./second 

Jan. 

29 

Feb. 

54 

March 

37 

April 

46 

May 

44 

June 

44 

July 

42 

Aug. 

34 

Sept. 

22 

Oct. 

19 

Total 

35 

Monthly  use  In  ^  of 

Seasonal   Nov. 

8.7 

Dec. 

8.1 

Jan. 

6.9 

Feb. 

7.7 

March 

9.0 

April 

May 

lU.D 

June 

10.2 

July 

10.1 

Aug. 

8.2 

Sept. 

5.1 

Oct. 

4.7 

•188 

San  Juan  Suburban  Water 
District 

Total  acre-feet 
diverted   Jan. 

Feb. 

March 

April 
Hay 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Total 
Av.  Cu.  Ft ./second 
Jan. 
Feb. 

1260 
2250 
3292 
i*382 
1*695 
4280 
3570 
304'i 
1349 
1098 
33432 

20 

It 

1282 
1260 
2230 

di 

4695 
4280 
3570 
3044 
33702 

23 
23 

March 

20 

April 

74 

J7 

May 

76 

54 

June 

72 

74 

July 

58 

76 

Aug. 

50 

70 

Sept. 

23 

60 

Oct. 

18 

50 

Total 

46 

47 

Honthly  use  in  jS  of 

Seasonal   Nov. 

7.4 

7.3 

Dec. 

5.5 

1:1 

Jan. 

J-8 

Feb. 

1:1 

3.8 

Marcb 

3.8 

April 

13.1 

6.6 

Hay 

14.0 

9.8 

June 

12.8 

13.0 

July 

10.7 

13.9 

Aug. 

9.1 

12.7 

Sept. 

4.0 

10.6 

Oct. 

.^.3 

9.9 

l?6l 

•38 

Calaveras  Rlvor  at  Bellota 

Regulator 

Stock- 
ton 
Irri- 
gation 
Dis- 
trict 

Stock- 
ton 
East 
San 

Joa- 
quin 
Wi.tcr 
ConM<T- 
V lit  ion 
DUi- 
trlot 

•}8 

Calovoraa  Rlv«r  noar  Stockton 

Regulator 

Stock- 
ton 
Irri- 
gation 
Dis- 
trict 

Stock- 
ton 
East 
San 
Joa- 
quin 
Water 
Ci^nn.-r- 
v;if..L.  n 
Dla- 
t.i-l." 

Changes  not  previously  reported 


B-324 


Sheet   I  of  3  Sheets    PLATE    A-l 


»Q 


O' 
Lake  West 


Jp       mjj       sForf  Bit 

■^  [  \\  7NE  ^ 

WillowVRonch 
_rvB^|Ck  Cr.  R.S. 

t  ^  N -o 

l     FortBidwell 

^'^ Lasseif  Creek 

Oovis  Cr,     0  L<)per 
O  2WNW      jy 

/O  "^Oavis  CrJIek 

"  C 

^  Oorris  Res.     J  ^^      " 

J         Cedorville 
ros  lnsp£to.        -Q-  Q 


o 


3 


Alfuro 


o 


6SSW 


Cedorville 
Alturos  7tSE      2ESE 


Pepperdines 
Cornp         >-v 

Cedorville 
Honsen 


Cedorville 
12SE 


LEGEND 

0    PRECIPITATION   ONLY 

PRECIPITATION  AND  TEMPERATURE 

PRECIPITATION, TEMPERATURE  AND 
EVAPORATION 

TYPE   OF  GAGE 
O    NON  RECORDING 
•    RECORDING 
3    BOTH  TYPES 
(D    STORAGE 

.^^  BOUNDARY    OF     AREA    OF 
INVESTIGATION 

— •     HYDR06RAPHIC     BOUNDARY 

—    MAJOR    DRAINAGE    BOUNDARY 


Eaglevllle  2SE 

rson  Meodow 

O  Eagleville 

""  .r^'-l7SSE 


O  R  E  6  ON 


Dodge  Res.3NNE 


y>,  ^  -    —  Termo-Brin  MorrV. 

%■_  Rovendole 

^■""^  Qytm^lWorr 

ndole/et'sE 
T  Rovendole  IS 


KEY    TO    SHEETS 


Termo 
5SW 


Rover 

o 


ISSE 


^\r' 


\ 


er 


Secret  Valiey_ 


rthouse 


NG5, 


+ 


STATE  OF  CALIFOMNIA 
THE  RESOURCES  AGENCY 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

HYDROLOGIC     DATA 
NORTHEASTERN    CALIFORNIA 

CLIMATOLOGICAL 

OBSERVATION   STATIONS 

1962-63 
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SURFACE  WATER  MEASUREMENT  STATIONS 


HYDROGRAPHIC  AREA  B 

Sacramento  San  Joaquin  Delta 

B91100  Sacramento  River  at  Colllnsvllle 

1160  Threemlle  Slough  at  Sacramento  River 

1210  Sacramento  River  at  Rio  Vista 

1260  Yolo  Bypass  at  Lindsay  Slough 

1475  Miner  Slough  at  Five  Points 

1500  Yolo  Bypass  at  Liberty  Island 
1560  near  Lisbon 

1600  Sacramento  River  at  Isleton 
1650  at  Walnut  Grove 

1700  Delta  Cross  Channel  at  Walnut  Grove 

1740  Snodgrass  Slough  at  Twin  Cities  Road  Bridge 

1750  Sacramento  River  at  Snodgrass  Slough 
1850  at  Freeport 

4100  Oeorglana  Slough  at  Mokelumne  River 

4150  South  Fork  Mokelumne  River  at  New  Hope  Bridge 

4200  Mokelumne  River  near  Thornton 

5020  San  Joaquin  River  at  Antloch 

5060  Threemlle  Slough  at  San  Joaquin  River 

5100  San  Joaquin  River  at  San  Andreas  Landing 

5140  Old  River  at  Holland  Tract 
5180  near  Rock  Slough 

5220  Rock  Slough  at  Contra  Costa  Canal  Intake 

5260  Old  River  at  Mansion  House 
5270  near  Byron 

5280  Italian  Slough  near  Byron 

5300  Grant  Line  Canal  at  Tracy  Road  Bridge 

5340  Old  River  at  Clifton  Court  Perry 
5380  near  Tracy  Road  Bridge 

5420  Tom  Paine  Slough  above  Mouth 

5460  Middle  River  at  Bacon  Island 
5500  at  Borden  Highway 

5540  at  Mowry  Bridge 

5580  San  Joaquin  River  at  Venice  Island 
5620  at  Rlndge  Pump 

5660  Stockton  Ship  Channel  at  Burns  Cutoff 

5700  McLeod  Lake  at  Stockton 

5740  San  Joaquin  River  at  Brandt  Bridge 
5820  at  Mossdale  Bridge 

5910  Contra  Costa  Canal  near  Oakley 

5925  Delta  Mendota  Canal  near  Tracy 
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